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RESULTS  OF  INVESTIGATIONS  CONDUCTED  IN  THE 


LaRC  8-FOOT  TRANSONIC  PRESSURE  TUNNEL 
USING  THE  0.010-SCA1E  72-OTS  MODEL  OF  THE 
SPACE  SHUTTLE  INTEGRATED  VEHICLE  (IA93) 

ty 

M.  E.  Nichols 
Shuttle  Aeroscienees 
Rockwell  International  Space  Division 

ABSTRACT 

This  report  documents  the  test  procedures,  history,  and  data  from 
Wind  Tunnel  Test  IA93,  conducted  in  the  NASA  Langley  Research  Center’s 
8- foot  Transonic  Pressure  Tunnel,  May  10  through  May  lb , 1976. 

Test  IA93  was  an  aero-loads  investigation  on  the  updated  configura- 
tion-5 space  shuttle  launch  vehicle  at  Mach  numbers  from  0.600  to  1.205. 
Six-component  vehicle  forces  and  moments,  base  and  sting-cavity  pressures , 
elevon  hinge  moments,  wing-root  bending  and  torsion  moments,  and  normal 
shear  force  data  were  obtained.  Full  simulation  of  updated  vehicle  pro- 
tuberances and  attach  hardware  was  employed. 

This  test  was  one  of  a series  of  three  (3)  programs  run  consecutively: 
JA9kk  (UPHT  leg  #1),  IA94B  (UPWT  leg  #2),  and  IA93  (8'  TPT) . 

Various  elevon  deflection  angles  were  tested  with  two  different  for- 
ward orbiter-to-external-tank  attach-strut  configurations.  The  entire 
model  72-OTS  was  supported  by  means  of  a balance  mounted  in  the  orbiter 
through  its  base  and  suspended  from  a sting. 
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ABSTRACT  ( Concluded ) 


This  report  consists  of  2 volumes : 

Volume  1 — plotted  coefficient  data; 

Volume  2 — tabulated  data. 

The  tabulated  IA93  data  comprises: 

(a)  Raw  wind  tunnel  data  (RJJOXX,  SJJOXX,  TJJOXX  data  sets), 

(b)  Interpolated  Mach,  alpha,  and  beta  data  (FJJOXX,  IJJOXX, 
MJJOXX  data  sets,  corrected  for  base  cavity  and  base 
pressure  effects ) , 

(c)  Data  from  item  (b)  eleven  interpolated  (MJJAXX,  MJJBXX 
data  sets). 

The  plotted  coefficient  data  presented  m this  report  represents  the 
elevon  interpolated  data  (item  (c)). 
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NOMENCLATURE 


Plot 


Symbol 

Mnemonic 

Definition 

A 

Total  vehicle  axial-force,  lbs. 

aBF 

ABF 

Body  flap  planform  area,  ft? 

ABq 

ABO 

Orbit er  base  area,  ft? 

aBs 

ABS 

SRB  base  area,  ft? 

% 

ABT 

ET  base  area,  ft? 

% 

ACO 

Orbit er  sting-cavity  area,  ft? 

•% 

Uncorrected  total  vehicle  axial-force,  lbs. 

B% 

Bending  moment  at 

Bending  moment  at  inboard  wing-root  bending 
gauge,  in-lb. 

b%2 

Bending  moment  at  outboard  wing-root  bending 
gauge,  in-lb. 

*W 

Wing  reference  span,  in. 

CA 

CA 

Total  vehicle  axial-force  coefficient 

CAB 

Total  vehicle  base  axial-force  coefficient 

% 

Bo 

CABO 

Orbiter  base  axial-force  coefficient 

%s 

CABS 

Solid  rocket  booster  base  axial-force  coefficient 

^aBt 

CABT 

External  tank  base  axial-force  coefficient 

% 

CLU 

Uneorrected  total  vehicle  lift  coefficient 
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HOMENCLATUKE  (Continued) 


Plot 


Symbol 

Mnemonic 

caf 

CAP 

CDU 

CDU 

cAu 

CAU 

CBW 

Cg 

CHEI 

che 

■“0 

CHEO 

cHet 

CHET 

Cm 

CLM 

CLMB 

Cm-o 

B0 

CLMBO 

CfflRF 

CLMBF 

% 

CLMF 

C™ 

CLMU 

Cn(B0DY) 

CYW 

Cn 

CW 

% 

CNB 

CNo 

CNBO 

B0 


Definition 

Total  vehicle  forebody  axial -force  coefficient 

Uncorrected  total  vehicle  drag  coefficient 
Uncorrected  total  vehicle  axial-force  coefficient 

Wing-root  bending-moment  coefficient 

Inboard  eleven  hinge-moment  coefficient 

Outboard  elevon  hinge-moment  coefficient 

Total  elevon  hinge-moment  coefficient 

Total  vehicle  pitching-moment  coefficient 
Total  vehicle  base  pitching-moment  coefficient 

Orbiter  base  pitching-moment  coefficient 

Orbiter  body  flap  upper  surface  pitching-moment 
coefficient 

Total  vehicle  forebody  pitching-moment  coefficient 

Uncorrected  total  vehicle  pitching-moment 
coefficient 

Total  vehicle  yawing-moment  coefficient,  body  axis 
Total  vehicle  normal-force  coefficient 
Total  vehicle  base  normal-force  coefficient 

Orbiter  base  normal-force  coefficient 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Riot 


Symbol 

Mnemonic 

cNbF 

CNBF 

% 

CNF 

% 

CNU 

C% 

CNW 

CpBi 

CPBi 

L/Du 

L/DU 

CpBF 

CPBF 

CpB 

B0 

CPBO 

^EF 

LBF 

CPBS 

CPBS 

CP% 

CPBT 

Aboms 

ABOMS 

Cpc. 

CPCj 

►t? 

o 

o 

CPCO 

% 

CTW 

CY 

CY 

ca(body) 

CBL 

Definition 

Orbit er  body  flap  upper  surface  normal-force 
coefficient 

Total  vehicle  forebody  normal-force  coefficient 
Uncorrected  total  vehicle  normal-force  coefficient 
Normal-force  coefficient  for  wing  panel 
Base  pressure  coefficient  at  Station  i (i  - 1 to  8) 
Uncorrected  total  vehicle  lift  to  drag  ratio 
Body  flap  surface-pressure  coefficient 
Orbiter  base-pressure  coefficient 

Longitudinal  body  flap  transfer  distance,  in. 

SRB  base-pressure  coefficient 

ET  base-pressure  coefficient 

OMS  pod  base  area,  ft? 

Sting-cavity  pressure  coefficient  at  Station  j 
Orbiter  sting-cavity  pressure  coefficient 

Wing-root  torsion-moment  coefficient 

Total  vehicle  side-force  coefficient 

Total  vehicle  rolling-moment  coefficient*  body  axis 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

Symbol 

Mnemonic 

Definition 

cw 

LREF 

Mean  wing  reference  chord,  in. 

cE 

CE 

Mean  elevon  reference  chord,  in. 

Di 

Lateral  distance  from  electrical  center  of 
inboard  wing-root  flexion  gauge  to  wing-root 
flexion  reference  buttplane,  Y^jjq , in. 

d2 

Lateral  distance  from  electrical  center  of 
outboard  wing-root  flexion  gauge  to  wing-root 
flexion  reference  buttplane,  Y^pc , in. 

ET 

External  tank 

g3 

Longitudinal  distance  from  electrical  center 
of  wing-root  torsion  gauge  to  wing-root  torsion 
reference  station,  X^jpc,  in. 

hBZ 

HBZ 

Vertical  transfer  distance  from  orbiter  base 
area  centroid  to  MRP,  in. 

hmEi 

HMEI 

Inboard  elevon  hinge  moment,  in-lb. 

hmEo 

HMEO 

Outboard  elevon  hinge  moment,  in-lb. 

*b 

IB 

Orbiter  base  average  inclination  angle,  deg. 

i-m 

Incidence  angle  of  orbiter  fuselage  reference 
plane  with  respect  to  the  ET  fuselage  reference 
plane;  varies  with  attach  structure  AT^jq,  deg. 

a 

Total  vehicle  rolling-moment,  in- lb. 

% 

BEEF 

Body  reference  length,  in. 

^3X 

LBX 

Longitudinal  transfer  distance  from  orbiter 
base  area  centroid  to  MRP,  in. 

m 

Total  vehicle  pitching-moment,  in-lb. 

®u 

Uncorrected  total  vehicle  pitching -moment , in-lb. 

M 

MACH 

Tunnel  freestream  Mach  number 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

Symbol 

n 

N 

Nu 

% 

PBi 

PC. 

pij 

Pc 

q. 

Re/ft 

SE 

sw 

SRB 

TMw 

TM^3 

Tt 

T 

^OO 

XBRC 

XMRC 

Xo 

XS 


Mnemonic 


PT 

P 

Q(PSF) 

RN/L 

SE 

SREF 

SHB 


TT 

T 


XMRF 

XO 

XS 


Definition 

Total  vehicle  yawing -moment , in-lb . 

Total  vehicle  normal -force,  lb. 

Uncorrected  total  vehicle  normal- force,  lb. 

Normal  force  on  wing  panel,  lb. 

Base  pressure,  psia. 

Sting-cavity  pressure,  psia. 

Tunnel  freestream  total  pressure,  psia. 

Tunnel  freestream  static  pressure,  psia. 

Tunnel  freestream.  dynamic  pressure,  psfa. 

Tunnel  freestream  unit  Reynolds  number,  per  foot 
Elevon  reference  area,  ft? 

Wing  reference  area,  ft? 

Solid  rocket  booster 
Torsion  moment  at  XnrCj  in-lb. 

Torsion  moment  at  wing-root  torsion  gauge,  in-lb. 
Tunnel  freestream  total  temperature,  °R 
Tunnel  freestream  static  temperature,  °R 
Balance  moment  reference  center  station,  in. 
Vehicle  reference  center  station,  in. 

Orbiter  longitudinal  station,  in. 

SRB  longitudinal  station,  in. 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

Symbol  Mnemonic 
X?  XT 

*WRC 

Y 

ybrc 

YmRC  ™RP 

Yo  YO 

Ys  YS 

yt  yt 

?WRC 

zbrc 

%RC  ZMBP 

z0  so 

zs  zs 

ZT  ZT 

ct  ALPHA 

aU 

6 BETA 

3u 

6bf  BDFLAP 

6EIl  ELV-LI 

6eTt  3LVIC 

% 


Definition 

ET  longitudinal  station,  in. 

Wing-root  torsion  reference  station,  in. 

Total  vehicle  side-force,  lb. 

Balance  moment  reference  center  buttplane,  in. 
Vehicle  moment  reference  center  buttplane,  in. 
Orbiter  lateral  coordinate,  in. 

SRB  lateral  coordinate,  in. 

ET  lateral  coordinate,  in. 

Wing-root  bending  reference  buttplane,  in. 
Balance  moment  reference  center  vaterplane,  in. 
Vehicle  moment  reference  center  waterplane,  in. 
Orbiter  vertical  coordinate,  in. 

SRB  vertical  coordinate,  in. 

ET  vertical  coordinate,  in. 

Model  angle-of -attack,  deg. 

Uncorrected  model  angle-of-attack,  deg. 

Model  angle-of -sideslip,  deg. 

Uncorrected  model  angle-of-sideslip,  deg. 

Body  flap  setting,  deg. 

Left-hand  inboard  elevon  setting,  deg. 

Unloaded  left-hand  inboard  elevon  setting,  deg. 
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NOMENCLATURE  (Concluded) 


Plot 

Symbol  Mnemonic 

5Ft  ELV-RI 

Eir 


5™  ELV-LO 

eol 


6Eq  ELVOC 

% 


5™  ELV-RO 

E0R 


6eOru 


5r  RUDDER 


<5c-r  SPDBRK 


Definition 

Right-hand  inboard  elevon  setting,  deg. 

Unloaded  right-hand  inboard  elevon  setting,  deg. 

Left-hand  outboard  elevon  setting,  deg. 

Unloaded  left-hand  outboard  elevon  setting,  deg. 

Right-hand  outboard  elevon  setting,  deg. 

Unloaded  right-hand  outboard  elevon  setting,  deg. 

Rudder  setting,  deg. 

Speedbrske  setting,  deg. 


SUBSCRIPTS 

B 

BE 

C 

E 

F 

I 

L 

0 

R 

S,  s 
SB 
T 
U 
¥ 


base 

body  flap 

cavity 

elevon 

forebody 

inboard 

left 

Orbit er,  outboard 

right 

SRB 

speedbrake 

external  tank,  total 

uncorrected 

wing 

static 
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REMARKS 


This  test  program  (also  tests  IA94A  and  IA94b)  proceeded  without 
difficulty,  and  practically  all  data  were  acceptable  for  analysis  and 
presentation. 

Again,  as  in  the  UPWP  tests  (IA94A  and  B) , all  main-balance  force 
and  moment  data  were  excellent , along  with  base  and  sting-cavity  pressure 
coefficients.  Elevon  hinge  moments  were  obtained  without  problem,  also. 
Wing-root  bending-moments,  torsional-moments,  and  normal-shear  forces  were 
corrected  for  thermal-drift  effects  following  the  test  and  additional 
calibrations . 

Most  notable  in  this  transonic  testing,  however,  were  the  effects 
of  shock-reflection  patterns  on  elevon  hinge-moment  data.  Data  recorded 
for  Mach  numbers  between  O.96  and  1.15  have  been  carefully  edited  by 
Langley  Research  Center  test  engineering  personnel  to  eliminate  ques- 
tionable data  in  this  Mach-regime.  Further  investigations  on  all  tran- 
sonic integrated- vehicle  data  from  previous  tests,  e.g.,  IA135-A,  B,  C 
at  ARC  11'  UPWT,  have  been  carried  out  to  determine  sting  effects  on  such 
data  as  a result  of  this  test's  output. 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 


The  72- OTS -model  used  in- this  test  was  a 0‘. 010-scale  replica  of  the 
updated  vehicle-5  launch  configuration  of  the  space  shuttle  without  main 
propulsion  system  nozzle  simulation.  The  configuration-l40C  wing  was 
employed  in  place  of  the  standard  -140A/B  wing  for  instrumentation  pur- 
poses. Figure  2a  shows  the  launch  vehicle  configuration.  Figure  2b 
shows  the  orbit er  configuration. 

Full  protuberance  simulation  on  the  external  oxygen/hydrogen  tank 
and  the  two  solid  rocket  boosters  was  included,  based  primarily  upon  the 
B revision  of  Interface  Control  Document  2-00001.  Figures  2c  and  2d 
show  the  ET  and  SRB  configurations. 

The  forward  orbiter/external  tank  attach-hardware  was  designated 
AT130.  AT130  was  a close  simulation  of  the  actual  vehicle-5  fixtures. 

Elevons  were  the  only  control  surfaces  deflected  during  the  test. 
Rudder,  speedbrake,  and  body  flap  were  maintained  at  0°  settings.  Con- 
trol surface  deflection  sign  convention  is  defined  in  Figure  lb. 

The  entire  vehicle  was  suspended  from  a balance/sting  assembly 
fitted  into  the  orbiter  fuselage  through  its  base  region,  at  all  test 
conditions  and  configurations. 

The  model  was  tested  with  and  without  base  pressure  instrumentation 
manifolds  and  tubing  installed.  Figure  2e  shows  the  base  pressure  tap 
locations . 

The  140A/B  orbiter  model  is  designated  as  "O'1  in  Table  II  and  in 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Continued) 

the  data-  It  was  constructed  with  the  following  components: 

Description 
litOA/B/C  orbit  er 
Orbit er  fuselage 
Canopy 
Elevons 
Body  flap 
OMS  pods 
OMS  nozzles 
Rudder 

Vertical  tail 
Wing 

The  modified  vehicle-5  external  tank  model,  designated  as  ”T" , 
was  comprised  of  the  following  components: 

Component  Description 


co 

OJ 

1! 

Attach  structure 

AT30 

Attach  structure 

AT31 

Attach  structure 

AT131 

Attach  structure 

FL10 

LH2  feedline 

FLn 

LO^  feedline 

3 

H 

O 

Fairing 

PT 

23 

LOg  recirculation 

Component 

0 

b26 

c9 

E52 

*10 

%6 

n89 

% 

v8 

¥127 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Continued) 


Component 

Description 

FT25 

Aft  electrical  line 
\ 

PT26 

LO2  pressure  line 

PT29 

Forward  electrical  conduit 

PT33 

LH2  pressure  line 

PT39 

El  nose  probe 

T35 

Modified  Vehicle-5  external  tank  fuselage 

The  modified  vehicle- 5 solid  rocket  booster  model,  designated 

consisted  of  the  following  components: 

Component 

Description 

■ ^llf 

ET  nose  cable  fairing 

FR15 

ET  nose  fairing  for  PT^ 

fri6 

L02  feedline  (FL-q)  fairing 

FRit 

L0g  anti geyser-line  (PT23 ) fairing 

FRig 

Aft  electrical-conduit  (PT2^)  fairing 

FR19 

LH2  pressure-line  (PT33)  fairing 

N106 

SRB  nozzles 

ps20 

Electrical  tunnel 

ps23 

Forward  separation  motors 

ps26 

Aft  attach  ring,  SRB 

SRM  nozzle  actuator  struts 

ps28 

Aft  separation  motor  fairing 

Ps29 

Tiedown  struts 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Concluded) 


Component 
PS- 


30 


PS 


31 


PS 


32 


PS 


PS 


33 

3b 


PS 


35 


PS 


36 
S2k 

Also  tested  was: 


Description 

APV  exhaust  outlets 

Command  antennae 

Data  capsule  and  camera 

3 intermediate  structural  rings 

Aft  cable  housing 

Aft  structural  ring 

Aft  separation  motors 

Modified  vehicle-5  solid  rocket  booster  fuselage 


AT. 


130 


Forward  0/T  attach  structure. 


Detailed  model  dimensional  data  are  given  in  Table  III.  Figure  2 
presents  sketches  of  the  model.  Figure  3 presents  a' photograph  of  the 
model. 
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INSTRUMENTATION 


The  72--0TS  model  employed  during  this  test  program  was  outfitted  for 
measurement  of  left-hand  inboard  and  outboard  elevon  hinge  moments, 
right-hand  wing-root  bending  and  torsion  moments  and  shear  force,  total- 
vehicle  six-component  forces  and  moments,  and  base  and  sting -cavity 
pressures . 

Standard  strain-gauge  beam  instrumentation  was  used  for  the  elevon 
and  wing -panel  data.  The  LRC  #QhO  1.435 -inch  balance,  installed  in  the 
orbiter,  was  employed  for  total-vehicle  forces  and  moments.  Separate 
differential  pressure  transducers  were  used  to  measure  the  eight  (8) 
base  and  sting -cavity  pressures,  distributed  on  the  Orbiter,  External 
Tank,  and  left-hand  Solid  Rocket  Booster. 

Figure  2e  shows  the  base  pressure  tap  locations. 
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TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


NASA/Langley  Research  Center  8-Foot  Transonic  Pressure  Tunnel  is  an 
air-medium  facility  capable  of  attaining .continuously  variable  Mach 
numbers  from  0.20  to  1.30.  It  is  a single -return,  closed -circuit  tunnel 
having  controlled  stagnation  temperature,  total  pressure  and  dew-point 
temperature.  The  test  section  is  T»1  feet  square.  Reynolds  numbers  are 
variable  from  O.30  x 10^/foot  to  7.00  x 10^/foot,  depending  on  Mach 
number  and  tunnel  total -pres sure  limitations.  Models  are  supported  in 
the  test  section  by  a sting-sector  system,  but  wall-mounting  is  possible. 
Schlieren  photography  is  available  for  flow  and  shock-wave  studies. 
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DATA  REDUCTION 


Model  force  and  pressure  data  were  reduced  to  coefficient  form  in 
Doth  the  body  axis  and  stahility-axis  systems.  Standard  NASA/LaRC  wind 
tunnel  methods  were  used  as  required  to  maintain  compatibility  with  the 
Chrysler  Corporation/DATAMAN  format.  A final  data-tape  was  submitted  to 
DATAMAN  after  test  completion. 

Body-axis  data  were  corrected  for  base,  cavity,  and  surface-pressure 
effects,  as  follows: 

1)  CAp  = CAu  - CaBq  - CAgrj,  - 2CaBs 
where 

/ABo\  (ACq\ 

CaB0  " “CpBo  \Sw/  " CpC0  \Sw/ 

/AB qA 

Cabt  “ _CpBr  \sw/ 

/aBs\ 

CApS  = "CPBS  \w) 

2)  Cnf  = Cn  - CffBo  - CWbf 
where 

CpB2  = CpBF 

CNBF  " -CpB2  ("Sw) 

%0  = “CpB0  ( B°  SW  B°MS)  t£m  iB  “ CPC0  (^f)  tan  iB 

3)  CmF  = Cm  + CmBQ  + CmBp 

where  ' 5 , 

^mB0  ‘ C»B0 

/^bf\ 

CmBF  ~ CNbf  \ £b  j 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 


Inboard  ana  outboard  eleven  panel  hinge-moment  coefficients  were 
computed  as  follows: 
c%_  *•  ^Er 

‘iSg  VE 


Right-wing  exposed-panel  bending  and  torsional  moments,  bending  and 
torsional  moment  coefficients,  and  normal  force  were  computed  as  follows 

% - (=%,  - mW2) 

(D1  - D2)“ 

5%  " + nW°3 

BMW  = + Sty  - % (Dl  + D2) 

? ~~  " 


% = 


W 


C%  = ™*W 


! 


c!y  = ™w 


qsW  cw 

Left-hand  inboard  and  outboard  elevon  deflection  angles  were 
corrected  for  elevon-deflection-due-to-load  as  follows: 


«Ell  - SLu  * "Vi 

Sl  - X * “V,  (V^ 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 


where : 


Nl/"\)  ’ 


deg/in-lb  calibration  of  the  inboard  elevon 
h3 nge -moment  beam 

deg/in -lb  calibration  of  the  outboard  elevon 
hinge -moment  beam 


Elevon  deflection  angles,  measured  with  no  hinge-moment  acting  on 


them,  differed  from  nominal  values  as  follows: 


NOMINAL 

deg. 

ACTUAL  MEASURED  6E , DEG. 

LEFT 

OUTBOARD 

SURFACE 

LEFT 

INBOARD 

SURFACE 

RIGHT 

INBOARD 

SURFACE 

RIGHT 

OUTBOARD 

SURFACE 

-10 

-9*537 

— 

— 

-9.6o4 

-5 

-4.720 

— 

— 

-4.027 

0 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

2 

3*647 

— 

— 

1.982 

4 

5.039 

— 

— 

3.969 

8 

— 

7.665 

7.385 

— 

9 

10.436 

— 

— 

9.905 

10 

— 

10.203 

9.110 

— 

12 

— 

12.081 

10.999 

— 

14 

15.778 

— 

— 

14.467 

Positions  in  the  above  array  where  values  are  not  given  represent 
deflection  angles  not  used  in  this  test. 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 


The  following 

reference  dimensions 

and  constants  were  used  for  data 

reduction  (lengths 

are  given  in  inches , 

areas  in  square  feet,  and  angles 

in  degrees) : 

Symbol 

Model  Scale 

Pull  Scale 

AbF 

0.0143 

142.60 

aBq 

0.0270 

269.70 

aboms 

0.0123 

122.60 

aBs 

0.0236 

236.46 

Abj> 

0.0605 

6o4.8o 

AC0 

0.0167 

167 . 00 

bw 

9.367 

936.680 

CE 

0.907 

90.700 

CW 

4.748 

474.800 

Di 

- .3272 

— 

D2 

- .8185 

— 

G3 

+1.1700 

— 

hBZ 

3.365 

336.500 

iB 

14.750 

14.750 

imAT130 

.133 

.133 

ab 

12.903 

1290.300 

%f 

13-297 

1329.70 

12.630 

1263.00 

SE 

0.0210 

210.00 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 


11  [|  11 

Model  Scale  Full  Scale 

Sy 

0.2690 

2690.00 

XBRC 

18. ITT 

181T.T00 

XMRC 

9.T60 

9T6.000 

XWRC 

20.480 

2048.000 

ybrc 

0.000 

0.000 

ymrc 

0.000 

0.000 

ywrc 

1.050 

105.000 

ZBRC 

T.265 

T26.500 

ZMRC 

4.000 

400.000 

(6eIl/hmEi) 

0.4T513°/in-lb(+HM) 

0 . 20625° /in-lb ( -HM ) 

— 

(seol/hmeo) 

0 . 3666T0 / in-lb ( +HM ) 
0 . l8333°/in-lb ( -HM ) 

— 

The  wind  tunnel  coefficient  data  presented  in  this  report  have  been 
corrected  for  "base  cavity  and  base  pressure  effects.  These  data  have  also 
been  interpolated  versus  Mach  number,  angle-of-attack , and  angle-of-side- 
slip.  Data  sets  1 and  60  could  not  be  interpolated  versus  these  variables 
and  therefore  these  interpolated  data  sets  are  not  presented  in  this  re- 
port. 

The  following  coefficients  were  requested  for  additional  interpola- 
tion versus  elevon  deflection  angles  (ELV-LI,  ELV-LO),  to  the  nominal 
values  (see  Table  II): 
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DATA  REDUCTION  (Concluded) 


INPUT 

DATA  SETS  COEFFICIENTS 


FJJOXX 

CNW 

CBW 

CTW 

IJJOXX 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

MJJOXX 

GIN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

ELV-LI 

ELV-LO 

These  coefficients  data  were  combined  to  form  the  following  data  sets: 


OUTPUT 

DATA  SETS  COEFFICIENTS 


MJJAXX 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

MJJBXX 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHEI 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

Data  sets  63-71  and  data  at  Mach  0.6  could  not  be  elevon  interpolated 
due  to  limited  data.  Also,  due  to  data  limitations , data  sets  12-16  (Mach 
numbers  1.15  and  1.205),  could  not  be  elevon  interpolated. 
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TEST  : IA93 


DATE  S 


TEST  CONDITIONS 


MACH  NUMBER 


0.600 


REYNOLDS  NUMBER 
(pei  unit  length) 


DYNAMIC  PRESSURE 
(pounds/sq. inch) 


STAGNATION  TEMPERATURE 
(degrees  Fahrenheit) 


BALANCE  UTILIZED' 

IRC  0 

NF 

CAPACITY: 
800  lb 

ACCURACY 

COEFFICIENT 

TOLERANCE: 

SF 

250  lb 

AF 

125  lb 

PM 

1600  in-lb 

RM 

500  in -lb 

YM 

500  in -lb 

COMMENTS. 
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[TEST  :ZA  9 3 (L<lAC  s ' tjt  7¥<j)\ 


TABLE  II. 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  9/30/74. 


! DATA  SET 
; IDENTIFIER 

02. 


CONFIGURATION 


irs  -f-Ar/30 


® CpgJ.  1 CPB2  , cp(33  .CpB^S  .CfBfc 

® CYM  , Q&L  , CV  ,CLMV  , CHFr 

(X)  Rti/u  , L-/PO  BETA  . CLU  , Ct>u 


i 

UF 

RUNS 

0.  6 

<s.9 

0.975 

l 

1 

5 

4 

11 

16 

27 

30 

F 

3 

10 

15 

Zb 

29 

5 

2 

7 

12 

2.3 

28 

5 

5 

8 

13 

24 

31 

5 

a 

9 

!4 

25 

3a 

5 

55 

35 

40 

50 

45 

5 

54 

34 

3<> 

49 

44 

F 

53 

33 

39 

49 

43 

F 

56 

36 

41 

5| 

46 

F 

57 

37 

42 

52 

47 

F 

80 

75 

6S 

7 6 

60 

5 

79 

74 

64 

69 

59 

5 

7@ 

73 

63 

68 

58 

5 

SI 

76 

66 

7 / 

61 

5 

?£ 

77 

67 

7a 

62 

* 87  .CPUS  ,CPC^  t C£U 


j ^cp&f),  3 st a | 
C «*/  , C^tA/  CTfc/  , 


TYPE  OF  DATA 

a or  0 
SCHEDULES 


COEFFICIENT  SCHEDULES 


LpHA  . 


MfiCH  1 Alpha  1 9 
MftCH  , ALRH4  , 8 


lOVAR(l)  IDVAR  (2)  NDV 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  (Continued) 


TEST  g ‘tPr  -7^y)]~ 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  • lj30/~7& 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

SCHD.i 

NO, 

[ MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 

B 

D 

EE 

B5B 

■■ 

II 

OF 

RUNS 

a.  <e 

a. 9 

o.?7S 

I.tS 

QSE 

psz 

0TS  + ATI  3 0 

El 

S3 

/o 

z 

gg 

ss 

mb 

jjjgjgj 

1 

B 

i 

i 

i 

Z 

■ i 

89 

84- 

— 

■ 

n 

1 

B 

■ 

■ 

z 

S 

88 

03 

■ 

£t 

— 

El 

■ 

■ 

■ 

z 

S 

8| 

&& 

B 

B 

i 

a 

■ 

z 

9a 

87 

..... 

m 

zz 

E 

IS 

■ 

z 

160 

95 

23 

S3 

1 

■ 

■ 

99 

94 

ijjH 

Hi 

m 

‘I 

B 

z 

9S 

93 

B 

B 

25 

B 

z 

m 

| 

i6| 

96 

B 

1 

ze> 

1 

a 

E 

■ 

z 

(cZ 

97 



27 

' 

1 

B 

El 

f 

\ao 

m 

no 

(05 

... 

1 1 

28 

i 

E 

1 

■ 

■ 

□ 

/ (9 

1(4 

lo? 

104 

HI 

21 

f 

l 

B 

1 

■ 

K9 

1(8 

113 

108 

(03 

; 30 

i 

L 1 

I 

a 

1 

■ 

1 

El 

IHl 

u& 

DD 

lft& 

HI 

■ZD 

V 

11 

a 

i 

K 

■ 

■ 

H 

122. 

l\7 

nz 

107 

i 

m 

■ 

HI 

■ 

■ 

B 

■ 



Lx 

X 


X 


x 


X 


TYPE  OF  DATA 

a or  p 

SCHEDULES 


COEFFICIENT  SCHEDULES 


IDVAR  ( 1) 


IOVAR  (2)  NOV 


TEST  HUN  NUMBERS 


TEST  ;7J99Stf!L«*c  b1  tp&  -7*+^ 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : ‘?/30/'7£ 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


CONFIGURATION 


SCHD.  |pARAMETERS/VALUEs|  NO>  | MACH  NUMBERS  1 OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 


TEST  RUN  NUMBERS 


TEST  -.TWKLctRc  e'rpr  -r<n) 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


CON  FIGURATION 


rs+AToo  jC 


S>sl  0TS1-AT/3o-hTS/-T(,9i 


&7\d>ts+  Ar/SO  +■  T32. 


TABLE  II.  (Concluded) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 9/3 o/-?£ 


SCHD.|PARAMETERS/VALUES 

ex]£r<t\  r I RUNS 


10  9 


MACH  NUMBERS  ( 'OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  I 


0.9Kl/,/Sj/.?oS 


249  247  245 


B49  246 


25S>  £53  2SJ 


254 


2.4-1 


24* 


229 


243 


TYPE  OF  DATA 

n or  (i 

COEFFICIENT  SCHEDULES 

IDVAR  ( l> 

IDVAR  t2)  NOV 

SCHEDULES 

\SA-:^ -c  .*'.<= 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - ATgg 

GENERAL  DESCRIPTION:  Rear  orbiter  to  ET  attach  structure  (left-hand  and 

right-hand)  (two  members) 

MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO63,  VL78-000062B 


DIMENSIONS:  in. 

Member  $1 


Member  $2 


Diameter , In . 


#1 


#2 


FULL  scale 

MODEL  SCALE 

Xo 

1317-00 

13.170 

Yo 

- 96.50  (LH) 

- 0.965 

96.50  (RH) 

O.965 

zo 

267.50 

2.675 

Xm 

20,58.0 

20.580 

yT 

- 96.50  (LH) 

- 0.965 

06.50  (RH) 

O.965 

Zrp 

515.50 

5.155 

x0 

1317.0 

13.170 

Yo 

- 96.50  (LH) 

- 0.965 

96.50  (RH) 

0.965 

zo 

267.50 

2.675 

Xm 

3872.0 

18.720 

yt 

-125.68  (LH) 

- 1.257 

125.68  (RH 

1.257 

Zrp 

50^.5 

5 -OL-5 

11.5 

0.115 

15.5 

0.155 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward  SRB  to  ET  attach  structure  (left-hand  and 

right -hand) 

MODEL  SCALE:  0.010 


DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO66, 

Martin-Marietta  82600204300,  1 

VC78-000002 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Attach  point,  in. 

*T 

985.675 

9.856 

yt 

- 172.50  (LH) 
+ 172.50  (RH) 

- 1.725 
+ 1.725 

0.0 

0.0 

XS 

442.675 

4.427 

Ys 

80.0 

0.800 

zs 

0.0 

0.0 

xo 

244.675 

2.447 

yo 

- 184.5 

+ 184.5 

- 1.845 
+ 1.845 

zo 

0.0 

0.0 
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TABLE  III-  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT31 

GENERAL  DESCRIPTION:  Rear  ET  to  SRB  attach  structure  (LH  and  RH),  3 


members 


MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO63,  VL78 

DIMENSIONS:  in. 

Member 


Member  $ 2 


Member  #3 


000062B,  VL78-OOOO66,  VC78-000002 

FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


xT 

2058.00 

20.580 

tt 

- 171.50  (LH) 

- 1.715 

171.50  (RH) 

1.715 

1:57-00 

4.570 

xs 

1511.0 

i5.HO 

YS 

53.24 

0.532 

zs 

57.0 

0.570 

Xqi 

2058.0 

20.580 

Xrn 

- 163.85 

- 1.639 

&p 

4^9.81 

4.498 

xs 

1511.0 

15.110 

76.56 

O.766 

zs 

15-73 

0.157 

Xrp 

2058.00 

20. 580 

Xm 

- 161.72 

- 1.617 

343-0 

3.430 

xs 

1511.0 

i5.UO 

Ys 

53-24 

0,532 

ZS 

- 57.00 

“ 0.570 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT130 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward.  orbit er/ET  attach  structure  ( 

structure ) . 


MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  SS-A01692 
DIMENSIONS: 

Orbiter  attach  point: 


Tank  attach  point: 


X, 


XT 

yt 

Zip 

% 


z<r 


Xo 

Y 


FULL  SCALE 


388.9 

0 (LH) 
0 (RH) 
283.8 

1129-9 

0 (LH) 
0 (RH) 
620.3 

388.9 

42.75  (LH) 
42.75  (RH) 
227.5 

1129.9 
42.75  (LH) 
42.75  (EH) 
564.0 


members 


MODEL  SCALE 

3.889 

0 

0 

2.838 

11.299 

0 

0 

6.203 

3.889 

.4275 

.4275 

2.275 

11.299 

.4275 

.4275 

5.640 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 


Definition 

Rear  Orbiter /External  Tank  attach  structure 
per  ICD— 2-00001,  Rev.  B,  model  dwg.  SS-A01668-3- 
This  attach  structure  is  a connecting  link  between 
R.  H.  ATp8  and  External  Tank. 

Located  at: 

Model  Scale-In.  Full  Scale-In. 

Xy  = 20.580  Xij,  = 2058.00 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  BODY  - Bgg 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140A/B  orbiter  fuselage 

NOTE:  B^  is  identical  to  B2^  except  underside  of  fuselage  has  been 

refaired  to  accept  W-jjg  a 

MODEL  SCALE:  0.010  MODEL  DRAWING:  SS-A00147,  Release  12 


DRAWING  NUMBER:  VL70-000143B,  -000200,  -000205,  -OO6089.  -000145 
VL70-000140A,  -000140B 

DIMENSIONS:  EULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (OML:  Fwd  Sta.  XQ  = 235),  In.  1293-3  12.933 

Length  (IML:  Fwd  Sta.  Xo  = 238),  In.  1290.3  12-903 

Max  Width  (@  XQ  = 1528. 3),  In.  264.0  2.640 

Max  Depth  (@  Xq  = 1464),  In.  250.0  2.500 

Fineness  Ratio  0.264  0.264 

2 

Area  - Ft 

Max.  Cross-Sectional  3^0*88  0.034 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  CANOPY  - 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3A.  Canopy  used  with  fuselage  B25. 

MODEL  SCALE:  O.OIOO  MODEL  DRAWING:  SS-A00147,  Release  12 


DRAWING  NUMBER:  VL7O-OOOIH3A 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (XQ  = 434.643  to  578),  In* 

143*357 

1.434 

Max  'Width  (@  XQ  = 513*127),  In. 

152.412 

1.524 

Max  Depth  (@  Xq  = 485.0) , In. 

25.000 

0.250 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  ELEVON,  E?2 

GENERAL  DESCRIPTION:  Eleven  for  Configuration  lUOC  Hingeline  at 

X^  = I387.  elevon  split  line  Xp  = 312.5 » 6.0"  gaps , beveled  edges, 
and  centerbodies. 

MODEL  SCALE:  0.010 


DRAWING  NUMBER:  VL70-000140C,  -OO6089,  -006092,  SS-A0137 


DIMENSIONS:  (Data  for  one  side) 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

2 

Area  - Ft 

210.0 

0.0210 

Span  (equivalent)  - In. 

349.2 

3.492 

Inb'd  equivalent  chord  - In. 

118.0 

3.180 

Outb'd  equivalent  chord  - In. 

55.19 

0.552 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  inb'd  equiv.  chord 

0.2096 

0.2096 

At  outb'd  equiv.  chord 

0.4004 

o.4oo4 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge 

0.0 

0.0 

Trailing  Edge 

-10.056 

-10.056 

Hingeline 

0.00 

0.00 

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)-ft3 

1587.25 

.001587 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In. 

90.7 

0.907 

Hingeline  dihedral  (origin  at 
Z0  = 261.3509),  deg. 

5.228986 

5.228986 
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TABLE  IH.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  BODY  FLAP  - F1Q 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140C  body  flap.  Hingeline  located 

at  X0  = 1532,  Z0  = 28T. 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VL7O-OOOIHOC , VL7O-355HH 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (XQ  = 1525.5  - XQ  = 1613),  In. 

87.50 

0.875 

Max  Width  (@  L.E.,  XQ  = 1525.5),  In- 

P56.OO 

2.560 

Max  Depth  (X0  = 1532),  In. 

19*798 

0.198 

Fineness  Ratio 

Area  - Ft2 

Max.  Cross -Sectional  (@H.L.) 

35-196 

0.0035 

Planform 

335.00 

0.014 

Wetted 

Base  (XQ  = 1613),  In.2 

4.89 

0.0005 

^asf 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  - EL^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LHp  feedline  on  upper  ] eft -hand  side  of  T^ . 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  HUMBER:  VL78-OOOO63,  VL78-000062B 


DIMENSIONS:  in. 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

XT 

2071.5 

20.715 

yt 

- 70.0 

- 0.700 

573.931* 

5.739 

Tailing  edge  at: 

XT 

2081.8 

20.818 

yt 

- TO.O 

- 0.700 

Zrp 

584.059 

5.841 

Line  diameter  (17*0  T.D. ) 

18.160 

0.182 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued)  - 
MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  - FL.^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOp  feedline  on  upper  right-hand  side  of  T„^ 

^ 35 

MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO63,  VI.,78 -000062B 


DIMENSIONS:  in. 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

XT 

1000.667 

10.007 

yt 

70.00 

0.700 

ZT 

564.340 

; 5.643 

Trailing  edge  at: 

XT 

2071.5 

20.“  715 

yt 

70.00 

0.700 

ZT 

573.934 

5.739 

Line  diameter  (17.0  I.D.) 

18.16 

0.182 

Centerline  of  line  located  radially  at  0 = 203°4’ , 
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TABLE  ITI.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  FAIRING  -FR1Q 

GENERAL  DESCRIPTION:  Umbilical  door  fairing  between  aft  ET/orbiter 

attach  structure , 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VI.78-OOOO63,  VL78-000062B,  Martin-Marietta  82600207000 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at 

*T 

2052.0 

20.520 

Length  > In. 

- 

193-0 

1.930 

Width , In. 

15.00 

0.150 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 

fri4 


Definition 


External  Tank  nose  cable  fairing  per 
model  dug.  SS-A01668-5  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 3-  490—3.710,  In.  XT  = 349.OO— 371. 00,  In. 

0 = 31°31‘  0 = 31°31‘ 


FRnt-  External  Tank  nose  probe  fairing  per  model 

dwg.  SS-A01668-5  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 3-413— 3. 710, In.  XT  = 341.30— 371. 00,  In. 


FR,g  External  Tank  LOo  feedline  (Fn ) fairing 

per  model  dwg.  SS-A01668-3  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 9.820— 10. 420,  In.  XT  = 982.00— 1042. 00,  In. 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 


FR 


IT 


Definition 


External  Tank  LOp  antigevser  line  (PTp,) 
fairing  per  model  dwg.  SS-AOI668-3. 
Located  at: 


Model  Scale 

XT  = 9.860— 10. 460,  In. 

( = 33°^5 ' 


Full  Scale 

Xy  = 986.00— lt>46. 00,  In. 

<f>  = 33°^' 


FRno  External  Tank  aft  electrical  conduit 

fairing  per  model  dwg.  SS-AOI668-3. 

Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 10.6T0— 10. 820, In.  XT  = 1067.00— 1082. 00, In. 

} = 37O30t  0 - 37°30' 


External  Tank  LHg  pressure  line  (PI33) 
fairing  per  model  dwg.  SS-A01668-9. 
Located  at: 


Model  Scale 


Full  Scale 


Xt  = 10.600— 11. 269, In.  XT  = 1060.00— 1126. 90, In. 
0 = 30°0'  0 - 30°0’ 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA( Continued) 


MODEL  COMPONENT:  OMS  POD  - M-^g 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  l40C  orbiter  OMS  pod 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER:  VL70-008401,  VL70-003410 

DIMENSIONS:  PULL  SCALE 

Length  (OMS  Fwd  Sta.  XQ  = 3310.5),  In.  258. 50 

Max  Width  (@  XQ  « 1511),  In.  136.8 

Max  Depth  (@  X0  = 151l),In.  74.70 

Fineness  Ratio  2.48*1 

2 

Area  - Ft 

Max.  Cross-Sectional  58.864 


short  pod  . 


MODEL  SCALE 

2.585 

1.368 

0.747 

2.484 

0.0059 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 

%9 

nio6 


ps, 


’20 


PS23 


Definition 

Orbiter  OMS  nozzles  located  on  0M3  pods 
Mpg  per  model  dwg.  SS-A01317-2. 

Solid  Rocket  Booster  nozzle  located  on  SRB 
S2I  per  model  dwg.  SS-A01667-8.  Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

Xg  a 18 . 373. ->19 . 306,  In  • X & = 18  37. 10-^19  30. 60,  In. 

Dia.  = 1.479,  In*  Dia.  = 147.85,  In. 

Solid  Rocket  Booster  electrical  conduit 
per  model  dwg,  SS-A01667-12.  Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

xs  = 4. 424-*a8. 577 »In.  xc  = 44 2. 40-^1857.70.  In. 

0 - 90°  LH  0 - 90°  RH 

l80°  LH  18  0°  LH 

Solid  Rocket  Booster  forward  separation 
motors  per  model  dwg.  SS-A01667-42. 

Model  Scale  Full  Scale 

Xg  = 2.854  and  2.973, ih.  X<,  = 285.40  and  297.30,In. 

0 = 20°RH  0 = 20°RH 

34o°lh  34o°lh 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


po 

MODEL  COMPONENT  : SRB  Protuberance  - 2T 

GENERAL  DESCRIPTION  ' SRM  nozzle  actuator  struts  (2) 


MODEL  SCALE:  0.010 


DRAWING  NUMBER  . ICD-2-OOOQl,  Rer.  B;  SS-A01667.  Rev.  C 


DIMENSIONS  : inches 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length 

21.25 

0.213 

Width 

3.0 

0.030 

Height /Depth 

4.890 

0.049 

L.  E.-  Location 

1839.137 

18.391 

T.  E.  Location 

1860.387 

18.604 

<j>.  Degrees 

45 

45 

-13^  , 

_13j> 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 

PS26 


ps28 


PS 


30 


Definition 


Solid  Rocket  Booster  aft  attach  ring  per 
model  dwg.  SS-A01667-4  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

X5  = 15.110,  In.  Xs  = 1511.00,  In. 

Solid  Rocket  Booster  separation  rocket* 
motor  fairings  per  model  dwg.  SS-AOI667-38. 
Located  on  SRB  skirt  aft  of  rear  structural 
ring  at  -0  = 0-^36°  RH 

324°— >360°  LH  . 

Solid  Rocket  Booster  tiedown  struts  located 
on  SRB  skirt  per  model  dwg.  SS-A01667-3O, 
located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 


X&  = 18 . 603-+-I9 . 306, In . = i860. 30-*1930.60,  In. 

0 = 3O0 ,150°, 210° , 330°  0 = 30o,150o,210°,330° 


Solid  Rocket  Booster  auxiliary  power  unit 
exhaust  outlets  per  model  dwg.  SS-A03667-36, 
located  at: 


Model  Scale 

Xs  = 19.306,  In. 
0 = 30°30'  RH 
=329030'  LH 


Full  Scale 

Xs  = 1930.60,  In. 
0 = 30° 30'  RH 
=329°30'  LH 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 

ps31 


PS33 


Definition 


Solid  Rocket  Booster  command  antenna  per 
model  dwg.  SS-A01667-28.,  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

4.026^.526,  In.  Xs  = 402.60>4^2.60,  In. 

0 = 0°  & l80°  0=0 0 & l8o° 


Solid  Rocket  Booster  data  capsule  and 
camera  per  model  dwg.  SS -A01667-26 , located 


at: 

Model  Scale 
Xg  = 4.017-*  4-. 402, In. 
0 = 90°  RH 
=270°  LH 


Full  Scale 

Xs  = 401.70*  440.20,  In. 
0 = 90°  RH 
- 270°  LH 


Solid  Rocket  Booster  3 intermediate  struc 
tural  rings  per  model  dwg.  SS-AOI667-8, 


located  at: 
Model  Scale 

X^=  16.559,  In. 
= 17.319 
= 17.760 


Full  Scale 
X = 1655.90,  In. 
= 1731.90 
= 1776.00 
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Component 

PS34 


ps35 


Ps36 


TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Definition 


Solid  Rocket  Booster  aft  cable  housing 
per  model  dwg.  SS-A01667-12,  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

X.  = A.726-*‘l8.554,In.  XC1  = ^72.60-»l855.1J0,  In. 

0 ■=  90°  RH  0 » 90°  RH 

= l80°  LH  = l80°  LH 


Solid  Rocket  Booster  aft  structural  ring 
per  model  dwg.  SS-A01667-8,  located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

Xg  = 18.371,  In.  X^  = 1837.10,  In. 


Solid  Rocket  Booster  aft  separation  motors 
located  on  aft  SRB  skirts  per  model  dwg. 
SS-AOI667-38.  Located  aft  of  SRB  rear 
structural  ring  at  0 = 0-»*38o  PR 

= 32^0 ->360°  LH  . 
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TABLE  TIX.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  L02  RECIRCULATION  LINE  - FT^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOg  recirculation  line  on  right-hand  upper  side  of 

T35> 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO63,  VL78-OOOO62B,  Martin-Marietta  82600207000 


DIMENSIONS:  in. 

PULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

XT 

lOhO.667 

10. 407 

yt 

94.169 

0.942 

7t 

540.93^ 

5.409 

Trailing  edge  at: 

XT 

2062.920 

20.629 

yt 

70.0 

0.700 

** 

573.934 

5.739 

Line  diameter.  In. 

4.0 

0.040 

Centerline  of  line  located  radially  at 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  ELECTRICAL  LINE  - FT 

GENERAL  DESCRIPTION:  Right-hand  aft  electrical  conduit  line  on  with 

LHg  pressure  sensor  line  and  LOg  vent  valve  actuator  line, 

MODEL  SCALE:  0.030 

DRAWING  NUMBER:  VL78-OOOO63,  VL78-OOOO62B,  Martin-Marietta  82600207000 


DIMENSIONS:  in. 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

XT 

1084. 333 

10.843 

yt 

99.591 

0.996 

539.620 

5.396 

Trailing  edge  at: 

XT 

2058.00 

20.580 

yt 

99.591 

0.996 

7t 

539.620 

5.396 

Line  diameter 

2.0  x 6.0 

0.02x0.06 

A 0 

Centerline  of  line  located  radially  at  J5  = 215.5, 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  L02  PRESSURE  LINE  - PT2g 

GENERAL  DESCRIPTION:  L02  pressure  line  on  the  I 

MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER  VL78-OOOO63,  VL78-000062B,  Martin-Marietta  82600207000 


DIMENSIONS:  in. 

FULL  SCALE 

MODEL  SCAIE 

Leading  edge  at: 

xT 

360.733 

3.607 

yt 

15.1U5 

, .1515 

*T 

407.718 

4.077 

Trailing  edge  at: 

XT 

2083.5 

20.835 

yt 

63.25 

0.633 

609.0 

6.090 

Line  diameter 

2.0 

0.020 

Centerline  of  line  located 

radially  at  0 = 

207°, 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


Component 


Definition 

External  Tank  fwd.  electrical  conduit  per  model 
dwg.  SS-A01667-6.  Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

Xj  » 3.607-^8.600,  In.  Xrp  = 360.73-»860.00,  In. 

0 = Adjacent  to  ITgg  $ = Adjacent  >to  ^26 

External  Tank  LHg  pressure  line  per  model 
dwg.  SS-A01668-9.  Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 10.600-^20. 580, In.  XT  = 1060 . 00 -*-2058 . 00, In . 

0 = 330°0 ' 0 = 330°0r 

External  Tank  nose  probe  per  model  dwg. 
SS-AOI668-5.  Located  at: 

Model  Scale  Full  Scale 

XT  = 3.225->3.ikL3,  In.  XT  = 322.5->3Ul.3,  In. 

Max.  Dia.  = .069  in.  Max.  Dia.  = 6.90  in. 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  RUDDER  - R_ 

5 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140C  orbiter  rudder  (identical  to 

configuration  140A/B  rudder) 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000146B,  VLT0-000095 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

2 

Area  - Ft 

100.15 

0.010 

Span  (equivalent).  In. 

201.0 

2.010 

Inb’d  equivalent  chord.  In. 

91. 585 

0.916 

Outb'd  equivalent  chord.  In. 

50.833 

0.508 

Ratio  movable  surface  chord/total 
surface  chord 

At  inb’d  equiv.  chord 

0.400 

0.400 

At  outb’d  equiv.  chord 

0.400 

0.400 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Trailing  edge 

26.25 

26.25 

Hingeline 

34.83 

34.83 

Area  Moment  (Product  of  Area  and  c)Ft3 

610.92 

0.0006 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In. 

73.2 

0.732 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 

MODEL  COMPONENT:  BOOSTER  SOLID  ROCKET  MOTOR-  S2k 

GENERAL  DESCRIPTION:  Booster  Solid  Rocket  - Modified  Vehicle -5,  per 

I CD -2-00001,  Rev.  B 

DRAWING  HUMBER:  SS-AOI69O,  SS-AOI667 

SCALE:  0.010 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (includes  Nozzle)  - in. 

1789.6 

17.896 

Max.  Width  (Tank  Dia. ) - in. 

150.0 

1.500 

Max.  Depth  (aft  Shroud)  - In. 

208.0 

2.08 

Fineness  Ratio 

11.931 

11.931 

2 

Area  - Ft 

Max.  Cross-Sectional 

236.0 

.02360 

Planform 

Wetted 

Base 

WP  of  BSRM  Centerline  (Z^)  - in. 

400.00 

4.000 

FS  of  BSRM  Nose  (X^,)  - in. 

200.00 

2.000 
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TABLE  IH.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  EXTERNAL  TANK  T35 

GENERAL  INSCRIPTION:  Spike  nose  configuration,  updated  Vehicle-5 

(Dimensions  are  to  tank  structural  OML,  TPS  included,). 

MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  HUMBER:  VC78-000002A,  ICD-2-00001,  Rev.  B,  VC72-000002E 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length,  In. 

1852.500 

18.525 

Max  Width,  In. 

336.000 

3.360 

Max  Depth,  In. 

336.000 

3.360 

Fineness  Ratio 

5.513 

5.513 

Area  - Ft2 

Max.  Cross-Sectional 

615.752 

.06158 

Planform 

— 

— 

Wetted 

-- 

— 

Base 

604.806 

.06048 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Continued) 


MODEL  COMPONENT:  VERTICAL  - Vg 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140A/B  orbiter  vertical  tail 

MODEL  SCALE:  0.010  MODEL  DRAWING:  SS-A00148,  Release  6 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000146A 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

TOTAL  DATA 

Area  (Theo)  - Ft2 

Plan form 

413.253 

0.041 

Span  (Theo)  - In. 

315.720 

3.157 

Aspect  Ratio 

1.675 

1.675 

Rate  of  Taper 

0.507 

0.507 

Taper  Ratio 

0.404 

o.4o4 

Sweep -Back  Angles,  Degrees 

Leading  Edge 

45.00 

45.00 

Trailing  Edge 

26  • 2 

26.2 

0.25  Element  Line 

41.130 

41.130 

Chords: 

Root  (Theo)  WP 

268.500 

2.685 

Tip  (Theo)  WP 

108.470 

1.085 

MAC 

199.808 

1.998 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 

1463.50 

14.635 

W.P.  of  .25  MAC 

635.522 

6.355 

B.L.  of  .25  MAC 

0.0 

0.0 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle  - Deg. 

10.0 

10.0 

Trailing  Wedge  Angle  - Deg. 

14.920 

14.920 

Leading  Edge  Radius 

2.00 

0.020 

Void  Area 

13.17 

0.001 

Blanketed  Area 

0.0 

0.0 
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TABLE  III.  MODEL  DIMENSIONAL  DATA  (Concluded) 

MODEL  COMPONENT:  WING-Wi2t 

GENERAL-  DESCRI-PT-ION : Configuration  l40C,  orbiter  wing,  MCR  200-R4, 

similar  to  140A/B  wing  W^Qg  but  with  refinements:  improved  wing-boot- 

midbody  fairing  (xo  = 9*+0  to  XQ  = 104o)j  elevon  split  line  relocated  from 
Y0  * 281  to  Y0  = 312.5.  MODEL  SCALE: 0.010  DWG.NO:  VL70-000140C, -000200B 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

TOTAL  DATA 

Area  (Theo.)  Ft® 

Planform 

2690.00 

0.2690 

Span  (Theo)  In. 

936.68 

9.3668 

Aspect  Ratio 

2.265 

2.265 

Rate  of  Taper 

1.177 

' 1.177 

Taper  Ratio 

0,200 

0.200 

Dihedral  Angle,  degrees 

3.500 

3.500 

Incidence  Angle , degrees 

0.500 

0.500 

Aerodynamic  Twist,  degrees 

3-000 

3.000 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge 

45.000 

45.000 

Trailing  Edge 

- 10.056 

- 10.056 

O.25  Element  Line 

35.209 

35.209 

Chords : 

Root  (Theo)  B. P.0.0. 

689.24 

6.892 

Tip  (Theo)  B.P. 

137.85 

1.379 

MAC 

474.81 

4.7^8 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 

1136.83 

II.368 

W.P.  of  .25  MAC 

290.58 

2.906 

B.L.  of  .25  MAC 

182.13, 

1.821 

EXPOSED  DATA 

Area  (Theo)  Fn 

1751.50 

0.1752 

Span  (Theo)  In.  BP108 

720.68 

7.207 

Aspect  Ratio 

2.059 

2.059 

Taper  Ratio 

0.245 

0.245 

Chords 

Root  BP108 

562.09 

5.621 

Tip  1.00  b/2 

137.85 

1.379 

MAC 

392.83 

3.928 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 

1185.98 

11.860 

W.P.  of  .25  MAC 

294.30 

2.943 

B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA)XXXX- 

251.77 

-64 

2.518 

Root  b/2 

0.113 

0.113 

Tip  b/2 

0.12 

0.12 

Data  for  (l)  of ‘(2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff 

Planform  Area  Ftc 

13  3.18 

0,01132 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M.L.  @ Sta 

500.00 

5.000 

Leading  Edge  Intersects  Wing  @ Sta 

1024.00 

10.240 
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Figure  3.  Model  installation  photograph. 
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PARAMETRIC 

DATA 
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-.25266 

-.3733! 

-.31926 

-.34013 

-.33930 

- . 22968 

. 28B32 

-.02451 

599 

-2  250 

- 23305 

- 2301 l 

-.24536 

- . 36270 

-.30990 

- . 32577 

- . 32763 

-.22548 

.28693 

-.00931 

h £ 

.599 

-.095 

- 22706 

-.22602 

-.23564 

-.35609 

- 30529 

-.31725 

-.31926 

-.22111 

.28317 

-.00376 

a m 

.599 

2.034 

- 21831 

-.22092 

-.22745 

- 35448 

-.30449 

- 30611 

-.30568 

-.21640 

.27609 

-.00713 

3s 

.600 

4,198 

- 20434 

-.21  126 

- . 22235 

- . 35533 

-.30207 

- 29362 

-.29280 

-.20877 

.26643 

-.01252 

GRADIENT 

.00395 

00260 

.00366 

00206 

.00185 

.00525 

.00536 

.00237 

- . 00255 

.00122 

LARC 

8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

IRJJ002)  ( 24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

b 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

SETA 

-6.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

o 

t=j 

SCALE  = 

0100 

D 

g 

RUN  NO. 

4/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

Q 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 , 5 

CP86 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

’"0 

l> 

O 

td 

.598 

-8.545 

- 25586 

- 24558 

-.27831 

-.44048 

-.41721 

- 39891 

- 390 1 2 

-.24065 

.231 19 

-6.32910 

.599 

-6.408 

- 25174 

-.24092 

-.27034 

-.42752 

-.40394 

- 37655 

- 37254 

- 23695 

.29279 

-6.36194 

.599 

-4.305 

- 24877 

- 24044 

-.26472 

- 42184 

- 39050 

- . 35797 

- 35871 

-.23457 

.29146 

-6.37863 

.599 

-2  192 

-.  24315 

-.23709 

-.25591 

- 41502 

- 37BB7 

- . 33922 

- 34301 

-.22873 

.28940 

-6.38399 

599 

- 054 

- 23680 

- 23305 

- 24787 

-.40695 

- 36929 

- . 32755 

-.33190 

-.22469 

.28571 

-6.38429 

bd 

.599 

2.036 

- 23094 

-.22853 

-.24089 

-.39752 

- . 3570 1 

- . 32267 

-.32607 

-.21845 

2796B 

-6.38033 

a 

.599 

4.168 

- 22713 

-.22321 

- 23804 

-.38802 

- 34922 

-.31600 

-.31922 

-.21502 

.27042 

-6.38299 

> 

GRADIENT 

.00262 

.00203 

.00323 

.00402 

00493 

.00475 

.00453 

.00233 

-.00245 

- 00024 

DATE:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE 


2 


LARC  8FT  TPT  749 

(1A93)  i 

0TSAT130 

(RUJ002)  ( 24  . 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  => 

LREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  YMftP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  <= 

9.000 

ELV-R1  » 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

=>  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

11/0 

RN/L  = 

3 

97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.899 

-9.015 

- 32023 

-.30821 

- . 3257 1 

-.44021 

-.43750 

-.42066 

-.40855 

-.30122 

.36171 

.899 

-6  714 

- 31480 

-.30133 

- 31695 

- . 42838 

-.42601 

-.40075 

- . 38987 

-.29366 

.35914 

.899 

-4  575 

- 31000 

- 28671 

- 30037 

-.43339 

-.41260 

-.39012 

-.3931  I 

-.281  15 

.35561 

.900 

-2.377 

- . 3084  1 

- 27586 

-.30154 

-.43354 

-.40125 

-.38000 

-.38098 

-.27410 

.35316 

.899 

-.  186 

- 30247 

- 27339 

-.29450 

- 43526 

-.40006 

-.36503 

- 36255 

-.27020 

.34913 

.899 

2 059 

-.30406 

-.26689 

-.29574 

-.44669 

-.40563 

- 35379 

-.34638 

- . 26825 

.34335 

.900 

4.306 

- 30343 

- 25671 

- 29903 

-.43486 

- 39489 

-.34748 

-.34176 

-.26645 

.33869 

GRADIENT 

00079 

0031  1 

001  10 

-.00072 

.00140 

.00502 

.00618 

00159 

-.00197 

RUN  NO. 

16/  0 

RN/L  = 

4 

07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 OO 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 . 5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

975 

-9.233 

-.37230 

- 37829 

-.37808 

-.52861 

- 51641 

-.47765 

- 47762 

- 36765 

.43985 

.976 

-6.943 

-.35733 

- 36490 

- 36077 

-.54208 

-.51924 

-.45557 

- 44498 

-.35332 

.43893 

976 

-4.684 

-.34411 

- 34249 

- . 34697 

-.54056 

- 50749 

-.44060 

-.43395 

- 33411 

.43288 

.975 

-2.444 

- 33449 

- 330-t2 

-.33594 

-.52956 

- 48649 

-.42928 

- 42252 

- . 32295 

.42873 

975 

-.205 

-.33084 

- 32356 

-.33157 

-.53070 

-.48284 

-.42220 

- 41773 

- 31847 

.42714 

.975 

2.029 

- 32906 

-.321  16 

-.33145 

- 53201 

-.48537 

-.41477 

-.40449 

-.31710 

.42301 

.975 

4 275 

- 33530 

- . 32698 

- . 33592 

-.54678 

-.49039 

-.41533 

-.40432 

-.32127 

.41968 

GRADIENT 

.00103 

.00180 

.001  19 

-.00071 

00158 

.00290 

.00345 

00141 

-.00143 

RUN  NO 

27/  0 

RN/L  = 

4. 

23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPBS 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .149 

-7.118 

- 35300 

- . 34278 

- . 39234 

- . 55529 

-.51256 

-.41997 

-.42703 

-.33665 

.49957 

1 . 149 

-4.803 

-.34723 

-.33841 

- 38365 

-.54712 

-.50469 

-.40868 

- 40912 

- . 33329 

.49761 

1.150 

-2.522 

-.34361 

-.33452 

- . 36982 

-.53399 

- . 40623 

-.40008 

- 40457 

-.32977 

.4971 1 

1 . 149 

- .225 

- 33536 

- 32794 

- 35434 

-.52779 

-.47541 

- 38690 

- 39507 

- . 32299 

.49379 

1 . 149 

2.025 

-.32828 

- . 32539 

- 34452 

-.51417 

-.46705 

-.37411 

-.37989 

-.31795 

.48905 

GRADIENT 

00286 

.00200 

.00583 

.00461 

.00543 

.00513 

.00426 

.00232 

-.00127 

76  1 


10.000 

10.000 


BETA 
6.51832 
-6.55943 
-6.56484 
-6  56514 
-6  55945 
-6.54399 
-6.53968 
.00322 


BETA 

■6.58705 

6.60849 

■6.61849 

6.61079 

-6.59754 

-6.58108 

6.57042 

.00562 


BETA 
■6.65426 
6 66103 
•6  66026 
■6.64463 
6.64187 
.00321 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

3 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(RJJ002)  1 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■ .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

30/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I .205 

-9.542 

-.36082 

- . 34932 

- . 39578 

-.55780 

-.50676 

-.42398 

-.43363 

-.34235 

.51459 

-6.65151 

1.205 

-7  166 

-.35103 

-.33981 

-.38943 

-.54818 

-.49257 

-.41221 

-.42123 

-.33284 

.51173 

-6.65944 

1 .205 

-4  833 

-.34555 

-.33506 

-.38479 

-.53764 

-.48462 

-.39820 

-.40137 

- . 32980 

.50999 

-6,66734 

1 .205 

-2  524 

-.34028 

-.33071 

-.37467 

-.5288! 

-.47070 

-.38662 

-.39096 

-.32544 

.50922 

-6.66330 

1 .205 

-.240 

-.33162 

-.32396 

- 35B76 

-.52422 

- 46287 

- 37267 

-.38079 

-.31806 

.50695 

-6.65667 

1.205 

2.032 

- 32659 

-.32281 

-.35195 

-.51464 

-.45626 

-.36125 

- 36776 

-.31573 

.50309 

-6.64637 

1 .205 

4 304 

- 32436 

- . 32256 

- . 35080 

-.49971 

-.44215 

-.34659 

-.34869 

-.31504 

.49364 

-6.64136 

GRADIENT 

.00246 

.00144 

.00398 

.00394 

.00435 

.00563 

.00563 

.00172 

-.00170 

.00302 

LARC 

8FT  TPT  749  (-1A93)  0TSAT130 

(RJJ0Q3)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

« 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN,  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

3/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  f -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.500 

-.25391 

- 24593 

-.27518 

-.42549 

-.39790 

- . 38607 

- . 37787 

-.23872 

.29435 

-4.24598 

.599 

-6.391 

-.24859 

- 24328 

-.26514 

-.40967 

-.38226 

-.36488 

-.36086 

-.23454 

.29413 

-4.26440 

.599 

-4.283 

-.24358 

-.24057 

-.25"'48 

-.40464 

-.37230 

-.34786 

-.34746 

-.23087 

.29370 

-4.27565 

599 

-2  162 

- 23561 

-.23148 

- .25086 

-.401 16 

-.36465 

-.33261 

-.33583 

-.2271  1 

.29231 

-4.27784 

.599 

- 077 

-.23046 

- . 22824 

-.24516 

-.39470 

- 35668 

- 32348 

-.32613 

-.22331 

28812 

-4.28149 

.599 

2.029 

-.22194 

-.22164 

- 23494 

-.38400 

- 34316 

-.31568 

-.31813 

-.21670 

.28026 

-4.281 88 

.599 

4.138 

-.21622 

-.21669 

-.22659 

-.37615 

-.33376 

-.30681 

-.31078 

-.20813 

.27101 

-4.27648 

GRADIENT 

.00325 

.00274 

.00369 

00352 

.00469 

.00471 

.00433 

.00265 

-.00273 

-.00027 

DATE’  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 

PAGE 

4 

LARC  8FT  TPT  /49  t JA93)  OTSAT130 

1RJJ003)  < 24  JUN  76  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-Li  = 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-kO.  - 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  * 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

- 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

• 

RUN  NO. 

10/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2’ 

CPB3 

CPB4.5 

CPS6 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8.999 

- 31033 

-.29990 

-.31551 

-.4'2212 

-.41619 

-.42370 

- 42031 

-.29257 

.36319 

-4 . 37029 

.900 

-6 , 786 

-.30634 

-.29"19T 

- . 30684 

- .41260 

- 40233 

-.40177 

- 40330 

- . 28368, 

.3591 1 

-4.38110 

.099' 

-4.539 

-.3051 1 

-.28015 

- 3020V 

-.41120 

-.39108 

-.38972 

-.39048 

- 27369, 

. 353.7,7 

-4,.  3853.7, 

.899' 

-2.273 

-.30101 

-.27739 

- . 29740 

-.40650 

- 37877 

-.36373 

-.36214 

- 27182 

. 34896 

-4 . 38684 

.899^ 

144 

- 29522 

- 27362 

-.29062 

-.41551 

-.38117 

-.34979 

- . 34462 

-.267-15 

.34359 

-4 . 37765 

900 

2.  146 

-.29591 

- 26819 

- 28752 

- 42708 

- 39903 

-.34013 

-.33004 

- . 26384 

.33874 

-4.37060 

.899. 

4,252 

- 29096 

- 25664 

- 28425 

-.41776 

- 37742 

-.33721 

-.33026 

-.25486 

.33488 

-4.36508 

GRADIENT 

00151 

00255 

.00206 

-.00157 

.00077 

00586 

.00695 

00207 

- 00218 

00258 

RUN  NO 

15/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4  ,'5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  195 

- 35817 

- . 36864 

-.36337 

-.51 167 

- . 50259 

-.47594 

-.484  30 

- . 35685 

44299 

-4.44138 

.976 

-6.91 1 

-.33886 

-.35495 

-.34391 

-.52210 

-.50ti4l 

-.44499 

- 44631 

- 34233 

.43820 

-4 .45135 

975 

-4.664 

-.32174 

- 33996 

-.32882 

- 51151 

- . 4*8432 

- 42935 

-.43005 

- . 32762 

.43296 

-4  45264 

.975 

-2  429 

-.31398 

- 32507 

-.31953 

- 50606 

-.46761 

-.42207 

-.41976 

-.31490 

.42814, 

-4. 447 I 4 

.975* 

- 207 

-.31329 

- 31630 

-.31511 

- 51578 

-.46893 

- 4I.19B 

-.40450 

- . 30789 

.42411 

-4.43688 

.975 

2. '040 

- 31251 

-.31895 

- 31775 

~.S20fa3 

-.47255 

-.40657 

-.39453 

-.3101 1 

.4I92S 

-4.43007 

.975 

4.262 

-.31208 

- 31904 

- 32126 

-.53699, 

-.48115 

-.40502 

- . 39D90 

-.30948 

.4174! 

-4 .42548 

GRADIENT 

00093 

.00215 

.00076 

-.d0c?B2 

.00006 

.00287 

.00464 

00184 

-.00179 

.00320 

RUN  NO. 

26/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

BETA 

! 149' 

-7.114 

-.34839 

- , 33"7't4 

-.37423 

- 54188 

-.50054 

-.41 197 

-.42024 

-.32836 

49873 

-4 .45272 

1 . 149 

-4.784 

-.34169 

- 33149 

-.36203 

-.53493 

-.49322 

-.39727 

-.40240 

-.32517 

.49551 

-4.45301 

1 . 149 

-2.503 

-.33670 

- 32762 

-.35071 

-.52121 

-.47519 

-.38852 

-.39319 

- 32360 

.494  1 1 

-4  44740 

1.149 

- 238 

- . 32575 

-.3201 1 

- . 33768 

- 51870 

-.47094 

-.37849 

-.38095 

-.31506 

.49064 

-4.43B10 

1 . 149 

2.030 

-.31437 

-.31455 

- 32588* 

-.50952 

-.46369 

- 36797 

- 36730 

- . 30674 

.48443 

-4.43458 

GRADIENT 

.00409 

.00257 

.00535 

.00347 

.00409 

00431 

.00518 

00281' 

-.00162 

.00284 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSATI30 

(RJJ0031  < 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

=>  976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  *= 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

29/  0 

RN/L  ■= 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .205 

-9.473 

-.35216 

-.34093 

-.3B194 

-.55742 

- 50960 

-.41 184 

-.41780 

-.32973 

.51583 

1 .205 

-7. 1 14 

-.34478 

- . 33277 

- 37609 

-.53454 

- 4B390 

-.40200 

- 40895 

- . 32462 

.51125 

1 .205 

-4.797 

-.33943 

- . 32626 

- 36881 

-.51926 

-.4701 1 

- . 38634 

-.39177 

-.32270 

.50779 

1 .205 

-2  488 

- . 33280 

- 32235 

- 35933 

- 51071 

- 45753 

-.37395 

- . 37748 

-.31860 

.50685 

1 .205 

- 235 

- . 32428 

- 31682 

-.34470 

-.51202 

- .45554 

-.36443 

- . 36689 

- 31209 

.50369 

1 .205 

2 026 

-.31372 

- 31212 

-.33085 

-.50414 

-.44935 

-.35326 

- . 35230 

- 30549 

.49884 

I .205 

4 297 

- . 30982 

- 31049 

- 32867 

-.49008 

-.43495 

-.34082 

-.33482 

- 30224 

.49052 

GRADIENT 

00345 

.00184 

.00475 

.00286 

.00346 

.00492 

.00613 

. 0023B 

-.00187 

LARC 

BFT  TPT  749  ( 1A931  OTSAT130 

( RJJ0Q4 ) < 30  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0.  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP06 

CPB7 

CFBB 

CPCO 

CAU 

.600 

-8  465 

-.24587 

-.23773 

-.26334 

-.41284 

-.33901 

-.36891 

-.36718 

-.23585 

.29170 

.599 

-6  364 

-.24243 

-.23600 

- 25729 

- . 38848 

-.32534 

-.35186 

-.35050 

-.23297 

.29039 

.599 

-4.260 

-.23860 

-.23370 

- 25136 

-.37017 

-.31702 

-.33531 

- . 33586 

- 22896 

.28971 

.599 

-2.164 

-.23242 

- . 2298 1 

- 2.4331 

- . 36094 

-.31267 

- . 3224 1 

- . 32524 

-.22431 

.28666 

.600 

- 076 

-.22636 

-.22454 

- 23384 

-.35310 

-.30399 

-.31484 

-.31785 

-.21999 

.28323 

.599 

2.023 

- 21703 

-.21940 

- 22569 

- . 35045 

-.30298 

-.30414 

-.30488 

-.21503 

.27539 

.599 

4.126 

-.20334 

-.21070 

- 22118 

- 35272 

-.30139 

-.29171 

- 2913! 

-.20841 

.26588 

GRADIENT 

.00410 

00269 

00372 

.00216 

.00195 

.00503 

. 00522 

.00240 

-.00262 

5 

76  > 


0.000 

0.000 


BETA 
'4.43404 
4.44578 
•4.45019 
4.43839 
4. 42812 
4.42409 
•4.41721 
.00354 


76  ) 


0.000 

0.000 


BETA 
-.02708 
- 02286 
-.01839 
- 00720 
-.00407 
-.00207 
-.00682 
.00135 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  6 
1RJJ004)  t 30  JUN  76  ) 


SREF  •= 
LREF  «- 
BREF  = 
SCALE  ■= 


MACH 

.893 

.900 

.90D 

900 

.899 

.900 

.900 


MACH 

.975 

.976 

.976 

.976 

.975 

.975 

.975 


MACH 
1.150 
1 . 149 
1.149 
1 . 149 
1 . 149 


LARC  8FT  TPT  749  CIA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-L!  » 

10.000 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

1290 . 3000 
.0100 

INCHES  ZMRP 

* 400 ' 

0000  IN.  IT 

ELV-RO  *> 

9.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  ’ -5. 

00/  5.00 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-8.945 

-.29112 

-.28329 

-.305Q0 

-.39668 

- . 36064 

-.42615 

-.41828 

-.27692 

. 35703 

-.02337 

-6.743 

- .29080 

-.27840 

-.30754 

-.37518 

- . 3360 1 

-.40210 

-.39749 

-.27239 

. 35030 

-.01851 

-4 , 529 

- . 28936 

- .BBQcrG 

-.30142 

-.35018 

-.32318 

-.37730 

- 37984 

-.27330 

. 34206 

-.01573 

-2  338 

-.29167 

- 28049 

- . 30595 

-.34099 

-.31891 

-.34551 

-.34001 

-.27504 

.33681 

-.00309 

- . 15! 

-.28552 

-.27167 

- 29748 

-.34841 

- . 32362 

-.33380 

- . 32293 

- 26554 

.33319 

.00718 

2.071 

-.28255 

-.26884 

-.29406 

- 36210 

- . 33288 

-.32205 

-.30393 

-.26349 

.33071 

.01383 

4 . 244 

- 27429 

-.26394 

- 28550 

- 3704  3 

-.33405 

-.32065 

-.31012 

-.25826 

32677 

01805 

GRADIENT 

00179 

.0020! 

00199 

- 00281 

-.00163 

.00623 

.00800 

.00190 

-.00167 

.00385 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00- 

ALPHA 

CPBI 

CPP? 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CP8Q 

CPCO 

CAU 

BETA 

-9.168 

- 32987 

-.  3L  541 

-.34747 

-.50474 

-.47002 

-.46600 

-.46142 

- . 33564 

.4391 1 

-.03126 

-6.890 

-.31614 

-.33497 

-.33222 

-.48942 

-.45337 

-.44416 

-.44134 

-.32534 

.43369 

- . 02572 

-4.641 

-.30872 

- 33388 

-.32431 

-.47289 

-.43397 

-.42514 

-.42346 

- 32093 

42707 

-.02188 

-2.419 

-.30489 

-.34715 

- . 3270 1 

- 45333 

-.41357 

-.41031 

-.41080 

-.32613 

.42167 

-.00674 

- 207 

-.30491 

- . 34957 

-.32848 

-.44793 

- 40825 

- . 39907 

- . 39894 

-.33061 

.41745 

. 00684 

2 007 

- 30967 

- 35278 

- . 33386 

-.45984 

- 41012 

-.39410 

-.39263 

-.33672 

.41314 

. 00968 

4 . 228 

-.31150 

- 35005 

- . 33662 

-.47435 

-.42129 

-.38382 

-.37737 

-.33533 

.'40798 

. 00763 

GRAD 1ENT 

-.00047 

-.001  71 

-.00142 

- 00043 

.00130 

.00446 

.00498 

-.00178 

-.00211 

00340 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 18  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

ALPHA- 

CPBt 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

-7.054 

-.34659 

-.34605 

-.35146 

- 51959 

-.47818 

- 41384 

- 41086 

- 33274 

.49545 

-.03451 

-4.759 

- . 33888 

- . 34029 

-.34516 

- . 50774 

-.46393 

- . 39834 

-.39416 

- . 32835 

.49126 

- . 02759 

-2  484 

- . 32834 

-.33457 

-.33980 

- . 49594 

-.44625 

- . 38468 

-.38042 

-.32336 

.48888 

-.01395 

- 237 

-.31 290  , 

- 33664 

-.33167 

-.48645 

-.43108 

--36796 

-.35688 

-.31826 

48619 

-.00391 

2 010 

- 30193 

- . 32837 

-.32037 

-.48516 

- 43016 

- . 35608 

-.34105 

- . 30869 

.47B48 

-.00470 

GRADIENT 

.00560 

.00149 

00366 

.00343 

00517 

00636 

.00011 

. 00284 

-.00186 

.00349 

DATE  59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

7 

l.ARC 

8FT  TPT  749  UA93)  ' 

0TSATI30 

(RJJ004)  t 30  JUN 

1 76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

5690.0000 

SQ.FT  XMRP 

=»  976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  ■» 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

**  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  « 

10.000 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

“ 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP85 

CPB3 

CPB4 ,5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .505 

-9.396 

- . 35359 

-.34516 

-.36094 

-.51490 

- .473B7 

-.41045 

- toais 

-.35955 

.51050 

-.01524 

1 .505 

-7.077 

- . 33999 

- 33495 

- . 34735 

-.49539 

-.45330 

-.39730 

- 39570 

-.35326 

.50585 

-.01413 

1 .506 

-4.756 

-.33350 

-.33079 

-.34538 

-.48798 

-.44535 

-.38365 

-.38103 

-.31985 

.50577 

-.00501 

1 .506 

-5.461 

- . 35597 

-.35543 

- . 3364  t 

-.47745 

-.45580 

- 36659 

- . 36583 

-.31557 

.50059 

.00683 

1 .505 

- 530 

-.31518 

- 35150 

-.33185 

- 46879 

- 41457 

-.35571 

- . 34595 

-.31083 

.49777 

.02006 

! .505 

5.054 

-.30573 

- 31907 

-.35505 

-.46966 

- 41131 

- 34147 

- . 35605 

- . 30380 

.49109 

.01936 

1 .505 

4.575 

-.59459 

- 31305 

-.31097 

-.46851 

- 40935 

- . 35654 

-.31550 

-.59667 

.48254 

.01916 

GRADIENT 

.00448 

.00186 

.00345 

.00510 

00357 

0065! 

00771 

.00558 

-.00525 

00570 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(RJJ005)  1 54  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

569D.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  ■= 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

5/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB5 

CPB3 

CP94.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.491 

-.54945 

-.54164 

- . 56538 

-.38104 

-.59150 

-.37013 

-.36174 

-.53085 

.59135 

4.18950 

.599 

-6.379 

-.54351 

-.53803 

-.55683 

-.36504 

-.57965 

- 35301 

-.34672 

- 55473 

.59153 

4.51050 

.593 

-4.590 

- 53877 

-.53444 

- . 5487 1 

-.34558 

-.56963 

- . 33755 

-.33510 

-.52169 

59036 

4.55699 

.598 

-5. 181 

-.53615 

-.53550 

-.54559 

- . 35789 

- 56474 

- . 35357 

-.32355 

- 21868 

.58789 

4.54053 

.598 

- 077 

-.53158 

-.55849 

- 534  39 

-.31881 

- 55645 

-.31585 

- 31618 

-.51630 

.58475 

4.54736 

.599 

5.059 

- 55455 

- 55506 

- 55640 

-.35101 

- . 55653 

- 30966 

- 30603 

- 21364 

.27714 

4.24553 

.599 

4 135 

-.50755 

- 51793 

-.51605 

- . 35677 

-.56600 

-.59755 

- 59555 

-.20758 

.56362 

4.53661 

GRADIENT 

.00353 

.00191 

.00386 

.00180 

.00075 

.00443 

00465 

.00161 

-.00248 

.001 17 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED 'SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  B 
(RJJ005)  ( 24  JUN  76  ) 


iLARC  8FT  TPT  /49  (1A93)  OTSAT13D 


Reference  data  parametric  data 


SREF  = 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

elv-;li  » 

10.000 

LREF  = 

1290.3700  INCHES  YMRP 

-- 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

9.000 

ELV-Rl  » 

10.000 

BREF  * 

1290  3000  1 

INCHES  ZMRP 

= -400. 

0000  IN.  2T 

ELV-RO  =* 

9.000 

SCALE  * 

.QUO 

RUN  NO. 

8/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

. 

MACH 

'ALPHA 

'CPB.l 

CPB2 

CPB3 

‘CPB4„5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

-CPCO 

C’AU 

BETA 

900 

-8.993 

-.31 1 17 

-.28475 

- . 33255 

- 38380 

-.31735 

- .4  T666 

-.*+1082 

-.27561 

.36006 

4 . 29420 

.900 

-6.785 

-.30626 

-.28020 

-.31972 

-.371 17 

- 31346 

- 39551 

-.39157 

- 27329 

.35442 

4.32445 

.900 

-4.515 

-.28870 

-.27016 

-.30165 

- 35064 

- .30288 

-.38033 

-.3B009 

-.25J79 

.35014 

4.33690 

901 

-2.357 

-.29319 

- 27355 

-.30154 

-.34322 

-.30065 

-.35556 

-.35130 

- .26754 

.34646 

4 . 35666 

.900 

- 191 

- . 28862 

- 26517 

- 29699 

-.33424 

- 29074 

-.34479 

- 33762 

- 25360 

.34213 

4 . 36283 

.899 

2.058 

- 2B586 

- 25869 

- 29436 

-.33736 

- 28776 

-.33170 

-.31142 

-.25389 

.33479 

4 . 361 0 1 

.900 

4.229 

-.28032 

- 25834 

-.28727 

-.34774 

- 29452 

-.33036 

-.31983 

-.25422 

.33317 

4 . 34847 

GRADIENT 

001  10 

.00176 

00164 

00052 

.00135 

. 00565 

.00732 

.00132 

- . 00208 

.00124 

RUN  NO 

13/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  -5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4  ,‘5 

',CPB6 

CRB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  194 

- 36094 

- 354  07 

- 36706 

- 46124 

- 41702 

- 45923 

- .‘45236 

-.34459 

.43952 

4.34619 

.976 

-6.921 

- 33878 

- 34163 

- 35045 

-.45150 

- 41061 

-.43478 

-.43165 

-.33169 

.43493 

4.37409 

.975 

-4  657 

-.31760 

-.33147 

- 33855 

- 43427 

- 39203 

- 41618 

-.41 170 

-.32037 

.42907 

4.38961 

.975 

-2.421 

- 30239 

- . 32292 

- 32752 

- ‘41702 

-.37034 

-.4G659 

-.'40677 

-.31109 

42424 

*4.40296 

.975 

-.206 

-.29701 

- . 32263 

- 32361 

-.40690 

-.35505 

-.•4  0526 

- ’40358 

- 31090 

.42203 

4.41341 

975 

2.013 

-.29735 

- . 32255 

-.32125 

- ,'4T  290 

-.36023 

- 39376 

-..S7B5!. 

-.31 1 14 

.41526 

4 40923 

975 

4 252 

- 29668 

-.32086 

- . 3 1967 

-.43352 

-.38423 

- 3B91  1 

- 36577 

-.31017 

.41063 

4. 39216 

GRADIENT 

.0021 l 

.00097 

00198 

.00025 

.00115 

.00301 

.00540 

.00092 

-.00206 

.00051 

RUN  NO. 

24/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7  096 

- 36913 

- 36440 

- 36860 

-.4742! 

-.43447 

-.41361 

-.40649 

- 35294 

50049 

4.39050 

1 149 

-4. 786 

- 35851 

-.35538 

- 35930 

-.46185 

- -4200 1 

- . 39775 

-.39027 

-.34234 

.49581 

4.41042 

1 . 149 

-2.493 

-.34655 

- 34693 

-.34793 

-.44496 

- 3966B 

- . 38240 

- 37704 

-.33297 

.49141 

4.42809 

1 . 149 

- 243 

- 33803 

-.34074 

-.34063 

-.42904 

-.37651 

- . 37280 

-.36476 

-.32613 

48717 

4.43315 

1..  149 

2.018 

- 32302 

- .32907 

- 33201 

-.42977 

-.37975 

-.3601! 

- . 34775 

-.31362 

.47929 

4 .43485 

GRADIENT 

.00507 

0D3B9 

. 00394 

00491 

.'00623 

..00541 

00617 

004 1.0 

-.00237 

. 00346 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


9 


LARC  BET  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


(RJJQ05)  ( £4  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  ■= 

10.000 

BREF  * 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

31/  0 RN/L  = 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBt 

CPB3  CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I 805 

-9  485 

-.37530 

- 36395  -.37515 

-.47878 

-.48785 

-.41187 

-.40483 

-.35885 

.51459 

4.38876 

i .805 

-7  119 

- 37003 

- 35958  -.37169 

- 46413 

-.48805 

-.40354 

-.39588 

-.3491 1 

.51 150 

4.40960 

I .805 

-4.803 

- . 35788 

- . 35085  - . 35929 

-.44823 

-.40516 

-.38668 

- . 37737 

-.33749 

.50636 

4.42885 

1 .805 

-8  509 

-.34358 

- 34138  -.34571 

-.43180 

-.38015 

- . 36983 

-.36134 

-.38714 

.50803 

4.44371 

I .805 

-.835 

- . 33846 

- 33407  - 33659 

- 41548 

- . 35870 

-.36087 

- 35139 

-.31881 

49756 

4.45388 

1 .805 

8.088 

- . 38845 

-.38579  -.38733 

- 41505 

- . 35034 

-.34650 

-.33488 

-.30971 

.49067 

4.45467 

1 .805 

4.880 

-.31089 

-.31617  - 31655 

- 48790 

-.37605 

-.33380 

-.38168 

-.30180 

.48870 

4.44486 

GRADIENT 

.00506 

.00374  .00458 

00351 

.00354 

00566 

.00608 

.00391 

-.00258 

.00190 

LARC  BFT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

IRJJ0061  t 84  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

8690.0000  SQ.ET.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  = 

to. 000 

LREF  = 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YI 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RG  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

6/  0 RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB8  CPB3 

CPB4.5 

CP8S 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.530 

-.85849 

- 3458/  - 86807 

- 34819 

-.37035 

-.37468 

-.36813 

-.83749 

.89031 

6.89740 

.599 

-6.488 

-.85009 

-.84517  - 26386 

- 38988 

-.26845 

- . 35906 

- . 35358 

- 83301 

.29036 

6.33191 

593 

-4 . 897 

-.84481 

- 34 >33  - 85357 

- 31778 

-.85813 

-.34163 

- 33989 

-.88716 

.88998 

6.35996 

.599 

-8. 196 

-.84838 

-.83880  - 84964 

-.31 1 19 

-.85058 

-.38990 

- 38893 

-.88416 

.88788 

6.37748 

.599 

-.080 

-.83800 

-.83595  -.84470 

-.30549 

-.84165 

-.38190 

- 31887 

-.88308 

.88894 

6 38778 

.599 

8.04B 

-.38975 

-.83134  -.83647 

-.3in93 

-.84980 

-.31638 

-.31849 

-.81955 

.87680 

6.38336 

.599 

4.  157 

-.88098 

-.38696  -.38985 

- 38088 

-.85813 

-.30681 

-.30317 

-.81536 

.86639 

6.36954 

GRADIENT 

.00385 

.00168  .00898 

-.00088 

.00006 

. 00393 

.00485 

.00133 

-.00875 

.001 18 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE  10 
(RJJ006)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  SFT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-L1  >• 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R1  ■ 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  *= 

.0100 

RUN  NO. 

9/  0 

RN/L  « 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4,5 

CPBS 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9 . 055 

-.31585 

-.301  16 

-.33408 

-.34911 

-.28819 

-.42385 

-.41421 

- .29263 

.36031 

6.42430 

.900 

-6.000 

-.30599 

-.29255 

- . 32236 

-.33795 

-.28773 

-.40421 

-.40508 

-.20488 

35539 

6.46274 

.899 

-4  569 

-.29401 

-.28015 

-.30885 

-.32690 

-.28550 

-.39035 

-.39726 

-.27190 

.35224 

6.48821 

.899 

-2  408 

- 29624 

- 28092 

-.30840 

-.32231 

-.28147 

-.37683 

- . 37838 

- . 27244 

.34882 

6.50933 

.899 

-.  161 

- 29471 

- 27390 

-.30509 

-.31722 

-.27155 

- 35889 

-.35171 

- 26732 

. 34444 

6.51772 

.899 

2 072 

-.29461 

- 26832 

-.30410 

- 32697 

-.27760 

-.34671 

-.33225 

-.26409 

. 33981 

6.51265 

900 

4 265 

- 28636 

- 26104 

-.29607 

- 33551 

-.27978 

- 34137 

-.3324! 

-.25703 

.33544 

6.49526 

GRADIENT 

00076 

.00230 

.00135 

- 00099 

.00069 

00578 

.00794 

.00172 

-.00192 

.00078 

RUN  NO 

14/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9  243 

-.38312 

- 38607 

- . 38338 

-.41339 

-.35689 

-.46604 

-.45576 

-.37243 

.43894 

6.49070 

.976 

-6  962 

-.36196 

- 36817 

- 36724 

-.40602 

- 35670 

-.44310 

- 43510 

- . 35753 

.43542 

6.51860 

.975 

-4.688 

-.33382 

-.35386 

- 34985 

- , 39857 

-.35233 

-.42396 

-.41875 

- 34248 

.43082 

6.54079 

.975 

-2.427 

-.32010 

-.34473 

- 33897 

-.39017 

-.34186 

-.41544 

-.41262 

- . 33355 

42565 

6 55396 

.975 

- 200 

-.30743 

-.33449 

- 32677 

-.38751 

-.33214 

-.41010 

-.40800 

- 32412 

.42203 

6 56283 

.975 

2 015 

- 30472 

- . 32948 

-.32415 

-.39717 

-.34193 

-.40225 

-.38866 

-.31942 

.41625 

6.55743 

.975 

4 276 

- 30659 

-.32692 

-.32645 

-.41257 

-.35946 

-.39622 

- . 37506 

-.31799 

.41039 

6 53649 

GRADIENT 

.00312 

00309 

00275 

-.00156 

-.00064 

.00307 

.00498 

00282 

-.00225 

- 00023 

RUN  NO. 

25/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7.138 

-.38374 

-.38*39 

-.38123 

-.42921 

- . 38895 

-.42229 

-.41388 

-.37113 

.50033 

6.56422 

1 . 149 

-4.813 

-.37365 

-.37590 

-.37172 

-.42457 

-.38174 

-.40466 

- 39625 

- . 36252 

.49709 

6.58794 

1 . 149 

-2.528 

- 35805 

-.36181 

-.35774 

-.41776 

-.37162 

- 39361 

- . 38492 

- . 3476B 

.49209 

6.60450 

1 . 149 

-.240 

- 34538 

-.35102 

-.34603 

-.40762 

- 34  906 

- 38354 

-.37615 

- . 33660 

.48613 

6.61810 

1 . 149 

2.029 

- . 33367 

-.34053 

- . 33527 

-.41850 

- 36857 

-.36891 

- 35875 

-.32499 

.47967 

6.62008 

GRADIENT 

.00582 

.00513 

.00531 

.00124 

.00272 

.00514 

.00532 

.00542 

-.00255 

.00483 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  1 1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(RJJ006)  ( 24  JUN  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  - 

10  000 

BREF  * 

1290  3000 

INCHES  2MRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

32/  0 RN/L  - 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB 1 

CPB2  CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.534 

- 38509 

-.37749  -.38427 

-.44278 

- . 39254 

-.42765 

-.41750 

-.37028 

.51415 

6.58547 

1 206 

-7.166 

- 38003 

- . 37370  - . 37995 

-.43054 

-.38193 

-.41225 

-.40309 

-.36342 

.51070 

6.60846 

I .306 

-4 . 829 

- 37085 

- . 38652  - 37062 

-.41879 

- . 36936 

- 38914 

-.38142 

- 35345 

.50593 

6.63516 

1 205 

-2.542 

- 35478 

-.35373  -.35622 

- 40828 

- 35388 

- 37752 

-.36926 

- 33955 

.50138 

6 65014 

I .205 

-.247 

-.34193 

- 34478  -.34594 

- . 39698 

- . 3326 I 

-.37019 

-.36147 

- . 32952 

.49689 

6.65719 

I .205 

2.033 

-.32973 

-.33593  - 33341 

- 40394 

-.34716 

- . 35628 

-.34542 

- 32077 

.49105 

6 65995 

1 .205 

4.297 

-.32176 

-.32717  -.32169 

-.41274 

- . 35963 

-.34355 

-.32863 

-.31316 

.48153 

6.64226 

GRADIENT 

.00540 

.00423  .00529 

.00073 

.001  16 

.00492 

00567 

.00435 

-.00259 

00106 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(RJJ007)  1 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

55/  0 RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2  CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

SETA 

.600 

-8  556 

- 25751 

-.24485  -.28388 

-.44198 

-.41517 

- 40151 

-.39244 

-.24221 

.29288 

-6  32292 

.600 

-6.435 

- 25419 

- 24192  -.27733 

-.42958 

-.40224 

-.38079 

- . 3757 1 

- 23853 

.29299 

-6  35334 

.599 

-4 . 320 

-.25206 

-.24034  -.27051 

-.42362 

-.38788 

-.36218 

-.36051 

-.23675 

.29167 

-6.36990 

.599 

-2.209 

-.24538 

-.23728  -.26174 

-.41644 

-.37636 

-.34249 

-.34557 

-.23085 

.29119 

-6  37367 

.600 

- 081 

-.23847 

-.23325  -.25296 

-.40952 

-.36774 

- 33045 

-,33467 

-.22510 

.28670 

-6  37426 

.599 

2.021 

-.23368 

-.23035  -.24647 

-.40084 

-.35715 

-.32628 

- 33013 

-.21916 

.28057 

-6.36937 

.600 

4.136 

-.22991 

- .224B9  -.24309 

- 39471 

-.35200 

-.31562 

-.32308 

-.21636 

.27180 

-6  35872 

GRADIENT 

.00265 

.00179  00332 

.00347 

.00430 

.00479 

0GU27 

.00248 

- . 00238 

.00126 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

12 

LARC 

8FT  TPT  /49  ( I A93)  OTSAT130 

(RUU0071  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  * 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

4.000 

ELV-R1  » 

10.000 

GREF  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400  0000  !N.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

35/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.899 

-9  060 

-.32437 

-.31117 

-.33313 

-.44083 

-.43454 

-.42096 

-.41170 

-.30507 

.36187 

-6.51595 

.899 

-6.831 

-.31807 

- 30432 

-.32327 

-.42850 

-.42334 

-.40347 

-.39432 

-.29666 

36006 

-6 . 55357 

899 

-4  606 

-.31 192 

-.29169 

-.31278 

-.43517 

-.41323 

- 39131 

-.39404 

-.28468 

.35639 

-6.56007 

899 

-2  385 

-.30913 

- 28063 

-.30496 

-.43386 

- . 39908 

-.38063 

-.38212 

-.27698 

.35449 

-6.56597 

.900 

- 182 

-.30234 

- 27744 

- 29775 

-.43399 

-.39464 

-.36309 

-.36021 

-.27300 

.35021 

-6.55663 

.900 

2 021 

-.30519 

- 26710 

-.30048 

- 44240 

- . 39702 

-.35620 

- 34996 

-.26858 

.34542 

-6.54562 

899 

4 254 

-.30248 

-.25823 

- 30426 

-.43515 

-.39087 

-.35137 

- 34603 

-.26687 

. 33899 

-6.53608 

GRADIENT 

00103 

.00364 

.00097 

-.00038 

00212 

00471 

.00579 

.00199 

-.00198 

00309 

RUN  NO 

40/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.974 

-9  237 

- 37339 

- 37946 

-.38097 

- 52996 

-.51289 

- 47994 

-.48517 

- . 36882 

43957 

-6.58892 

.975 

-6.960 

- 35821 

- . 36783 

-.36314 

-.53832 

-.51349 

- 45507 

-.44931 

-.35573 

.43771 

-6.61271 

975 

-4.71 1 

-.34569 

- 34571 

-.34901 

- . 53657 

-.50087 

- 44002 

- 43540 

- . 33607 

.43256 

-6.62058 

.975 

-2.459 

-.33778 

- 33367 

-.33915 

-.52552 

-.48033 

- 42987 

-.42648 

-.32579 

.42846 

-6.62269 

975 

-.230 

-.33538 

- 32631 

-.33510 

- 52802 

-.47572 

-.42257 

-.42043 

-.32071 

.42772 

-6.61233 

.975 

2.006 

-.33385 

- 32633 

-.33492 

-.53133 

-.47973 

-.41818 

-.40899 

-.32145 

.42500 

-6  60390 

.975 

4 259 

-.33904 

-.33037 

-.33937 

-.54750 

- 48634 

-.41937 

-.40769 

-.32435 

.42050 

-6  59473 

GRADIENT 

00077 

00  1 70 

.00105 

-.00124 

.00132 

.00236 

.00325 

.00124 

-.00123 

00315 

RUN  NO. 

50/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB 1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7. 143 

- . 35524 

-.34  334 

- 39557 

-.55726 

-.50833 

-.42198 

-.42930 

-.33749 

.501  15 

-6  63935 

I 149 

-4.831 

- 34926 

- 33940 

- 39016 

-.54989 

-.503)9 

-.41250 

-.41456 

-.33447 

.49842 

-6  64241 

! 148 

-2.530 

-.34402 

-.33407 

- 37344 

-.53592 

-.48275 

-.40176 

-.40631 

- 33005 

.49748 

-6.63938 

1.149 

-.263 

- 33798 

-.32924 

-.36105 

-.53100 

-.47234 

-.39146 

-.39979 

-.32513 

49505 

-6 . 62643 

1 . 149 

2.012 

-.33081 

-.32651 

- 34940 

- 51843 

- 46419 

-.37905 

- 38554 

-.32028 

.49069 

-6.62084 

GRADIENT 

.00269 

.00191 

00591 

.00436 

00559 

.00485 

.00410 

.00208 

’ -.00112 

.00340 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

13 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93)  0TSAT130 

(RJJ007)  ( 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  < 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  - 

1290  3000 

INCHES  VMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 . 000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1290. 30QO 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO 

45/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5  CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 305 

-9.553 

- . 35995 

-.34722 

- . 39580 

-.55130  -.50054 

-.42232 

- . -+31  ei 

-.34161 

.51 121 

-6.66691 

1 505 

-7. 185 

- 35157 

-.33378 

-.39168 

-.54477  - 48934 

-.41379 

-.42310 

-.33279 

.50829 

-6.67448 

1 505 

-4  853 

-.34554 

- 33465 

- . 38666 

-.53443  - 4B098 

- . 39858 

-.40240 

-.32983 

.50637 

-6.6B746 

1 505 

-2  545 

-.34050 

- 33D52 

-.37615 

-.52698  - 46724 

-.38761 

-.39277 

“ - 32596 

.50572 

-6.67815 

1 .505 

- 264 

-.33256 

-.32430 

- . 36068 

' -.52255  - 45904 

-.37427 

- . 38349 

-.31902 

.50331 

-6  66809 

1 .205 

5.009 

- . 32799 

-.32379 

- 35325 

-.51273  -.45380 

- . 36296 

- . 36975 

- 31680 

.49954 

-6.66328 

1 505 

4.282 

-.32600 

- . 32423 

- 35270 

- 49826  -.44035 

-.34953 

-.35154 

- 31671 

.49050 

-6  65809 

- 

GRADIENT 

00256 

.00121 

.00398 

00379  00415 

.00538 

00546 

.00155 

-.00166 

.00323 

LARC 

0FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT13D 

(RJJ008)  l 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  < 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

" 

RUN  NO. 

54/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5  CPB6 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.515 

-.25533 

-.24493 

-.27983 

-.42469  -.39238 

-.38761 

- 37910 

-.24003 

.29376 

-4.20840 

.600 

-6.406 

- 25199 

-.24350 

-.27155 

-.41123  -.38027 

- 36940 

- . 36507 

-.236t2 

.29447 

-4.22959 

600 

-4  303 

- 24612 

- . 24 ' 34 

-.26133 

-.40509  -.36827 

- 35132 

-.35022 

- .23123 

.29387 

-4.24515 

.600 

-2. 198 

-.24000 

-.23875 

- 25315 

-.40211  -.36110 

- 33387 

-.33619 

-.22700 

.29251 

-4.25512 

.600 

- 095 

-.23258 

-.2283! 

- 24841 

- 39680  - 35560 

-.32608 

- 32954 

-.22529 

.28870 

-4.25486 

.599 

2.012 

- . 22625 

- 22522 

-.23831 

-.38679  - 34083 

-.31887 

- 32233 

-.21592 

.2806! 

-4  25166 

.599 

4.121 

-.21811 

- 21805 

- 23038 

-.38104  - 33568 

-.31 183 

-.31548 

-.20894 

.27186 

-4  24736 

GRADIENT 

0033! 

00288 

.00364 

.00301  00406 

.00446 

.00396 

00264 

-.00266 

-.00005 

/ 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(RJJOOB)  ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SO 

FT . XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-4.000 

ELV-L1  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  = 

to. 000 

BREF  *■ 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

- 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

34/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4 .5 

CP8G 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.899 

-9.015 

-.31362 

- 30134 

- 32320 

-.41814 

-.41131 

-.42378 

-.42147 

- 29467 

. 36320 

-4 . 33574 

899 

-6.798 

- . 30970 

-.29439 

- 31426 

- 41308 

-.39998 

-.40314 

-.40486 

-.28615 

. 35906 

-4.35161 

.899 

-4.574 

-.30706 

- 28325 

-.30771 

-.41177 

-.39005 

- 39085 

- 39234 

-.27656 

. 35492 

-4.35814 

.899 

-2  393 

-.30249 

- 27756 

-.30147 

- 40676 

-.37610 

- . 36746 

- 36592 

-.27233 

34981 

-4.35940 

.899' 

- 175 

- 29529 

- 26761 

- 29206 

-.41578 

-.37610 

- 35102 

- 34523 

-.26349* 

.34464 

-4 . 35597 

.899 

2 023 

-.29323 

- 25593 

- 2881 1 

-.42282 

-.37731 

-.34439 

- 33603 

- 25593 

. 33783 

-4 . 34990 

.899 

4 226 

-.29093 

-.25207 

- 28849 

-.41 680 

- 37052 

- 33961 

-.33315 

- 25230 

. 3347B 

-4  34332 

GRADIENT 

.00189 

.00382 

00235 

-.00119 

.00172 

00570 

00673 

00295 

-.00237 

00178 

RUN  NO 

39/  0 

RN/L  = 

4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.974 

-9. 197 

- 35936 

- . 36868 

- 36647 

- 50943 

-.49703 

- 47723 

-.48920 

-.35603 

.44283 

-4  37950 

.976 

-6.934 

- 34257 

- 35780 

-.34899 

- 51756 

- .4937*1 

-.45044 

-.45396 

-.34498 

.43916 

-4 . 39390 

.975 

-4.672 

- 32577 

- 34457 

- . 33^49 

- 50981 

-.48056 

-.43155 

- 43490 

-.33131 

.43351 

-4 . 39682 

.975 

-2.446 

- 31710 

- 32909 

- 32268 

- 50089 

-.46035 

-.42370 

-.42509 

-.31789 

.42793 

-4 . 38607 

.975 

-.212 

- 31774 

- 31947 

-.31876 

-.51131 

-.46050 

-.41296 

-.40771 

-.31054 

42455 

-4 .37 t 37 

.975 

1 .997 

- 31741 

- 32546 

- 32309 

-.51591 

-.46356 

-.40712 

-.39761 

-.31602 

42041 

-4 . 36652 

. 974 

4 238 

- 31826 

- 32289 

- 32549 

-.53060 

-.47221 

- 40592' 

- 39289 

-.31324 

.41736 

-4 . 35984 

GRADIENT 

00066 

00211 

.00070 

-.00254 

00061 

.00305 

.00501 

.00171 

-.00179 

00420 

RUN  NO. 

49/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = ’ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

t . 149 

-7.104 

-.34804 

- 336S1 

-.37468 

- 54021 

- 49397 

-.40935 

-.41759 

- 32809 

.49967 

-4  42889 

1.149 

-4 . 795 

-.34364 

- 33203 

- 36708 

- 53620 

- 48929 

-.40093 

-.40622 

- 32599 

.49649 

-4.42960 

1.149 

-2.501 

-.33770 

- 32768 

- 35434 

- . 52257 

- 47099 

-.39101 

-.39603 

-.32439 

.49502 

-4.42628 

1 . 149 

-.250 

- . 32880 

-.32175 

-.34427 

-.51998 

- 46508 

-.38315 

- . 38568 

-.31726 

.49162 

-4  .41150 

1 . 149 

2.002 

- 31726 

-.31622 

-.33056 

-.51 165 

-.45953 

-.37190 

- 37174 

-.30952 

.48607 

-4  41185 

GRAOIENT 

.00389 

00236 

.00528 

00337 

00421 

.00419 

.00502 

.00249 

-.00153 

. 00300 

DATE  29  OCT  7G 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  15 


LARC  SET  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


(RJJOOB)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

asgo  oooo 

SQ.FT 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

Y 'RP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INC  HE". 

ZMRP 

« 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

01 00 

RUN  NO. 

44/  0 RN/L 

? 4 22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

% 


MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.494 

-.35117 

-.33873 

-.38140 

- 55177 

-.50442 

-.41115 

-.41695 

- . 3285 1 

.51201 

-4.4281 1 

1 .205 

-7.135 

-.34444 

-.33139 

- . 37658 

-.52983 

- 47990 

-.40154 

-.40941 

-.32378 

.50720 

-4.43720 

t .205 

-4.816 

-.3391  1 

-.32571 

' -.36901 

-.51460 

-.46512 

- 38576 

-.39174 

- . 32224 

.50366 

-4.44123 

1 .205 

-2  522 

- 33304 

- 52181 

-.35891 

-.50729 

-.45314 

- . 37538 

-.37938 

-.31869 

.50246 

-4.43039 

1 .205 

- 244 

-.32632 

- 31789 

- 34862 

- 50933 

-.45077 

- 36850 

- . 37087 

-.31360 

.49964 

-4.41979 

1 .205 

2.003 

- 31515 

-.31331 

- 33262 

-.50261 

-.44675 

-.35689 

- . 35665 

- . 30649 

.49500 

-4.41777 

1.205 

4.263 

-.3! 109 

-.31188 

- 33029 

- 48902 

-.43325 

-.34474 

-.33954 

-.30362 

.48728 

-4.41234 

GRADIENT 

00326 

.00149 

00457 

00246 

00309 

.00443 

.00560 

.00218 

-.00177 

.00311 

LARC  BFT  TPT  749 

flA93)  OTSAT130 

(RJJ0091  ( 24  JUN  76  > 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

- 

,0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  ■= 

10,000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN,  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

53/  0 

RN/L  = 3 

17  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4 . 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

598 

-8  496 

- 24979 

-.23955 

-.26871 

-.41 182 

-.33300 

-.37454 

- . 37229 

-.23824 

.28924 

.00403 

.600 

-6  384 

- 24517 

-.23651 

- 25982 

-.38840 

-.31992 

- . 35702 

-.35440 

- 23521 

. 28B94 

00469 

.600 

-4. 283 

-.24102 

- 23 J 36 

-.25454 

- 3692 0 

-.31139 

-.34124 

-.33995 

- 23108 

. 28689 

.01273 

.599 

-2. 190 

- 23597 

-.23169 

- 24782 

-.36297 

-.30900 

- . 32865 

-.33097 

- . 22650 

.28669 

.01702 

.600 

- 090 

- 22906 

-.22613 

-.23787 

- . 35527 

- 30103 

-.32044 

- 32313 

- 22140 

.28340 

. 02068 

.599 

2 008 

-.21930 

-.22000 

-.22702 

- . 35255 

- 30166 

-.30778 

-.30858 

-.21525 

.27640 

. 02354 

600 

4.108 

-.20423 

-.21  120 

-.22237 

-.35503 

-.30109 

- 29602 

-.29548 

-.20780 

.26667 

.01647 

GRADIENT 

.00430 

.00279 

.00406 

.00185 

.00133 

.00531 

00531 

.00276 

-.00242 

. 00067 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  16 
(RJJ009)  f 24  JUN  76  ) 


L-ARC  BET  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

.s  1 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400, 0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

33/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

900 

-8  960 

- 29958 

-.28801 

-.31690 

-.39008 

-.35723 

-.42724 

-.42101 

- 28178 

. 35674 

- 03323 

900 

-6.759 

-.29723 

-.28152 

- 31825 

- . 37734 

- 33623 

-.40386 

- . 399B7 

- 27608 

. 34893 

- . 02265 

899 

-4.551 

-.29406 

- 28081 

- 3086 1 

-.35274 

- 32269 

-.37937 

- 38075 

- . 274TB 

.34184 

-.01970 

899 

-2  349 

- 295B2 

-.28200 

- 31  148 

- . 33974 

-.31607 

-.34688 

- 33963 

-.27689 

. 33636 

-.01299 

.899 

-.  179 

- 29009 

- 27350 

- .30231 

-.35001 

- 32243 

- . 33499 

-.32069 

-.26770 

, .33269 

-.00158 

.898 

2.001 

- 28581 

-.27055 

- 29816 

- . 36260 

- 32994 

-.32460 

- . 30288 

- 26441 

32829 

.00684 

.900 

4 217 

-.27643 

- . 25747 

-.28857 

-.37192 

- . 33226 

-.32379 

- 3! 185 

-.26157 

. 32697 

' .00350 

GRADIENT 

.00207 

00174 

00244 

- 00280 

-.00151 

00609 

. 00797 

.00172 

-.00173 

.00302 

RUN  NO  33/  0 RN/l  = 4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.97,5 

-9.164 

-.33430 

- 34696 

- 35150 

-.50174 

-.46288 

-.46719 

-.46329 

-.33796 

.■43853 

-.02549 

.976 

-6  907 

-.32391 

-.33855 

- . 33824 

-.48893 

-.44754 

-.44664 

-.44399 

-.32986 

.43427 

-.01483 

975 

-4.659 

-.31789 

- 33877 

- 33204 

-.46069 

-.42634 

- 42469 

-.42493 

- 32790 

.42646 

-.00653 

.976 

-2  428 

-.31322 

-.34941 

-.33306 

-.44688 

-.40509 

-.41065 

-.41224 

-.33172 

.42216 

. 00545 

975 

- 22! 

-.31385 

-.35420 

- . 33639 

-.44015 

-.39936 

-.40264 

- 4037) 

-.33619 

.41794 

.01 189 

.974 

1 .998 

-.31696 

- 35435 

- 34025 

-.45349 

-.40114 

-.39623 

- . 39658 

-.33995 

.41219 

.01945 

.974 

4.208 

-.31995 

-.35133 

- 34251 

-.47169 

-.41385 

-.36646 

- . 38234 

-.33931 

.40838 

.01068 

GRADIENT 

-.00035 

- 00136 

- 00127 

- 00056 

.00131 

00410 

. 00455 

-.00140 

-.00208 

.00219 

RUN  NO.  48/  0 RN/L  = 4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CP83 

CPB4 .5 

1 . 149 

-7  071 

- . 34592 

- 34500 

- 35185 

- 51534 

1 . 149 

-4  774 

- 34025 

-.34082 

-.34840 

-.50831 

1 149 

-2  494 

- 33050 

- 33514 

-.34237 

-.49702 

1 . 149 

-.253 

- 31753 

-.33695 

-.33764 

-.48672 

1.148 

2.015 

-.70470 

-.32977 

-.32586 

- 48571 

GRADIENT 

.00529 

.00139 

00320 

00345 

CPB6 

CPB7 

CPB0 

CPCO 

CAU 

BETA 

- 46764 

-.40963 

-.40680 

-.33289 

49570 

-.02794 

-.45951 

- 40101 

- . 39690 

- . 32897 

.4914! 

-.01978 

-.44178 

- 38676 

- . 38255 

-.32430 

.48996 

-.01  I 13 

-.42595 

-.37393 

-.36391 

-.32141 

.48616 

.00296 

-.42466 

-.36001 

-.34510 

-.31 182 

.47891 

.00056 

00532 

.0060! 

.00770 

.00240 

-.00183 

.00332 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

1RJJ009)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ' 

2690.0000  SO. 

.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  « 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

- .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-RI  » 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

< 

RUN  NO. 

43/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .205 

-9.422 

-.35294 

-.34041 

-.36194 

-.51187 

-.47013 

-.41048 

-.40836 

- . 32839 

.50719 

1 205 

-7.096 

-.34140 

-.33475 

- . 34927 

- 49452 

-.45!  16 

- . 39905 

- . 39774 

-.32344 

.50183 

1 206 

-4.781 

-.33361 

-.33030 

-.34257 

- 48467 

-.43790 

-.38478 

- . 38220 

-.31989 

.49869 

1 .205 

-2.494 

-.32634 

- . 32566 

- . 33695 

- 47448 

-.48159 

- . 36862 

-.36505 

-.31588 

.49644 

1 .205 

-.242 

- 31572 

-.32190 

-.33248 

-.46537 

- 40935 

- 35818 

- . 34894 

- 31140 

.49328 

I .205 

2.005 

-.30398 

- 31927 

-.32472 

- 46661 

- 40763 

-.34556 

-.33100 

- 3049B 

.48698 

1 .205 

4.246 

-.29508 

-.31328 

-.31325 

- 46600 

-.40684 

-.33046 

- 31680 

-.29781 

.47893 

GRADIENT 

.00441 

.00179 

.00314 

00201 

00338 

.00594 

00731 

.00244 

-.00217 

LARC 

8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

(RJJOIOI  ( 84  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

56/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 ,5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

.600 

-8  511 

-.25278 

-.24259 

- . 26930 

-.38005 

- 88560 

- 37411 

- . 36485 

-.23351 

.29280 

.500 

-6  409 

- 24756 

-.23965 

-.26144 

-.36312 

-.87795 

- . 35774 

-.35151 

- 28866 

29232 

.600 

-4.306 

- 24184 

- 23547 

-.25364 

-.34519 

- 86767 

-.34118 

-.33831 

-.28334 

.29190 

.600 

-2  203 

- 23865 

-.23210 

-.24573 

- 32952 

- 86393 

- . 32562 

- . 32528 

-.81921 

.28963 

.600 

- 099 

-.23429 

- 22888 

-.23968 

- 32220 

- 85714 

-.32019 

-.31966 

-.21693 

.28603 

.599 

2 010 

- 22663 

-.22408 

- 22977 

- 38897 

- 25893 

-.31316 

-.30902 

-.21231 

.27933 

600 

4.125 

- 21261 

- 21939 

- 22166 

- . 33827 

-.26712 

-.30353 

-.30! 10 

-.20897 

. 27091 

GRADIENT 

00335 

00191 

.00379 

00153 

.00057 

.00416 

.00430 

.00169 

-.00248 

17 
76  ) 


10. 000 
10.000 


BETA 
-.03340 
-.03184 
- . 02526 
-.01264 
.00039 
-.00081 
-.00411 
.00241 


76  ) 


10.000 
10  000 


BETA 
4.21766 
4.84025 
4.25949 
4 27405 
4.28150 
4 28237 
4.26896 
.00129 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  18 
(RJJ0101  l 54  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000  SO, 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  « 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  - 

BREF  * 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

36/  0 

RN/L  * 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

.900 

-9.013 

-.31520 

-.28536 

-.34085 

- . 38230 

-.31426 

-.41700 

-.4.1 1 10 

-.27756 

.36023 

899 

-6.783 

- 31032 

-.28526 

- . 32595 

- . 36923 

-.30950 

- . 39902 

-.39368 

- . 27892 

. 35488 

.899 

-4  562 

-.29817 

- 27753 

- 31327 

-.35337 

- 30243 

- 38493 

-.38328 

-.26894 

.35001 

.899 

-2 . 375 

-.30160 

-.2/813 

- 31076 

-.34417 

- 29879 

- , 35927 

-.35415 

- 27212 

.34577 

.899 

-.  180 

- . 2965B 

-.27123 

- 30531 

- . 33658 

- 29088 

- 34864 

- 33849 

-.26521 

.34145 

.899 

2.010 

-.29070 

-.26302 

-.29744 

- 33754 

- 28637 

-.33448 

-.31481 

-.25912 

.33632 

.899 

4.232 

- 28560 

-.26240 

-.29314 

-.35095 

-.29314 

-.33502 

-.32273 

-.25793 

33426 

GRADIENT 

.00164 

.00206 

00244 

00052 

.00141 

.00567 

.00729 

00 159 

- 00186 

RUN  NO 

41/  0 

RN/L  - 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CP89 

CPCO 

CAU 

.975 

-9.216 

- 36146 

-.35377 

-.37228 

- 46012 

- 40996 

-.46209 

-.45591 

- 34528 

.43905 

.975 

-6.939 

- 34071 

- 34084 

-.35387 

- 44973 

-.40302 

-.43687 

-.43453 

-.33162 

.43424 

.975 

-4.677 

-.32280 

- 33146 

-.34377 

- 43372 

- . 38702 

-.41899 

-.41519 

-.32140 

.42829 

.975 

-2.452 

- 30870 

- 32298 

-.33230 

-.41905 

-.36821 

-.40907 

-.40983 

- 31240 

.42394 

.974 

-.258 

- 30185 

- 32165 

- . 32777 

-.40700 

-.351 17 

-.40810 

-.40720 

-.31085 

.42144 

.975 

1 .990 

-.30111 

-.32121 

-.32453 

-.41107 

- . 35258 

-.39548 

-.39308 

-.31093 

.41535 

.974 

4 224 

-.30265 

- . 32252 

- 32574 

- 42842 

-.37142 

- . 39229 

-.37168 

-.31234 

.41002 

GRADIENT 

.00216 

.00088 

00197 

00083 

.00210 

.00301 

.0051 1 

.00088 

-.00203 

RUN  NO. 

51/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 . 149 

-7.109 

- 36999 

- 36377 

-.37189 

- 47582 

-.431 18 

- 41578 

- 40881 

- . 35222 

.50091 

1 . 149 

-4.796 

-.36085 

-.35668 

- 36370 

- 46470 

-.41793 

-.40132 

- . 39333 

-.34290 

.4967! 

1.149 

-2.522 

- 34902 

-.34727 

- . 35283 

-.44902 

-.39601 

- 38646 

- 38032 

- . 33322 

49223 

1 . 149 

-.244 

-.34053 

-.34119 

- 34501 

-.43336 

- 37446 

- . 37632 

-.36815 

- 32695 

.48798 

1 . 149 

1 .999 

-.32526 

- . 32927 

- 33632 

-.43166 

-.37544 

- 36347 

-.35077 

-.31437 

48061 

GRADIENT 

.00508 

00390 

.00397 

00507 

.00658 

00546 

.00617 

.00405 

-.00232 

10.000 

10.000 


BETA 
4.31 589 
4.34835 
4 . 35876 
4.37895 
4 . 38887 
4 . 39645 
4 . 37863 
00514 


SETA 
4 . 33639 
4.36537 
4.37643 
4 . 38998 
4 . 39563 
4.39590 
4 38599 
.00085 


BETA 

4.37167 

4.39408 

4.40878 

4.42545 

4.41793 

.00377 


DATE  29  1 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

19 

LARC  8FT  TPT  749  t IA93)  I 

OTSATt  30 

(RJJ010)  ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

0 

976  0000  IN.  XT 

BETA  *= 

4.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  • 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

U 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO 

46/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84 ,5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

l .205 

-9.491 

-.37501 

- 

.36190 

- . 37486 

- 47205 

-.42503 

-.41315 

-.40499 

-.35134 

.51074 

4.37414 

I .205 

-7. 140 

- . 35855 

- 

. 35779 

- 37085 

- 46128 

- 41805 

-.40309 

-.39520 

-.34768 

.50735 

4 . 39499 

1 .205 

-4  820 

-.35664 

- 

.34915 

- . 35906 

-.44571 

-.40203 

-.38751 

-.37818 

-.33633 

.50246 

4.41305 

l .205 

-2.515 

- . 34574 

- 

. 3-)  1 78 

-.34856 

-.43199 

- . 38066 

-.37375 

- . 36523 

- . 32796 

.49835 

4.42700 

l 205 

- 255 

-.33251 

- 

33290 

-.33689 

-.41401 

- . 35524 

- 36216 

- 35328 

-.31907 

.49423 

4.43793 

1.205 

1.989 

-.32435 

- 

32619 

-.32921 

-.41336 

- . 35448 

- 35023 

- 33919 

-.31055 

48732 

4.44109 

1.205 

4.270 

-.31091 

- 

.31729 

-.31941 

- 42669 

- . 37257 

-.33763 

- . 32577 

-.30299 

.47946 

4.42825 

GRADIENT 

00498 

00350 

.00435 

00250 

.00376 

.00544 

.00577 

.00371 

-.00251 

.00196 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93)  0TSAT130 

IRJJO 1 1 ) ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  5Q  FT  XMRP 

- 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

57/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

s. 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

BETA 

.600 

-8.561 

-.25634 

- 

24614 

-.27360 

- . 34526 

-.27152 

-.37802 

-.37104 

- 24143 

.29199 

6.29387 

.600 

-6  437 

-.25254 

* 

.24500 

-.26659 

-.33122 

- . 26204 

-.36150 

- . 35680 

-.23498  ' 

.29112 

6.33093 

.600 

-4  314 

-.24742 

« 

24198 

- . 25922 

- 32049 

- 25808 

-.34470 

- . 34208 

-.22814 

.29078 

6.37074 

.600 

-2  214 

-.24436 

- 

23912 

-.25502 

- 31491 

-.25199 

-.33378 

-.3321  1 

-.22453 

.28889 

6.39519 

.600 

- 098 

- 23914 

- 

23391 

-.24735 

- . 30783 

-.24167 

-.32461 

- 32180 

- 22120 

.28498 

6.40437 

.600 

2 030 

- . 23276 

- 

231 15 

-.24043 

- 31491 

-.24934 

-.31954 

-.31484 

-.21978 

.27846 

6.40083 

599 

4 133 

- 22287 

- 

.22565 

-.23248 

- 3239B 

-.25716 

-.31019 

- 30699 

-.21502 

.26912 

6.38825 

GRADIENT 

. 00287 

00192 

00322 

- 00033 

.00021 

.00394 

00414 

00147 

- . 00254 

.00192 

DATE  29  i 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

20 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(RJJ011)  < 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 

2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-L1  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* 

,0000  IN.  YT 

ELV-LQ  * 

4.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF  *■ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

37/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.899 

-9.059 

- 32042 

-.30028 

-.34319 

-.35076 

- . 2BB02 

-.42783 

-.41644 

- 29170 

.35931 

6.460B1 

.899 

* -6.826 

-.31032 

-.29278 

-.32929 

- . 33932 

-.2673 1 - 

-.40736 

-.40684 

-.28521 

. 35549 

6.49924 

.899 

-4.591 

- 29980 

-.28082 

- 31680 

- . 32828 

-.28503 

- . 3929B 

- . 39839 

-.27223 

. 35247  * 

6.52228 

.899 

-2  404 

-.29923 

- 27902 

-.31 142 

- 32357 

-.28100 

- . 37774 

- . 37833 

-.27121 

34903 

6.54134 

. 900 

- 212 

- 29555 

- 27246 

-.30629 

- 31742 

-.26964 

-.36078 

- 35253 

- 26701 

.34562 

6.55258 

.900 

2 022 

- 29698 

- 26909 

-.30638 

- . 32924 

-.27845 

-.35146 

-.33796 

-.26406 

.34166 

6.54501 

.899 

4.243 

-.29208 

-.26393 

- 30161 

-.34028 

-.28046 

-.34853 

- 33848 

-.25936 

. 33637 

6 52889 

GRADIENT 

.00080 

.00198 

.00160 

-.00135 

.00052 

00521 

00724 

.00145 

-.00179 

.00075 

PUN  NO. 

42/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.974 

-9.234 

-.38044 

-.38194 

-.38355 

-.41133 

- 34957 

- 46617 

-.45625 

-.36870 

.43661 

6.51634 

.975 

-6.980 

-.36309 

- . 36772 

-.37307 

-.40597 

-.351 14 

-.44549 

-.43817 

- 35646 

.43472 

6 54830 

975 

-4.720 

- 33754 

-.35322 

- . 354 1 3 

- 39824 

-.34719 

-.42649 

-.42197 

-.34245 

.42967 

6 57390 

.975 

-2.473 

- . 32278 

-.34451 

- . 34274 

- 39039 

-.33746 

-.41771 

-.41525 

- 33415 

42490 

6.58504 

.974 

- 227 

- 30813 

- . 33322 

- . 32825 

- . 3872 1 

-.32763 

-.41236 

- 41084 

- 32315 

.42198 

6.59045 

.974 

1 .995 

-.30588 

- 32805 

-.32506 

- . 39569 

-.33510 

-.40362 

-.39193 

- 31892 

41656 

6 58699 

.974 

4.246 

-.31313 

- . 32980 

-.33187 

-.41089 

-.35165 

- 39965 

-.38123 

-.32077 

.41056 

6.56988 

GRADIENT 

00293 

00283 

00278 

-.00136 

-.00029 

00303 

00468 

.00262 

-.00208 

-.00027 

RUN  NO. 

52/  0 

RN/L  a 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7  156 

- 38329 

-.38135 

- 38165 

-.43106 

- . 38598 

-.42178 

-.41370 

- 37076 

50096 

6 57481 

1.149 

-4  845 

-.37457 

- . 37553 

- 37434 

-.42696 

- . 37885 

-.40699 

- . 39854 

-.36214 

.4983B 

6 60383 

I 149 

-2  551 

-.25980 

- 36190 

- 36090 

-.421 18 

-.3701 1 

- 39621 

- 38730 

- 34794 

,49351 

6 6' 982 

1.149 

- 266 

- 34724 

-.35121 

-.34922 

-.411  14 

-.34820 

-.38708 

- 37928 

-.33706 

.48785 

6 62963 

1 148 

2.001 

- 33438 

- 34059 

- 33851 

-.42090 

- . 36457 

-.37296 

- 36257 

-.32578 

.48157 

6.62836 

GRADIENT 

.00583 

.00506 

.00522 

.00124 

.00284 

00487 

.00508 

00526  1 

- 00246 

. 00366 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITYi 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

2! 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(RJJ011)  C 24  JUN 

1 76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.  GOO 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  =* 

10.000 

BREF  * 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

47/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 ,5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.205 

-9  552 

-.38184 

- 3741  1 

- . 38077 

- 43919 

-.38949 

-.42384 

-.41460 

-.36825 

.50995 

6.55864 

1 205 

-7. 185 

-.37903 

-.37203 

- 37941 

- 42919 

-.38093 

-.4131  1 

-.40377 

-.36265 

.50665 

6.58113 

1 .205 

-4  857 

-.37096 

-.36514 

- 37073 

- 41972 

- . 36857 

-.39092 

-.38302 

- 35288 

.50210 

6.60480 

1 205 

-2  566 

- 35518 

- 35218 

- 35616 

- 40355 

- 35454 

-.37867 

-.37095 

-.33873 

.48791 

6.62453 

1 205 

- 270 

- 34084 

- 34247 

- 34430 

- . 39587 

-.33045 

-.37075 

- . 36250 

- 32820 

.49322 

6.63295 

I .205 

2 003 

- 33033 

-.33531 

-.33409 

- 40320 

- 34  380 

- . 35944 

-.34939 

- . 32067 

.48789 

6.63266 

1 .205 

4 275 

- . 32220 

- . 3270 1 

- 32283 

- 41298 

- . 35799 

- 34627 

-.33235 

-.31345 

47877 

6.61933 

GRADIENT 

.00536 

00408 

.00516 

00074 

0014) 

00474 

.00538 

.00425 

-.00248 

.00163 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT 1 30 

tRJJOIBl  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  SQ.FT  XMRP 

= 975.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- 0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  = 

10  000 

BREF  a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

80/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8  515 

-.25883 

- 24649 

-.28292 

- 44136 

- 42058 

- 39523 

- . 38623 

-.24306 

.29629 

-6.31660 

.599 

-6.414 

-.25701 

- 24487 

-.27767 

-.43034 

- 40843 

-.37661 

- . 37238 

-.240B7 

.29752 

-6.34656 

.599 

-2.189 

-.24978 

- .24  n 33 

-.26436 

-.41738 

-.38185 

-.34034 

-.34315 

-.23386 

29514 

-6.37050 

.598 

-.073 

-.24241 

-.23580 

- 25536 

-.40866 

- 36941 

- . 32699 

-.33133 

- . 22836 

.29075 

-6.36909 

.599 

2 046 

- 23782 

- 23161 

- 24807 

- 39995 

- 35826 

-.32329 

- . 32668 

-.22359 

.28543 

-6  3647S 

.598 

4 162 

- 23367 

- 22480 

-.24437 

- 38703 

- 34797 

-.31505 

-.31787 

-.22039 

.27599 

-6.35255 

GRADIENT 

.00250 

00240 

00314 

00471 

.00533 

00376 

.00380 

00213 

-.00296 

00275 

RUN  NO 

75/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9  044 

-.31746 

-.30391 

- . 32392 

-.45042 

-.44704 

- 42359 

- 41278 

- 29778 

.36943 

-6  51371 

.900 

-6  806 

-.31101 

- 29312 

-.31615 

-.44122 

-.43695 

-.40744 

-.38686 

- 28787 

36669 

-6.55220 

.900 

-4  589 

-.29909 

-.27531 

-.30449 

-.44502 

-.42422 

-.39471 

-.40013 

-.27273 

.36318 

-6.55929 

.900 

-2  380 

-.29588 

- 26761 

-.29871 

- 44242 

- 41223 

- . 385 38 

-.38643 

-.26748 

. 36025 

-6.56083 

899 

- 158 

-.29237 

- 26299 

- . 29277 

-.44262 

-.40705 

- . 36696 

- . 36466 

- 26297 

. 35625 

-6.55342 

899 

2 067 

- 29369 

- 25657 

-.29218 

-.45080 

-.41018 

- . 35575 

- . 34864 

- 26192 

.35013 

-6.53977 

900 

4.293 

- 29382 

- 25327 

-.29410 

-.43645 

-.39455 

-.34843 

-.34055 

-.26197 

.34430 

-6.53411 

GRADIENT 

, .00057 

.00248 

.00123 

00039 

.00276 

.00550 

.00707 

.00122 

- 00216 

. 00322 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  22 
(RJJ01S)  ( 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

■>  976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LJ  « 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

K 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-R1  “ 

10.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

» 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

65/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9.245 

- 37705 

-.38338 

-.38142 

-.53588 

-.51882 

-.47788 

-.47387 

- 37229 

.44941  ” 

-6 . 59309 

.976 

-6  953 

- . 35888 

-.36917 

-.36279 

-.54780 

-.52176 

-.45572 

-.44333 

- 35673 

.44721 

-6  61475 

.975 

-4.689 

-.34225 

-.34607 

-.34663 

-.54629 

-.51011 

-.43905 

-.43401 

- . 33629 

.,44124 

-6.61931 

.975 

-2.451 

-.3321 7 

- 3 ■5384 

- . 33596 

- 53713 

-.49236 

-.42747 

-.42274 

- 32509 

.143785 

-6.61313 

975 

-.189 

-.32581 

-.32541 

- 32910 

-.53598 

- 48738 

- 41978 

- 41733 

-.31800 

.,43459 

-6.59514 

.975 

2.038 

-.32497 

-.32365 

- . 32930 

-.53679 

-.49067 

-.41355 

-.40500 

-.31738 

.143198 

-6.59189 

.975 

4 293 

- 32787 

- . 32862 

-.33137 

-.55172 

-.49366 

-.41246 

-.40183 

-.32Q5P 

.,42874 

-6.57832 

GRADIENT 

00160 

.00201 

.00166 

- 00047 

00154 

.00299 

00366 

oor  ■ 

-.00137 

00*t6D 

RUN  NO 

70/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7. 126 

- 35732 

- 34547 

- 39752 

- 56309 

- 51742 

- 41911 

-.42576 

- 34004 

.50780 

-8  66085 

I 149 

-4.810 

- 35159 

-.34160 

- 39089 

-.55435 

-.51034 

-.40842 

-.40928 

- 33700 

.50519 

-6.66821 

1.149 

-2.503 

- 34675 

- 33687 

- 37715 

-.54138 

-.49260 

- 39944 

-.40232 

-.33236 

. 50478 

-6 .66239 

1 . 149 

-.239 

- 33907 

- 33022 

- 35966 

-.53378 

48159 

- 38506 

- . 39246 

- 32569 

.50145 

-6  65395 

1.149 

2.036 

-.33299 

- . 32856 

- 35092 

-.52131 

- 47!  16 

- . 37382 

- . 37937 

-.32137 

.49636 

-6.64770 

GRADIENT 

00278 

00201 

.00603 

. 00468 

00564 

.00518 

.00437 

.00235 

-.00131 

.00307 

RUN  NO. 

60/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB 1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 199 

-9.537 

-.36283 

-.35021 

- . 39857 

-.55805 

- 50890 

-.42316 

-,43292 

-.34445 

51801 

-6  67605 

1 .200 

-7. 171 

-.35411 

- 34179 

- 394  00 

-.55078 

- 49742 

-.41118 

-.42039 

-.33575 

.51495 

-6.68300 

1 .200 

-4.833 

- 34964 

- 33950 

-.39154 

- 53935 

-.48968 

-.39780 

-.40044 

-.33354 

.51321 

-6.68687 

1 . 199 

-2  526 

-.34463 

-.33376 

- 3B052 

-.53233 

-.47670 

-.38631 

-.39067 

-.32943 

51242 

-6.68244 

1 .200 

-.243 

-.33533 

- 32630 

- 36402 

-.52810 

- 46983 

- 37150 

-.37928 

-.32097 

.50998 

-6.67142 

1 200 

2.034 

-.33013 

- 32507 

- . 35595 

-.51674 

-.46071 

-.35945 

-.36517 

-.31830 

. 50562 

-6 . 66797 

1.200 

4 300 

- 32773 

- 32529 

- . 35394 

-.50234 

-.44504 

- 34472 

- 34665 

- 31744 

.49596 

-6 . 65857 

GRADIENT 

00256 

.00154 

.00437 

00392 

.00461 

.00583 

00583 

00190 

- .ion  1 8 1 

. 003! 1 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93. 


PAGE  53 
(RJJ0I3)  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OT5ATI30 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

5Q.FT.  XMRP 

« 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  - 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

* 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  « 

1590  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN  ZT 

ELV-RO  ■ 

14.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

79/  0 

RN/L  » 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.497 

-.25785 

-.24819 

- . 28079 

-.42674 

-.40257 

-.38387 

-.37546 

-.24153 

.29943 

-4.23764 

.599 

-6.375 

- 25467 

- 24710 

- . 27287 

-.41314 

- . 38859 

-.36550 

-.36013 

-.23891 

.29944 

-4.26223 

.599 

-4.569 

-.24817 

-.24460 

-.26338 

-.40670 

- . 37603 

-.34603 

-.34579 

-.23164 

.29839 

-4.27343 

.599 

-2. 168 

-.24297 

-.24151 

-.25514 

-.40319 

- . 36682 

-.33034 

- 33163 

-.22835 

.29717 

-4  28067 

.599 

- 060 

- 23643 

-.23498 

- 24881 

- . 39397 

- 35534 

-.32075 

- 32242 

- 22468 

.29239 

-4.28474 

.598 

2 035 

-.22866 

-.22723 

- 23975 

-.38314 

-.33991 

-.31384 

-.31666 

- 21691 

.28485 

-4  28220 

.599 

4. 154 

-.22179 

-.22018 

-.23213 

- . 37730 

-.33449 

-.30672 

-.31011 

-.21025 

.27696 

-4.28555 

GRADIENT 

.00319 

.00300 

00370 

.00375 

00522 

.00452 

.00410 

.00258 

-.00262 

- 00122 

RUN  NO. 

74/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9  002 

- 30705 

- ?8906 

-.31410 

-.43250 

- 42377 

-.42568 

-.42517 

-.28414 

. 37077 

-4.35853 

900 

-6.775 

-.30149 

- 28037 

- 30498 

-.42457 

-.41059 

-.40744 

-.40961 

-.27455 

. 3G547 

-4.37470 

B99 

-4  559 

-.29425 

-.27000 

-.29755 

- 42283 

- 40269 

- 39550 

-.39745 

-.26629 

.36136 

-4 . 38399 

.900 

-2.357 

-.29494 

-.26477 

-.29388 

-.41896 

-.39034 

- 37061 

- . 36932 

- 26151 

. 35697 

-4.38420 

.899 

-.154 

-.29385 

- 26053 

- 29156 

-.42436 

- 38822 

-.35413 

-.34837 

- 25648 

.35034 

-4.37645 

899 

2.056 

- 29232 

- . 2o253 

-.28691 

-.43159 

- . 39234 

-.34417 

-.33517 

-.25441 

, 34527 

-4 . 36782 

.900 

4 281 

- . 28734 

- 25017 

- 28150 

-.42246 

-.38102 

-.33903 

-.33027 

-.25182 

.34080 

-4.36595 

GRADIENT 

00075 

00235 

.00177 

-.00054 

.00187 

.00640 

.00762 

.00163 

-.00239 

00237 

RUN  NO. 

64/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9. 189 

- 35086 

-.37313 

- . 36590 

-.52080 

-.50592 

-.47697 

-.43694 

- 36078 

.45244 

-4  39478 

9 "'5 

-6.91 1 

- . 33950 

- 35915 

- 34605 

-.52726 

-.50123 

- 44901 

- 45132 

-.34463 

.44722 

-4.40576 

.975 

-4.672 

- 31892 

- 34338 

-.32947 

-.51887 

-.48765 

- .42916 

- 43034 

- 32957 

44142 

-4  40526 

.975 

-2.425 

- 30705 

- 32627 

-.31816 

- 51283 

-.47086 

-.41991 

- 41B71 

-.31440 

.43619 

-4  40016 

.975 

-.184 

-.30290 

- 31736 

-.31186 

- 52111 

-.47303 

-.41018 

-.40431 

-.30622 

.43237 

-4 .39011 

.975 

5 042 

-.30163 

-.31909 

- 31544 

- 52756 

-.48021 

-.40391 

-.39215 

- 30815 

.42844 

-4 . 3804 1 

.975 

4.267 

-.30216 

-.32077 

-.31826 

- 54174 

-.48567 

- 40210 

-.38816 

-.30931 

.42655 

-4.37302 

GRADIENT 

.00175 

. 00235 

001  13 

-.00270 

- OOD24 

.00314 

.00497 

.00210 

-.00168 

.003/7 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

24 

LARC 

8FT  TPT  /49  (1A93)  OTSAT130 

(RJJ013)  1 24  UUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L1  » 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  * 

(0.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  zr 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  * 

.0100 

> 

RUN  NO. 

69/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

HACH 

ALPHA 

CP8! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPD7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7.088 

-.35190 

- 33878 

-.37979 

-.54763 

-.50446 

-.40918 

- ■i  1685 

-.33086- 

50774- 

-4.43507 

1.149 

-4  777 

- . 34578 

- 33396 

-.36782 

- . 54270 

-.49832 

-.3971  1 

-.40220 

-.32806 

.50429 

-4.43792 

1 . 149 

-2  482 

-.33969 

-.32944 

- . 35475 

- . 52868 

- 49081 

-.38705 

- 39150 

-.32593 

. 50230 

-4.42875 

1.149 

- 242 

- 33031 

-.32313 

-.34384 

-.52669 

- 4779! 

- . 37834 

- 38021 

-.31851 

.49849 

-4.42163 

1 . 149 

2 024 

-.31884 

- 31795 

-.33158 

-.51681 

- 46904 

-.36716 

- 36627 

-.31028 

.49257 

-4 .41848 

GRADIENT 

. 00398 

.00240 

.00528 

.00355 

.00401 

.004  35 

.00526 

.00268 

-.00t72 

. 00289 

RUN  NO. 

59/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

w • *• 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4 . 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.199 

-9  478 

-.35544 

- 34266 

- 38461 

-.55485 

-.50887 

-.41053 

- 41722 

-.33274 

.51889 

-4.44957 

1 .200 

-7.1 14 

-.34932 

-.33530 

- 38094 

- 53390 

- 48543 

-.40125 

-.41028 

- 32863 

.51455 

-4  45888 

1 .200 

-4  798 

- 34329 

-.32901 

- 37350 

- 52230 

-.47462 

- . 38533 

-.39122 

-.32576 

.51 1 18 

-4 .45580 

1.200 

-2  502 

- . 33739 

- 32547 

-.36321 

-.51458 

-.46376 

-.37474 

- 37838 

-.32230 

.51025 

-4 .44869 

1.199 

-.229 

-.32748 

-.31927 

-.34801 

-.51722 

-.46414 

- . 36386 

-.36560 

-.3151 1 

60665 

-4 .4351 3 

1.200 

2 023 

-.31498 

-.31347 

-.33132 

-.50521 

-.45277 

-.35102 

-.34979 

- 30677 

50127 

-4  43507 

1.199 

4.285 

- 31234 

- 31282 

- 33130 

-.49223 

-.43799 

- . 33946 

-.33354 

- 30396 

.-49269 

-4.42860 

GRADIENT 

.00372 

00196 

00513 

00306 

00371 

.00509 

.00634 

.00261 

-.00202 

.00300 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93. 


PAGE  35 
(RJJ0I4)  1 34  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TFT  749  UA931  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  » 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  ® 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

oner  - i cau . juuu  Lixv-n&j  tunr  “ wuwu  * *»  ♦ «- * 

SCALE  « .0100 

RUN  NO.  78/  0 RN/L  = 3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.599 

-B  472 

- 25289 

-.23979 

-.26979 

-.41613 

-.34723 

- . 36977 

-.36705 

-.23854 

. 29553 

598 

-6  364 

-.24838 

-.23795 

-.26226 

-.39218 

- . 33293 

-.35356 

-.35123 

-.23718 

.29404 

.598 

-4  365 

- 24394 

-.23504 

-.25536 

-.37286 

- 32182 

-.33786 

- . 33629 

-.23255 

.29283 

.598 

-3. 183 

- 23780 

-.231  76 

-.24830 

- . 36348 

-.31505 

-.32480 

-.32667 

-.22698 

.29.125 

.598 

-.072 

- 23085 

- 22770 

-.23851 

- . 35537 

- . 30799 

-.31599 

-.31767 

-.22235 

. 28785 

.599 

2.031 

- 22165 

-.22137 

- . 22723 

-.35177 

- 30595 

-.30348 

-.30383 

-.21640 

.28076 

.599 

4.131 

-.20641 

-.21282 

-.22305 

-.351 10 

-.30114 

-.29143 

-.29045 

-.20918 

.27171 

GRADIENT 

.00434 

00261 

.00408 

.00263 

.00240 

.00544 

.00545 

, 00273 

-.00251 

RUN  NO. 

73/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP08 

CPCO 

CAU 

.899 

-8,952 

-.29079 

- 28837 

-.30136 

-.40799 

- , 37782 

-.42878 

- 42111 

-.28121 

. 36653 

900 

-6.753 

- 29060 

- 28326 

-.30284 

-.39369 

- . 35348 

- 40440 

-.39997 

-.27610 

. 35809 

899 

-4.544 

-.28806 

-.29208 

-.29778 

- . 36658 

- 3355! 

- 37874 

- . 37935 

-.27334 

.34962 

.900 

-2.343 

- 28972 

-.28194 

- 29996 

- . 35390 

-.32724 

- 34724 

-.34025 

-.27512 

.34474 

.900 

-.141 

-.28638 

-.27447 

-.29506 

- . 36253 

-.33049 

-.33451 

- 32149 

-.26708 

.34202 

.900 

2 056 

-.28392 

- 27179 

-.29172 

- . 37553 

-.33968 

-.32491 

- 30383 

-.26316 

. 33824 

.900 

4 267 

- 27597 

- 26632 

-.28479 

-.381  16 

-.34064 

-.32086 

-.30840 

- 25759 

. 33449 

GRADIENT 

.00143 

00189 

.00155 

- 00231 

-.00103 

.00627 

.00810 

.00197 

-.00167 

RUN  NO.  63/  0 RN/L.  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.975 

-9. 162 

- . 32946 

- 34 "'50 

-.34888  ( 

-.50779 

- 47150 

-.46748 

- 46305 

- 33627 

.44775 

.975 

-6.892 

- 31831 

- 33998 

- 33518 

-.49362 

-.45477 

-.44647 

-.44339 

- 32875 

.44184 

.975 

-4.632 

- 30915 

- 33840 

-.326/7  1 

-.47759 

-.43542 

-.42388 

- . 42299 

-.32354 

.43368 

.975 

-2.411 

- 30110 

-.34620 

-.32567 

-.46278 

-.41960 

-.40763 

-.40778 

- 32462 

.42888 

.975 

-.189 

-.30046 

-.34681 

-.32648 

-.46039 

-.41639 

- 39623 

- . 39575 

-.32699 

.42555 

.975 

2.004 

-.30392 

-.34944 

-.33004 

-.47028 

- 41757 

-.39099 

- . 38783 

- .33251 

.42090 

.975 

4.239 

-.30387 

- . 34607 

- . 33205 

- 47736 

-.42724 

-.38182 

- 37079 

- .33D70 

.41591 

GRADIENT 

.00035 

-.00084 

- 00067 

-.00032 

.00083 

.00455 

.00561 

-.00100 

-.00196 

10.000 

10.000 


BETA 
-.03036 
-.01836 
- . 0 I6BI 
-.00932 
-.00598 
-.00338 
-.00554 
.00135 


BETA 
-.0561 1 
- . 04553 
-.04452 
-.03733 
-.02693 
-.01852 
-.02055 
.00303 


BETA 
-.04149 
-.03763 
-.02935 
-.00934 
-.00787 
-.00151 
- . 00253 
. 00277 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130  (RUJ014)  l 24  UUN  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 2690'. 0000  SQ.FT.  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  *>  .0000  IN.  YT 

BREF  ® 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .OtOO 

RUN  NO.  68/  0 RN/L  = 4.21  GRADIENT  INTERVAL  -5.00/  5.00 


BETA  « .000  ELV-L!  * 10.000 
ELV-LO  » 14  000  ELV-R1  *=  10.000 
ELV-RO  « t4 . 000 


MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

I . 149 

-7.052 

—.34963 

- 34811 

-.35490 

-.52485 

1 I4S 

-4.732 

- 34159 

-.34203 

-.34910 

- 5 1630 

1 . 149 

-2.464 

-.32957 

-.33639 

-.34420 

-.50386 

1 . 149 

- 233 

- 31294 

-.33525 

-.33433 

-.49415 

1 . 149 

2.013 

- 30106 

- 32743 

-.32219 

- 49232 

GRADIENT 

.00604 

.00200 

.00403 

00364 

CPB6 

CP87 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.48279. 

-.41 161 

-.40851 

-.33467 

.50384 

- . 02983 

-.47121 

- . 39678 

-.3921  1 

- 3301.4 

.49975 

-.02344 

-.45381 

-.38285 

-.37818 

- . 32440.) 

.49823 

-.01073 

-.43871 

- . 36585 

- 35346 

-.31849'' 

,49433 

00174 

-.43583 

- 35251 

-.33671 

-.30863 

.48705 

. 00750 

00540 

.00667 

00850 

.00300 

- 00187 

.00469 

RUN  NO  58/  0 RN/L  = 4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

1.199 

-9.408 

-.35558 

- 34379 

- 36441 

- 51835 

1.200 

-7 . 082 

-.34426 

-.33845 

- 35177 

-.49971 

1 .200 

-4.772 

- 33632 

-.33404 

- 34484 

- 49018 

1 .200 

-2.473 

- 32961 

-.33015 

- 34131 

- 48205 

1 199 

-.236 

-.31807 

- 32521 

- . 33593 

-.47456' 

1 200 

2 017 

- 30269 

- 31949 

- 32374 

- 47272 

1.199 

4 265 

- 29555 

-.31401 

- 31430 

- 47191 

GRADIENT 

00480 

.00225 

.00348 

.00203 

CFB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

- 47868 

-.41095 

- 40854 

- 33090 

.51381 

- . 02663 

-.46033 

-.39819 

- . 39650 

-.32654 

.50915 

- . 02792 

-.44612 

-.38035 

-.37785 

-.32349 

.50675 

-.02108 

-.43305 

- . 36870 

- 36404. 

-.31941 

.50420 

- 00772 

- 42304 

-.35680 

- 34719 

-.31374 

.50141 

.00665 

-.41656 

- . 33926 

-.32362 

- 30515 

.49434 

.00949 

-.41452 

-.32703 

-.31255 

- 29820 

.48522 

00029 

.00353 

.00603 

.00758 

. 00287 

-.00234 

00266 

ORIGINAL  PAGE  IB 
OP  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PACE  27 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


CRJJ015)  ( 24  JUN  76  ! 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-LI  * 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

VMRP  * 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  « 

BREF  * 
SCALE  « 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  - 

400.0000 

IN. 

ZT 

t 

ELV-RO  » 

14.000 

RUN  NO  81/  0 RN/L  = 3.16  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


10.000 

10.000 


MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

.599 

-8  498 

- 25668 

-.24435 

-.27146 

-.38326 

.599 

-6  389 

-.24990 

-.24044 

- . 2626 1 

- 36372 

.599 

-4.293 

-.24462 

- 23764 

-.25544 

- 34573 

.599 

-2. 183 

- 24020 

- 23341 

-.24705 

- 32825 

.599 

- 074 

-.23581 

- 22961 

-.24059 

-.31950 

.599 

2 032 

-.22885 

- 22608 

-.23288 

- 32146 

.599 

4.153 

- 21366 

- 22008 

- 22081 

- . 32747 

GRADIENT 

.00347 

.00201 

00395 

.00205 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.29201 

-.37174 

-.36142 

- 23521 

29696 

4.17773 

-.28144 

- . 35332 

-.34643 

- 22807 

.28698 

4.20183 

-.27162 

- . 33893 

-.33547 

-.22412 

.29747 

4 22091 

-.26552 

-.32182 

-.32045 

-.21931 

.29379 

4.23309 

-.25867 

-.31497 

-.31322 

-.21607 

.28975 

4.24038 

-.25933 

-.30970 

-.30452 

-.2133! 

.28419 

4.24147 

- 26806 

-.29700 

-.29334 

-.20823 

.27417 

4.22746 

.00063 

.00455 

.00475 

.00179 

-.00266 

.00102 

RUN  NO  76/  0 RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP32 

CPB3 

CPB4.5 

.899 

-9  001 

-.30827 

-.28601 

- 33219 

-.39155 

.900 

-6.770 

-.29840 

-.28054 

-.31452 

- . 37628 

.900 

-4.555 

- . 28652 

-.27238 

-.30000 

- . 359B5 

.900 

-2.366 

-.28936 

-.2714! 

-.2987! 

-.34920 

.900 

- 16! 

- 28878 

- 26646 

- 29679 

- . 33969 

.900 

2.058 

-.28577 

- 25900 

- 29345 

-.33979 

.899 

4 286 

-.28167 

-.25924 

- 20959 

- . 35252 

GRADIENT 

.00060 

00175 

001  18 

.00108 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.32261 

- 41915 

-.41338 

- 27729 

. 36842 

4.27346 

- 31556 

-.39882 

-.39384 

-.27294 

.36310 

4.30214 

-.30740 

-.38405 

- 38321 

-.26219 

.35846 

4.31488 

-.30176 

-.36088 

- . 35624 

-.26357 

. 35398 

4 . 33798 

-.29157 

-.34633 

-.33677 

-.25928 

.35014 

4 34509 

- 28823 

- . 33289 

-.31339 

- 25227 

.34398 

4 33956 

- 29934 

-.33175 

-.31894 

-.25262 

34013 

4 33080 

00134 

.00599 

.00775 

00138 

-.0021  1 

.00150 

RUN  NO.  66/  0 RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPBH.5 

.975 

-9.199 

- 36173 

- 35F50 

- 37627 

- . 468D4 

.976 

-6.919 

-.33610 

-.34190 

-.35859 

-.45814 

.975 

-4.665 

-.31068 

-.33061 

- 34111 

-.44057 

.975 

-2.434 

-.29773 

- . 32348 

-.32893 

-.42292 

.975 

-.199 

-.29176 

- . 32208 

-.32360 

- 41125 

975 

2. 025 

- 29242 

-.32141 

-.32199 

-.41815 

.975 

4.279 

-.29490 

- . 32284 

-.32446 

- 43852 

GRADIENT 

00165 

00079 

.00180 

00039 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.42354 

-.46240 

-.45684 

- .34695 

.44923 

4.30851 

- 41591 

- 43903 

-.43710 

-.33109 

.44409 

4.33171 

- . 39637 

-.41803 

-.41496 

-.31844 

.43726 

4.34595 

-.37489 

-.40843 

-.40837 

-.31006 

.43210 

4.35861 

- . 35724 

-.40442 

-.40114 

-.30918 

.42982 

4.36562 

-.36692 

- . 39506 

- . 37957 

-.30943 

.4231 1 

4.36586 

-.39163 

- . 38997 

- . 366B2 

-.31108 

.41961 

>♦.35235 

.00077 

.0031 1 

.00560 

.00069 

-.00198 

.00089 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93, 

PACE 

28 

LARC 

8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 

(RJJ015)  < 24  UUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-U  - 

10.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN,  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  • 

14.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

71/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84..5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7.096 

-.37042 

-.36388 

-.37241 

-.48146 

-.43914 

-.41340 

-.40697 

-.35239 

.50872 

4.37460 

1 . 149 

-4.793 

-.36076 

-.35701 

-.36352 

-,47036 

-.42621 

-.39768 

-.39016 

-.34293 

.50390 

4.39517 

1.149 

-2.489 

-.34935 

-.34774 

-.35223 

-.45332 

-.40340 

- . 38222 

-.37627 

-.33273 

* .49920  ' 

4.40331 

1 . 149 

-.226 

-.34160 

- 34112 

-.34562 

-.43654 

-.38320 

-.37202 

-.36422 

-.32600 

.49498 

4.41319 

1 . 149 

2.034 

- . 32222 

- 32767 

- . 33890 

-.43625 

-.38383 

- . 35774 

- 34441 

-.31209 

.48693 

4.41814 

GRADIENT 

.00543 

.00417 

.00354 

.00525 

.00649 

.00573 

.00657 

. 00437 

-.00243 

.00347 

RUN  NO 

61/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.200 

-9.470 

-.37720 

-.36365 

- 37721 

-.48157 

-.43725 

-.41286 

-.40585 

- . 35257 

.51835 

4 . 36945 

1 .200 

-7  I 19 

-.37037 

- . 35782 

- 37166 

-.47052 

-.42818 

-.40090 

-.39461 

-.34666 

.51466 

4 . 38955 

1 .200 

-4.803 

- 35898 

-.35142 

- 36095 

-.45698 

-.41340 

- 38646 

-.37882 

- . 33764 

5098B 

4 41411 

1 .200 

-2.505 

-.34652 

-.34332 

- 34925 

-.43998 

-.39036 

-.37132 

-.36350 

-.32871 

,50562 

4.42192 

1 . 199 

-.275 

-.33500 

- 33534 

-.33930 

- 42166 

- 36745 

- 36064 

-.35265 

- 32000 

,50153 

4 . 4333! 

1 . 199 

2.029 

- 32641 

-.32515 

-.33110 

-.41919 

-.36401 

-.34493 

- . 33424 

-.30945 

,49422 

4 .43321 

1 . 199 

4 275 

- 31224 

- 3! 723 

-.32327 

-.43083 

-.38122 

-.33484 

-.32234 

- 30196 

.48541 

4 42797 

GRADIENT 

00501 

.0038! 

.00412 

.00322 

.00400 

.00571 

00627 

.00399 

-.00266 

00194 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  29 
(RJJ016)  ( 24  UUN  76  1 


©9 
**  8 

8 ft 

wl  55 


LARC  8FT  TPT  /49  MA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

LREF  *= 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN.  VT 

ELV-LO  * 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO 

82/  0 RN/L  = 3.  t6 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

6.000  ELV-U 
14.000  ELV-RI 
14.000 


10.000 

10.000 


IACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

.599 

-8  537 

-.25949 

- 24641 

.599 

-6  404 

-.25540 

-.24727 

.599 

-4  309 

-.25298 

-.2473! 

599 

-2  198 

- 24505 

-.239  78 

.599 

- 077 

-.24108 

-.23773 

.599 

2 039 

-.23166 

- 23137 

.599 

4 160 
GRADIENT 

-.22403 

00337 

-.22832 

00219' 

RUN  NO.  11/  0 


CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

-.27442 

- . 34675 

-.27122 

- . 37454 

-.26922 

-.33170 

-.26185 

- . 35930 

- 26625 

- 32312 

- 26210 

- . 34638 

- 25569 

-.31 157 

- 25153 

-.33006 

- 25192 

-.30606 

- 24340 

- . 32244 

-.24140 

- 30986 

-.24960 

-.31351 

-.234  36 

-.32109 

-.25892 

-.30342 

00369 

.00027 

.00039 

00484 

RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 


CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

- 36728 

-.24241 

.29671 

6.27137 

- 35261 

-.23453 

.29571 

6.30318 

- 34253 

-.23073 

.29519 

6.33110 

- . 32698 

-.22493 

.29380 

6 34857 

- 31840 

-.22307 

.28871 

6.35750 

-.30814 

-.21859 

.28329 

6.35125 

- 30110 

-.21516 

.27341 

6.34014 

00480 

.00177 

-.00255 

00098 

00/  5.00 


ACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

.899 

-9.045 

-.31762 

- 30116 

.899 

-6.809 

-.30404 

- 29130 

899 

-4.587 

-.29184 

- 28148 

900 

-2  3B2 

-.29270 

-.28066 

.900 

- 170 

-.29285 

- 27501 

900 

2 061 

-.29332 

- 26808 

.900 

4 285 

- 28915 

-.26393 

GRADIENT 

00022 

.002)5 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP8  7 

- 33973 

- . 35639 

-.28948 

-.42373 

- . 32228 

-.34  4 97 

- . 28890 

-.40599 

-.30856 

-.33437 

-.28680 

-.39237 

-.30618 

- . 32662 

-.28051 

- . 37755 

-.30363 

- 32060 

- 27072 

-.35919 

-.30231 

-.32912 

- 27654 

-.34005 

-.29916 

-.34048 

- 28322 

-.34308 

.00102 

-.00067 

00050 

00577 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.41815 

-.2921  I 

.36671 

6.42444 

-.40604 

-.28303 

. 36279 

6.46370 

- 39779 

-.27096 

. 35929 

6.48608 

- 37805 

-.27148 

. 35697 

6 50855 

- 35187 

-.26762 

.35321 

6.51893 

-.33435 

- 26169 

.34820 

6 51028 

- 33263 

-.25833 

.34252 

6.49855 

.00784 

00158 

-.00191 

.001 19 

RUN  NO.  67/  0 


ACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

975 

-9.252 

-.38771 

-.38912 

.976 

-6  949 

- 36366 

- 36970 

.975 

-4  694 

-.32896 

-.35433 

.975 

-2  450 

-.31254 

-.34417 

.975 

-.193 

-.29954 

-.33378 

.975 

2.04S 

-.29800 

- . 32862 

.975 

4.275 

- 30234 

-.32943 

GRADIENT 

.00302 

.00291 

RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 


CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

- . 38B22 

- 42076 

- 36076 

- 47006 

- . 37282 

-.40978 

-.35653 

-.44693 

-.35251 

-.40218 

-.35358 

-.42734 

- 33842 

-.39473 

-.34322 

-.41844 

-.32505 

-.39417 

-.33480 

-.41052 

-.32310 

-.40124 

- . 34527 

- 40176 

- . 32753 

-.41891 

- . 36552 

- . 39666 

00291 

-.00178 

-.00115 

.00348 

5.00 


CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.46015 

-.37361 

.44774 

6.48439 

-.43869 

-.35715 

.44434 

6.51 686 

- 42199 

- 34084 

.43885 

6.53263 

- 41423 

-.33159 

.43339 

6.55074 

- 40683 

- . 32244 

.43010 

6.55684 

-.38689 

-.31759 

.42442 

6 54963 

- . 37620 

-.31830 

.42006 

6 53070 

00530 

.00264 

-.00207 

-.00022 

DATE:  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

30 

LARC 

BFT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 

(RJJ016)  t 24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  - 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R!  - 

10.000 

BREF  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

e 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

72/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5. 00 

MACH 

ALPHA 

CPS! 

CPB2 

.CPB3 

. . CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7  135 

-.38650 

- . 38444 

- . 38467 

-.43582 

-.39179 

-.42254 

-.41400 

-.37177' 

.50814 

6.58738 

1 . 149 

-4.812 

-.37644 

- . 37625 

-.37446 

-.43012 

- 38471 

- 40255 

-.39438 

-.36264 

.50506 

6.6! 929 

1 . 149 

-2.515 

-.36162. 

- . 36257 

-.36116 

-.42196 

-.3737! 

-.39218 

- . 38355 

-.34793 

.49974 

6.63737 

1 . 149 

-.230 

- 34916 

- 331 15 

-.34957 

-.41267 

-.35126 

-.38140 

- . 37308 

- 33660 

.49418 

6.64804 

1 . 149 

2.036 

-.33397 

-.33792 

- . 33728 

-.42386 

- . 37255 

-.36477 

- . 35366 

- 32382 

.48706 

5.6454 1 

GRADIENT 

00613 

.00554 

.00539 

.00124 

00259 

.00543 

.00577 

. 00560 

- 00261 

.00391 

RUN  NO. 

62/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .200 

-9  538 

-.38949 

- 38 168 

- 38892 

-.44922 

-.39825 

-.43135 

- 42100 

-.37252 

.51752 

6 . 55886 

1 200 

-7.167 

- 38372 

- 37665 

-.38318 

-.43653 

- . 38826 

-.41297 

-.40442 

- . 36559 

51401 

6 58389 

1 .200 

-4 .835 

-.37300 

-.36658 

-.37086 

-.42393 

-.37622 

- . 38738 

-.38010 

-.35389 

.50927 

6 60477 

1 200 

-2.539 

- 35859 

- . 35500 

- . 35822 

-.41427 

- . 36250 

-.37761 

- 37015 

-.34094 

.50473 

6 . 62227 

1 . 199 

-.238 

-.34400 

-.34477 

-.34592 

-.40261 

- 33920 

-.36773 

-.36009 

-.33006 

.49981 

6.63233 

1 .200 

2.015 

-.33323 

- 33528 

- 33464 

-.40901 

- 35494 

-.35362 

-.34301 

-.32040 

.49399 

6.63318 

1.200 

4.295 

-.32368 

- 326D3 

-.32351 

-.41817 

-.36723 

-.34022 

-.32430 

-.31285 

.48401 

6.61400 

GRADIENT 

.00544 

00442 

.00518 

00074 

.001 13 

00518 

00608 

.00450 

-.00268 

.00130 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(RJJ017)  < 24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  SQ 

FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

SETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R I = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

* 

RUN  NO. 

90/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

- - 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7. 178 

-.35357 

- 33994 

- . 38960 

- .54845 

-.49779 

-.41764 

-.42563 

- . 33382 

.50052 

-6.65909 

- 1.150 

-4.855 

-•*-  34877-" 

'-.33653 

' -.38785 

' -.54459 

-.49411  • 

-.41027 

- -.41374. 

, -.33095- 

.49772 

-6.66521^ 

1 . 149 

-2.556 

-.34450 

-.33282 

- . 37623 

- .532t2 

-.47595 

-.40259 

-.40800 

- . 32B44 

.49665 

-6.66214 

1 150 

-.282 

- . 33745 

- 32690 

- . 35964 

-.52503 

-.46150 

-.39059 

-.40024 

- . 3 2288 

.49446 

-6.65153 

t . 149 

1 .988 

- 3321 1 

-.32580 

-.34907 

-.51297 

-.45690 

- . 37990 

-.38550 

-.31984 

.49052 

-6.64317 

GRADIENT 

. 00250 

.00167 

.00583 

.00447 

C0553 

.00452 

.00405 

.00171 

-.00104 

00336 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (!A93)  OTSATI30 

(RJJ017)  < 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

** 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-R1  « 

10.000 

BREE  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

85/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

t .500 

-9  583 

-.36003 

-.34594 

- . 39B52 

-.54219 

-.49230 

-.42401 

- 43328 

- . 33950 

.50999 

-6.66417 

1 .200 

-7  205 

-.35106 

-.33699 

-.39171 

- 53754 

-.48076 

-.41213 

- 42167 

-.33046 

.50709 

-6.66404 

1 . BDO 

-4 . 874 

-.346!  I 

-.33303 

- . 38804 

-.52798 

-.47289 

- . 39783 

- 40222 

-.32803 

.50503 

-6.67276 

1 200 

-2  554 

- 34143 

-.32918 

-.37626 

-.52121 

- 45876 

- 38801 

-.39448 

-.32526 

.50396 

-6.666B8 

1 200 

-.289 

- 33473 

-.32413 

- . 36265 

-.51839 

- 45100 

- 37681 

-.38707 

- 31947 

.50210 

-6.65849 

1 .200 

1 .985 

- . 32997 

-.32379 

-.35403 

-.51040 

- 44940 

- 36728 

-.37528 

- 31724 

49871 

-6.64995 

l 199 

4.253 

- 32735 

- . 324  1 5 

-.35242 

-.49732 

-.43820 

- . 35467 

-.35672 

-.31715 

.48967 

-6.63773 

GRADIENT 

00215 

.00102 

.00410 

.00316 

00346 

.00470 

.00483 

.00131 

-.00158 

.00381 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

1 R J JO  1 8 1 ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREE  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

10.0DO 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.oro 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

89/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPS! 

CPS2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 1*49 

-7  132 

-.34746 

-.33375 

- . 37587 

-.53390 

-.48720 

-.41006 

- 4IB33 

-.32540 

.49884 

-4.42750 

1 . 149 

-4.822 

- . 34278 

-.32953 

- . 36504 

-.52806 

-.47786 

- . 39858 

-.40427 

- 32340 

.49581 

-4.43449 

1.149 

-2  538 

-.33832 

- 32E35 

- . 35453 

-.5158! 

-.46056 

- . 39238 

-.39734 

- 32300 

.49432 

-4.42491 

1 149 

-.264 

- . 32992 

- 32095 

-.34459 

-.51356 

-.45455 

-.38445 

- 38720 

-.31628 

.49076 

-4.41747 

1 . 149 

1 .980 

-.31946 

- 31677 

-.33040 

-.50555 

-.45122 

-.37300 

- 37335 

-.30952 

.48503 

-4.41005 

GRADIENT 

00345 

.00194 

00502 

00308 

00379 

.00373 

00453 

.00213 

-.00158 

.00356 

RUN  NO. 

84/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .200 

-9.512 

-.35220 

- 33722 

- . 3B223 

-.54568 

-.49761 

-.41113 

- 41805 

-.32816 

.51092 

-4.45240 

1 201 

-7. 158 

-.34452 

-.32875 

-.37619 

- 52039 

-.47082 

-.40019 

-.40909 

-.32176 

50554 

-4.45929 

1 .200 

-4.837 

- 33985 

- 32391 

-.36874 

- 50898 

-.45735 

- . 38624 

-.39235 

-.32025 

.50238 

-4.46049 

1.200 

-2.542 

-.33400 

-.32114 

-.35841 

- 50187 

-.44422 

-.37761 

-.38155 

-.31802 

.50098 

-4  44996 

1 .200 

-.274 

- . 32707 

-.31 747 

- . 3470 1 

- 50428 

-.44190 

- . 36982 

- . 37260 

- 31317 

.49790 

-4.44061 

1 . 199 

1 .987 

-.31703 

-.31385 

- . 33295 

-.49697 

-.43973 

-.36016 

-.36032 

- 3071J 

.49320 

-4.43544 

1 . 199 

4.247 

-.31255 

- 31244 

-.33010 

-.48549 

-.42870 

-.3481 1 

- 34376 

- 30389 

.4861  1 

-4.42879 

GRADIENT 

00315 

00133 

.00453 

.00228 

.00272 

.00413 

.00522 

.00192 

- 00178 

.00343 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  32 


LARC 

8FT  TPT  /49  (1A93)  0TSAT130 

(RJJ019)  1 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

* 

BETA  » 

.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

» 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

10. 000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  -- 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

88/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADtENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

MACH 

. ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CP84.5 

CPBB 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.150 

-7  097 

-.34985 

- . 34598 

- . 35608 

-.51237 

- 46108 

-.41347 

-.Hi  059 

-.33249 

.49439 

-.03041 

1 . 149 

-4 .789 

-.34044 

-.33862 

- . 34*78 1 

-.49856 

- 44627 

- . 3969B 

- 39346 

-.32705 

.49017 

-.02409 

1 149 

-2  513 

- . 33370 

- . 33506 

- . 34  1 92 

- 48862 

- 42935 

-.3861  1 

- 38231 

-.32402 

.48647 

-.01278 

t . 149 

-.277 

-.31968 

-.33725 

-.33816 

-.47705 

- 41189 

- . 37285 

- . 36353 

- . 3229 1 

.48520 

-.00091 

1.149 

1 890 

-.30833 

- . 3309B 

-.32951 

- 47843 

- 41437 

-.36180 

- 34842 

-.31462 

.47858 

.00066 

GRADIENT 

00495 

. 00096 

.00263 

00324 

.00510 

00533 

.00691 

.00172 

-.00170 

.00308 

RUN  NO. 

83/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB9 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.201 

-9.450 

-.35445 

- 34056 

-.36295 

- 50634 

- 46317 

- 41092 

- 40882 

-.32780 

50513 

- 04038 

1 .201 

-7.107 

-.34304 

-.33449 

-.35131 

- 48862 

- 44197 

- 39934 

- 39005 

- . 32273 

.49990 

-.03747 

1.201 

-4.803 

- 33412 

- 32919 

-.34331 

-.47548 

-.42470 

-.38249 

-.38049 

- 31895 

.49606 

-.03347 

1.201 

-2  521 

- 32713 

- 32528 

- . 33680 

-.46703 

-.41003 

- . 36904 

- . 3655 1 

-.31467 

.4943! 

-.02003 

1 .201 

-.270 

-.31768 

- 32468 

- 33242 

- 45617 

- 39674 

-.36033 

- 35138 

-.31335 

49136 

- 01213 

1 .200 

I .980 

-.30566 

- 32189 

-.32639 

- 45916 

- 39747 

- 34861 

-.33453 

- 30731 

.48558 

-.00574 

1 . 199 

4 237 

- 29657 

-.31606 

-.31633 

-.46325 

-.40228 

-.33566 

- 32220 

- 30021 

.47766 

-.0! 101 

GRADIENT 

00428 

00131 

00285 

.00143 

.00255 

.00505 

00653 

.00199 

-.00202 

00262' 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OfSATl30 

1 

(RJJ0201  l 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO 

•FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

SREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

91/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.150 

-7.140 

- 36888 

- . 35945 

-.37165 

-.47139 

-.42310 

-.41412 

-.40774 

- . 34846 

.49982 

4.37069 

1 . 150 

-4.833 

-.36166 

-.35390 

-.36418 

-.46064 

-.41095 

-.40048 

- . 39299 

-.34004 

.49555 

4 38977 

1.149 

-2.545 

-.35265 

-.34657 

- . 35576 

-J  44880 

- 39379 

- . 38845 

-'.38244 

-.33142 

.'49174 

4 40142 

1.150 

-.270 

-.34179 

- . 33997 

- . 34676 

- J43184 

- . 37053 

- . 37786 

‘ - 371 12  ' 

' - . 3250 1 

.48786 

4.41106 

I . 149 

-1  .974 

- 32817 

-.32951 

-.33971 

-.'42842 

-.36782 

- . 36483 

-.35375 

-.31397 

.40026 

4.41202 

GRADIENT 

.00490 

.00351 

.00363 

.00501 

. 00673 

.00518 

.00568 

.00373 

-.00219 

.00337 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - l A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA931  0TSAT130 

(RJJ020)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  = 

2590.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  VMRP 

sx 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-R1  * 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

«■  400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  " 

-5.000 

SCALE  = 

.0100  - 

RUN  NO. 

86/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

S S 

1 .200 

-9.518 

-.37434 

- 35896 

- . 37504 

-.47277 

-.42! 17 

-.41536 

-.40723 

-.34821 

.50926 

4 36101 

**  s 

1 .201 

-7. 152 

- . 3664 1 

- 35257 

- . 36857 

-.45929 

-.41210 

-.40015 

- 39399 

-.34217 

.50516 

4 . 38286 

*xi  Q 

t .201 

-4.842 

-.35676 

- 34700 

- . 35859 

-.44317 

-.39617 

- 387 17 

- 37850 

- 33398 

.50075 

4.40103 

o g 

1 .201 

-2.552 

- . 3464  1 

- 34028 

-.34854 

-.43030 

- . 37667 

-.37404 

- 36636 

-.32590 

.49734 

4.41677 

1 .200 

-.279 

- 33474 

-.33332 

-.33917 

-.41545 

- . 35353 

- 36440 

- . 35724 

-.31831 

.49332 

4.42159 

# H 

l .200 

1 .978 

- 32565 

-.32578 

-.33064 

-.41321 

- . 35085 

-.35178 

-.34230 

- . 30995 

48635 

4.42528 

w 

JT*\  , , 

1 199 

4.236 

- 31055 

- 31811 

-.32180 

-.42802 

-.36931 

-.34123 

-.33012 

-.30307 

.47919 

4 41450 

gg 

GRADIENT 

00499 

00319 

.00403 

.00210 

00352 

.00503 

00532 

.00343 

- 00238 

00157 

|s 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0T5AT130 

( RJ JOB  1 ) (24  JUN 

76  ) 

§55 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  => 

10.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

92/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 149 

-7.195 

-.38243 

-.37803 

- . 37964 

-.42934 

-.39244 

-.41789 

-.41078 

-.36788 

.50010 

6.57252 

1 . 150 

-4.855 

-.37532 

-.37240 

- . 37255 

-.42593 

-.37655 

-.40462 

- 39714 

-.35894 

.49712 

6 59786 

l . 149 

-2.570 

-.36219 

-.35921 

-.36121 

-.42148 

-.37008 

-.39547 

-.38817 

- 34537 

.49304 

6 61320 

1 . 149 

- 287 

-.34983 

-.34910 

- 35055 

-.41111 

- 34793 

- 38730 

- 38055 

- 33524 

.48784 

6 62688 

1 . 149 

1 985 

-.33266 

-.33721 

-.33702 

- 42155 

- 36199 

- 37096 

- 36164 

- 32316 

48170 

6 62400 

GRADIENT 

.00615 

.00507 

00514 

00103 

00289 

00479 

00500 

00515 

- 00226 

00403 

RUN  NO. 

87/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .200 

-9.579 

- . 38350 

- . 37467 

-.38219 

-.44048 

-.39105 

-.42560 

-.41656 

- 36763 

.5091 1 

6 . 55405 

1 .200 

-7.210 

-.37954 

- . 37090 

- . 37887 

-.42958 

-.38126 

-.41054 

- 40223 

-.36125 

.50497 

6.58317 

1 200 

-4  879 

- 37124 

-.36163 

-.36844 

-.41968 

- . 36776 

- . 38883 

- . 38222 

- 34990 

.50093 

6.60678 

1 .200 

-2.565 

-.35601 

- . 34887 

-.35407 

-.40998 

- . 35483 

- 37885 

-.37216 

- 33640 

.49699 

6.61726 

1.200 

-.280 

- . 34275 

- . 34 1 1 3 

-.34391 

- 39813 

- 33216 

-.37175 

-.36488 

- . 32748 

.49256 

6 62995 

1 .200 

1 .993 

-.33295 

-.33451 

-.33459 

- 40708 

- . 34562 

- . 35998 

-.35139 

-.31967 

.48759 

6 63191 

l . 199 

4.269 

-.32181 

-.32610 

-.32249 

-.41808 

-.361 18 

-.34724 

- 33369 

- 31323 

.47843 

6 61057 

GRADIENT 

.00534 

.00374 

.00487 

.00027 

.00099 

.00446 

00515 

.00395 

-.00239 

. 00093 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

34 

LARC 

8FT  TPT  749  C1A93)  OTSAT130 

l RJJ022 ) ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  “ 

12.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

s 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

100/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  - -5. CO/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP8I 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7. 169 

- 35554 

- 34025 

-.39110 

-.55098 

-.50031 

-.41740 

-.42449 

-.33804 

.50226 

-6.65507 

1.150 

-4  939 

- 34926 

-.33509 

-.38862 

-.54685 

-.49700 

-.40845 

-.41114 

- . 33343 

.49905 

-6.66192 

1.149 

-2  538 

-.34595 

- . 33206 

- 37704 

' -.53266 

- 47713 

-.401  19 

-.40580 

-.33104 

.49804 

-6.66328 

1 149 

- 277 

-.33903 

- 38616 

-.36178 

- . 52657 

- 46256 

- . 39025 

- . 39892 

-.32523 

.49557 

-6.65480 

1.150 

I 996 

- 33186 

- 32371 

-.34983 

-.51312 

- 45671 

- . 37799 

- . 38298 

- . 32075 

.49174 

-6.64820 

GRADIENT 

. d0260 

oo  rs 

.00578 

.00471 

.00595 

.00449 

.00401 

.00193 

-.00107 

00218 

RUN  NO. 

95/  0 

RN/L  = 

4 22  GPAOIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9  583 

-.36025 

-.34421 

- . 39650 

- 54122 

- 48946 

-.41716 

-.42634 

-.34269 

.51242 

-6.67655 

1 .205 

-7  206 

-.35200 

- 33705 

-.39160 

- . 53909 

- 48204 

- 41009 

- 41945 

-.33327 

50938 

-6.69J39 

1 .205 

-4  873 

-.34679 

- 33275 

- 38769 

-.53147 

- 47538 

- . 39556 

- 39971 

-.33022 

50703 

-6  69544 

1 .205 

-2  549 

- 34242 

- 32865 

-.37846 

-.52220 

- 46038 

-.38586 

- 39128 

- . 32694 

.50585 

-6  69071 

1 205 

-.269 

- 33556 

- 32259 

- 36371 

-.51806 

- 45086 

- 37389 

- 38318 

- . 32054 

.50345 

-6  67781 

' 205 

2.007 

- . 32992 

-.32195 

-.35602 

-.50870 

- 44772 

-.36321 

- 36935 

-.31842 

.50044 

-6  67884 

! .205 

4.269 

-.32770 

- 32234 

- . 35569 

-.49508 

- 43644 

- . 35073 

- 35175 

- 31801 

49133 

-6.66535 

GRADIENT 

. 00222 

.00121 

.00379 

.00378 

00397 

.00492 

.00516 

.00144 

-.00161 

.00315 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(RJJ083)  l 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

12  000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

0000  IN,  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000  INC 

HES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

- 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

99/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

. 

MACH 

ALPHA  - 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7.125 

-.35003 

-.33356 

-.38091 

-.53769 

-.49054 

-.41123 

-.41878 

- . 32858 

50094 

-4.44377 

1.150 

-4.809 

- 34410 

-.32800 

-.36856 

- 53143 

-.48161 

- 39859 

-.40348 

-.32560 

49780 

-4.43970 

1 . 150 

-2.530 

-.33909 

-.32503 

-.35676 

-.51878 

-.46502 

- . 39064 

-.39526 

-.32465 

.49599 

-4.42644 

• 1.149 

-.259  ' 

-.331*35 

-.31997 

-.34629 

-.51452 

- 45514 

* -.38311 

- . 38552 

-.31903 

.49223 

-4.42137 

1 . 149 

2.002 

-.32086 

-.31576 

-.33335 

-.50757 

- 45279 

-.37301 

-.37248 

-.31 178 

.48650 

-4.41842 

- 

GRADIENT 

.00341 

.00184 

.00511 

.00334 

.00425 

.00371 

.00452 

.00207 

-.00166 

.00304 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 


(RJJ023)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5REF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  « 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  «■ 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5  000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO.  94/  0 

RN/L  » 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1  CPB2 

CPB3 

CPBH ,5 

CPB6 

CP87 

CP08 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.505 

-.35327  -.33525 

- . 3B524 

-.54838 

-.50082 

-.41031 

- 41626 

-.33048 

51381 

-4.44848 

1.205 

-7.145 

-.34520  -.32694 

-.37762 

-.51967 

- 46975 

-.39627 

-.40492 

- . 32388 

50862 

-4.45215 

1.205 

-4.829 

-.34095  - . 3P296 

- . 37270 

-.51210 

-.46006 

-.38460 

-.39065 

-.32259 

.50469 

-4.45640 

t .205 

-2.537 

-.33481  - 31945 

-.36134 

-.50351 

-.44666 

-.37430 

- .37783 

- 31926 

.50342 

-4.44373 

1.205 

- 269 

-.32779  - 31569 

-.34994 

-.50425 

-.44120 

-.36685 

-.36921 

-.31468 

.49983 

-4.43540 

1.205 

2 013 

-.31763  -.31229 

- 33479 

- 49815 

-.43994 

-.35690 

-.35639 

-.30858 

.49504 

-4  42947 

1.205 

4 264 

-.31305  - 31042 

- 33192 

-.48475 

- 42802 

-.34501 

- 33965 

-.30554 

.48786 

-4.42645 

GRADIENT 

.00321  .00142 

00476 

00264 

.0031 1 

.00425 

.00543 

.00197 

-.00185 

.00326 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 

(RJJ024 ) ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-L!  * 

12  000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  98/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1  CPB2 

CPB3 

CPBH, 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 150 

-7.096 

-.3492!  -.34378 

-.35673 

-.51220 

-.46204 

-.40985 

-.40737 

-.3341! 

.49686 

-.03947 

1 149 

-4  791 

- 34352  -.33975 

- 35198 

-.50335 

-.45144 

- . 39949 

-.39564 

- . 33027 

49264 

-.03407 

1 149 

-2.508 

- 33384  - 33350 

- 34463 

- 49108 

-.43229 

-.38530 

- 30117 

- 32613 

.49063 

-.01549 

1.149 

-.272 

- 32070  - 33541 

-.34101 

- 48008 

- 41603 

- 37295 

- 36395 

- 32425 

.48678 

- 00880 

1.149 

1 .906 

-.30785  - 32930 

-.33031 

-.47873 

- 41570 

- 35918 

-.34549 

-.31556 

47972 

- 00406 

GRADIENT 

00532  .00117 

.00304 

00376 

00547 

. 0059 1 

00743 

.00204 

-.00189 

.00429 

RUN  NO.  93/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1  CPB2 

CPB3 

CPBH. 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.429 

- . 35377  - . 33963 

- 36362 

- 50659 

- 46430 

- 40889 

- 40710 

- 32928 

.50791 

-.03673 

1.205 

-7.098 

- 34212  - 33259 

- 35172 

- 48B7I 

- 44240 

-.39561 

-.39491 

-.32431 

.50261 

-.03508 

1.205 

-4.783 

- 33528  - 32775 

-.34563 

-.47879 

-.42933 

- 38206 

-.37983 

-.32090 

.49888 

-.02476 

1 206 

-2.517 

-.32905  -.32413 

- 33977 

-.47030 

-.41439 

- . 36755 

-.36352 

-.31719 

. 49672 

-.01988 

1 .206 

-.253 

-.31786  -.32206 

-.33491 

-.45804 

- . 39874 

-.35619 

-.34651 

-.31395 

.49297 

-.00498 

1.205 

1 .905 

-.30621  -.31890 

- 32790 

-.45937 

-.39832 

-.34459 

-.32996 

- 30799 

.48672 

- . 00569 

1 205 

4.235 

-.29637  -.31347 

- 31708 

- 46283 

-.40209 

-.33042 

-.21607 

- 301  12 

.47942 

-.00755 

GRADIENT 

.00447  .00150 

00306 

00190 

00313 

00560 

.00715 

00216 

-.00217 

.00216 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

36 

LARC 

8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 

t RJJ025 ) ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF  * 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-R1  « 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

101/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.Q0 

MACH 

ALPHA 

CPBt 

CPB2 

CP83 

. CPB4 ,5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I . I5Q 

-7. 122 

-.37090 

- 35897 

-.37338 

-.47386 

-.4284 t 

- 41318 

- 40656 

- 35078 

.50168 

4 . 39355 

1 . 150 

-4.931 

-.36181 

- 35276 

- 36451 

- 46186 

-.41513 

-.39785 

- 39013 

-.34153 

.49755 

4.41515 

1 . 1H9 

-2.540 

-.35093 

- 3U304 

-.35450 

-.44891 

- . 39547 

- . 38469 

- 37845 

-.33205 

.49356 

4.42835 

1.149 

-.259 

-.34140 

- . 33764 

- 34638 

- 43333 

-.37172 

- 37574 

- 36839 

- . 32557 

.48901 

4.43645 

1 . 1 H9 

1 979 

- 32916 

- 32847 

- 34070 

-.42764 

- . 36650 

- 36360 

-.35166 

-.31556 

.48176 

4.43861 

GRADIENT 

.00473 

.00348 

.00350 

.00521 

.00748 

.00492 

.00552 

00372 

-.00228 

.00346 

RUN  NO. 

96/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP04.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9  511 

-.37134 

- 35526 

- 37088 

-.46534 

- 41866 

-.40592 

-.39918 

-.34834 

.51178 

4 . 37650 

1 .205 

-7  149 

- 36679 

-.35217 

- 36967 

- . 45925 

-.41546 

-.40038 

- 39310 

-.34417 

.50753 

4 39574 

I .206 

-4  830 

-.35609 

-.34446 

-.35891 

-.44272 

- . 39904 

-.38474 

- . 37585 

- . 33447 

50277 

4.41536 

1 .205 

-2  546 

-.34662 

-.33906 

-.34966 

-.43079 

- 37919 

-.37224 

-.36344 

-.32762 

.49920 

4.42818 

1 205 

- 268 

-.33398 

-.33104 

- . 33895 

-.41430 

-.35374 

-.361  15 

- 35281 

-.31879 

.49485 

4 ,43849 

1 .205 

1 999 

-.32521 

- 32300 

-.32975 

-.41031 

-.34760 

-.34735 

- 33739 

- 31048 

.48787 

4.44490 

1 .205 

4.255 

-.31203 

-.31597 

- 32255 

-.42336 

-.36476 

-.33753 

- . 32587 

-.30452 

.4803i 

4.43514 

• 

GRADIENT 

00482 

00321 

00408 

.00261 

.00442 

.00525 

00554 

.00339 

-.00247 

00248 

LARC 

8FT  TPT  749  I 1A931  OTSAT13D 

( RJJ026)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

50. FT  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290  3DC0 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R!  = 

12.000 

SREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

102/  0 

RN/L  = 

4,21  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.0Q 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBQ 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7. 174 

-.38527. 

- . 37774 

-.30312 

-.43273 

-.38721 

-.41926 

-.41)06 

-.36947 

.50153 

6.56882 

1 . 150 

-4.847 

- . 37678  • 

- . 37056 

37410 

-.42948 

- . 3B040  ' 

-.40340 

- . 39522 

-.36045 

.49891 

6 . 59944 

1 . 149 

-2.551 

-.36207 

-.35643 

- . 36082 

- .4243! 

-.37264 

- . 39305 

-.38515 

-.34594 

.49449 

6.61509 

1,149 

- . 276 

-.34973 

-.34734 

- . 35036 

-.41336 

-.3503! 

-.38533 

-.37808 

-.33620 

.48943 

6 62670 

1 . 149 

1.996 

-.33319 

-.33525 

-.33755 

-.42118 

-.36160 

-.37012 

- . 36020 

- 32437 

.48293 

6. 6247 t 

GRADIENT 

.00628 

.00504 

, 00527 

.00157 

.00346 

.00472 

.00492 

.00517 

-.00232 

.00384 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  89  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93.  , 

PAGE 

37 

LARC 

8FT  TPT  /49  <tA93>  OTSAT130 

t R J JOSS  1 

i I 84  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

8690.0000  SO. 

.FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000  ELV-LI  = 

18.000 

LREF  = 

1890.3000  INCHES  YMRP 

- .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

-5.000  ELV-RI  * 

18.000 

BREF  = 

1890.3000  INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

97/  0 

RN/L  = 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBt 

CP08 

CPB3 

CPB4 5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

! .805 

-9.560 

-.38384 

- 37048 

-.38103 

-.43908 

-.38979 

-.48018 

- Hi  175 

-.36778 

.51 105 

6 . 57873 

1 .805 

-7  190 

- 38089 

-.36761 

- . 37935 

-.48981 

-.38164 

-.40901 

-.40050 

-.36184 

50665 

6 . 593 1 3 

" 1.805 

-4  879 

- . 37097 

-.35913 

- . 36878 

- .4 1 B37 

- . 36759 

-.38548 

- . 37856 

-.34996 

.50867 

6.88731 

1 .805 

-8 . 560 

-.35818 

- 3h9I5 

-.35714 

-.41059 

-.35673 

- . 37749 

-.37004 

-.33886 

.49877 

6.S4051 

1 .805 

-.886 

-.34370 

- 33875 

-.34431 

-.39708 

- . 33883 

- . 36850 

- 36106 

-.38750 

.49400 

6.64999 

1 .805 

1 998 

-.33198 

- 33156 

-.33390 

-.40314 

-.34069 

-.35718 

-.34784 

-.31976 

.48873 

6.64934 

1 .805 

4.874 

- . 3337 1 

-.334  38 

-.35313 

-.41818 

-,35454 

-.34611 

-.33883 

-.31375 

.47966 

6.6361 1 

GRADIENT 

.00537 

.00381 

.00500 

.00088 

.00185 

.00433 

.00497 

.00338 

-.00845 

.00116 

LARC 

8FT  TPT  749  11A93)  OTSAT130 

(RJJ0571 

( 84  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

8690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000  ELV-L!  = 

15.000 

LREF  = 

1890  3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-R!  = 

18.000 

BREF  = 

1390  3000  INCHES  ZMRP 

* 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4 OOO 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

150/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CP8S 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9  055 

- . 38005 

-.30C6J 

-.38895 

-.44691 

-.43851 

-.48388 

-.41436 

-.89645 

. 36355 

-6.54177 

.899 

-6.836 

- 31378 

- 89335 

-.38103 

- 43740 

-.48967 

-.41005 

-.40067 

-.88805 

.36103 

-6.58059 

900 

-4  596 

-.30808 

-.879 23 

- . 30757 

- 44076 

-.41753 

-.39718 

- 39939 

-.87461 

. 35758 

-6  59897 

.899 

-5.387 

-.59681 

-.56976 

- . 39885 

- 43874 

- 40355 

- . 38587 

- . 38758 

-.86861 

. 35385 

-6  59890 

.900 

-.  175 

-.89178 

-.56653 

-.39144 

- 43788 

-.39638 

-.36793 

-.36517 

-.86437 

35075 

-6.59347 

.899 

8.084 

-.89386 

-.85855 

- . 39499 

- 44350 

-.39767 

- . 35875 

-.35140 

-.86887 

.34544 

-6.55177 

.900 

4.854 

-.89376 

-.85361 

-.39861 

-.43890 

- . 38768 

- . 35069 

- 34435 

-.86173 

. 33989 

-6.54575 

GRADIENT 

00089 

.00885 

.00098 

.00050 

. 00597 

.00543 

00661 

.00148 

-.00198 

.00640 

DATE:  E9  OCT  7B 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  38 
(RJJ027)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  » 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

S 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

4.000 

ELV-RI  B 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  zr 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

115/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

-CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.974 

-9.250 

-.37199 

- . 37865 

-.37803 

- 53045 

-.51044 

- 47612 

-.48010 

--.  36864  . 

.44178,, 

.975 

-6  969 

- . 35625 

-.36844 

-.36089 

-.53873 

- 51294 

-.45471 

-.45050 

-.35512 

.44017 

.975 

-4.698 

-.34004 

-.35010 

- . 34474 

-.53BI9 

-.50162 

-.43744 

-.43249 

- . 33779 

.43490 

.975 

-2.459 

- 33298 

-.33787 

- . 33593 

- . 52827 

-.48188 

-.42910 

- 42540 

-.32701 

.43108 

.975 

-.207 

- 32975 

-.32853 

-.33013 

-.53122 

-.47711 

- 42125 

-.41880 

-.32006 

.42996 

.975 

2.020 

-.32679 

-.33024 

- 33059 

- 53245 

- 48029 

-.4181  1 

-.40767 

-.32166 

.42735 

.975 

4.253 

-.33432 

- 33341 

- 33645 

-.54886 

-.48686 

-.41868 

- 40618 

- . 32494 

.42426 

GRADIENT 

.00079 

00183 

.00098 

-.001  14 

.00139 

.00217 

00314 

.00139 

-.00112 

RUN  NO 

110/0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO, 

CAU 

1 . 149 

-7. 146 

- . 35792 

- 34690 

- . 39932 

-.56115 

-.51165 

-.42075 

-.42769 

- 34069 

.50391 

1 . 150 

-4  827 

-.35139 

- 34223 

- 39204 

- 55172 

- 50456 

-.40902 

-.41053 

- . 33658 

.50120 

1 149 

-2.532 

- 34632 

- 3 3726 

- . 37680 

-.53672 

-.48376 

- 39966 

-.40429 

-.33234 

. 50029 

1 . 149 

-.254 

- . 33854 

- 33088 

-.36096 

-.531,32 

- 47172 

- 38740 

- . 39609 

- . 32531 

49748 

1 . 149 

2,015 

-.33291 

-.32886 

- 35213  ' 

-.51894 

-.46425 

- . 37725 

-.38336 

- . 32209 

.49318 

GRADIENT 

.00277 

.00204 

.00595 

.00455 

-.00583 

.00472 

.00393 

.00221 

-.001  18 

RUN  NO. 

105/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .205 

-9.569 

- . 36389 

-.35202 

-.40045 

-.55328 

-.  50167 

-.42086 

-.43106 

-.34578 

.51415 

1 205 

-7  192 

-.35445 

-.34305 

- 39438 

- 54598 

-.48996 

- 41 145 

- 42085 

- . 33582 

.51112 

1 205 

-4 . 858 

- 34790 

-.  33^50 

- 38936 

- 53639 

-.48247 

- 39552 

- 39879 

-.33171 

.50876 

1 .205 

-2.553 

- 34335 

- 33360 

- 37897 

-.52705 

-.46758 

- . 38476 

- 38992 

- 32825 

.50816 

1 .205 

-.260 

- . 33620 

- . 32782 

- . 36494 

- 52421 

-.46023 

- . 37287 

- 38190 

-.32147 

50595 

1 .205 

2.003 

- 32983 

-.32578 

- 35734 

-.51432 

-.45446 

-.36103 

- 36781 

-.31 999 

.50236 

1 .205 

4 286 

- 32742 

-.32571 

- 35548 

-.49913 

-.44090 

- . 34826 

-.35027 

- 31775 

.49274 

GRADIENT 

00238 

00138 

.00392 

00382 

.00422 

00518 

.00521 

.00163 

-.00165 

12.000 

12.000 


BETA 

,-6.61850 
-6.64072 
-6.64754 
-6.65194 
-6.63700 
-6.63145 
-6  59960 
.00520 


BETA 
-6.68142 
-6.69714 
-6.69290 
-6  68460 
-6.68028 
.00258 


BETA 
-6.6771  I 
-6.68535 
-6.69577 
-6  69186 
-6.67873 
-6  67471 
-6  66618 
00334 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  39 
(RJJ02B)  f 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

BREF  *■ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

119/0 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

.900 

-9.022 

-.31230 

- 29074 

.899 

-6.790 

-.30480 

- 28114 

900 

-4  581 

-.29596 

- 26987 

.899 

-2.382 

-.29490 

- .26542 

.099 

- 179 

- 29127 

-.26182 

.899 

2 032 

-.28851 

- 25290 

.900 

4.245 

-.28721 

-.25154 

GRADIENT 

.00108 

00223 

0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
0000  IN,  ZT 


RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 


CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

-.32212 

-.42693 

-.41698 

-.42788 

- 31097 

-.42057 

-.40582 

-.40944 

- 30047 

-.41573 

- 39317 

-.39453 

-.29584 

-.41188 

-.38036 

- . 37297 

-.28966 

-.41855 

- . 37853 

-.35423 

-.28623 

-.42532 

-.38014 

- 34487 

-.28550 

-.41903 

- . 37225 

-.34071 

.00179 

- 00091 

.00191 

.00615 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

-4.000 

ELV-LI  - 

12.000 

ELV-LO  « 
ELV-RO  « 

4.000 

4.000 

ELV-RI  ■= 

12.000 

00/  5.00 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.42557 

- .26625 

. 36460 

-4.37618 

- 41026 

- .275B5 

.36075 

-4 . 39587 

- . 396B0 

- 26692 

.35638 

-4 . 39788 

-.37087 

-.26281 

.35065 

-4.39570 

- . 346  76 

- 25786 

.34515 

-4.39572 

-.33527 

- 25363 

.33821 

-4 . 3860 1 

- 33324 

-.25138 

. 33537 

-4  38266 

.00737 

.00182 

-.00247 

00182 

RUN  NO.  114/  0 RN/L  = 4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CP84 , 5 

.974 

-9  194 

- . 35826 

-.35891 

- 36404 

-.51 149 

.975 

-6  929 

- 34058 

- 35674 

- 34620 

-.51895 

.975 

-4.682 

-.32155 

- 34439 

- 32972 

-.51219 

.975 

-2.434 

-.31078 

-.33188 

-.31991 

- 50409 

.975 

- 220 

-.30813 

-.32230 

-.31386 

-.51406 

.975 

1 999 

-.3082! 

-.32931 

-.31921 

-.51679 

.874 

4 236 

-.30784 

- . 38742 

- . 32259 

-.58949 

GRADIENT 

.00135 

.00164 

00067 

- 00212 

CPB6 

CPB  7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.49688 

-.47624 

-.48769 

- 35764 

.44538 

-4.42138 

- 49400 

-.44881 

-.45361 

- 34351 

44109 

-4.43748 

-.48176 

-.42971 

-.43327 

-.33042 

.43592 

-4.43854 

- 46123 

-.42293 

-.42535 

-.31853 

.431 10 

-4.42420 

-.46240 

-.41239 

-.40620 

-.31040 

.42760 

-4.41510 

-.46359 

- 40602 

- . 39662 

- 31607 

.42378 

-4  40720 

-.47136 

-.40565 

-.39!  16 

- 31416 

.41976 

-4.39591 

.00083 

.00292 

.00507 

.00157 

-.00178 

00459 

RUN  NO. 

109/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

CH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

149 

-7.104 

-.35281 

- 33978 

- 3B2B2 

- 54389 

-.49726 

41039 

- 41835 

-.33210 

149 

-4.793 

- 34598 

- 33425 

- 36920 

-.53708 

-.48981 

. 39768 

-.40269 

-.32304 

149 

-2.51 1 

-.33962 

- 33030 

- . 35670 

-.52336 

-.47141 

.38902 

- . 39384 

- 32620 

149 

- 247 

-.331  19 

-.32456 

-.34591 

-.52145 

-.46563 

. 3B154 

-.38379 

- 31926 

150 

1 997 

-.31853 

-.31874 

-.33162 

-.51138 

-.45957 

. 36904 

- . 36833 

- 31 142 

GRADIENT 

.00401 

.00231 

.00546 

.00349 

.00427 

.00413 

.00500 

0025! 

CAU 

BETA 

.50319 

-4.47615 

.49933 

-4  48881 

.49790 

-4  47750 

.49390 

-4.47033 

.48089 

-4.44323 

■ 00156 

00635 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 

(RJJ028)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

- 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA  •= 

-4.000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  ■= 

.0100 

RUN  NO. 

104/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

i.ao5 

-9.491 

-.35426 

-.34025 

-.38320 

-.54385 

-.49675 

-.40386 

-.411 18 

-.33310 

.51540 

-4.47665 

1 .205 

-7.130 

-.34853  - 

-.33444 

-.38146 

-.52981 

-.47974 

-.39950 

-.40709 

-.32729 

.51033 

-4.48296 

1 .205 

-4.811 

- 34286 

-.32906 

- . 37507 

-.51698 

-.46685 

-.38428 

-.39034 

- 32452 

.50665 

-4.47144 

I .205 

-2.515 

- 33587 

- -12523 

-.36219 

- 50839 

-.45320 

-.37291 

- 37672 

- 321 14  ‘ 

.50538 

-4  47335 

1 .205 

-.256 

- 32832 

-.32058 

-.34998 

-.51016 

-.45157 

-.36500 

- . 36773 

- 31531 

.50189 

-4.46161 

1 205 

2.012 

-.31692 

-.31551 

-.33403 

- 50302 

-.44723 

- . 35398 

- . 35329 

- 308B8 

.49742 

-4.45853 

1 205 

4.264 

- 31358 

-.31470 

-.33295 

-.48917 

-.43261 

- . 34298 

-.33779 

-.30556 

.48954 

-4.45248 

GRADIENT 

.00342 

00170 

00496 

.00269 

.00328 

.00448 

. 00567 

00221 

-.00186 

.00232 

LARC 

BFT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT130 

[RJJ0291  ( 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

1 18/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.899 

-8.974 

-.30014 

- 28968 

-.31560 

- 39551 

-.36154 

-.42812 

-.42099 

-.28282 

. 35905 

- . 02473 

.900 

-6.747 

-.29780 

-.2841  1 

-.31804 

- . 38323 

-.33926 

-.40350 

-.40040 

-.27816 

35098 

-.01 624 

.900 

-4.554 

- 29350 

- .28228 

-.30550 

- 36016 

- . 32694 

-.38053 

-.38212 

-.27521 

.34404 

-.01842 

.900 

-2.374 

- 29298 

-.28020 

- . 30588 

-.34660 

- . 3 18B4 

- . 34784 

- . 33992 

-.27390 

.33839 

-.0078! 

.899 

-.167 

-.28858 

-.27266 

-.29950 

- . 35682 

-.32467 

-.33656 

- . 32270 

-.26580 

. 33325 

.00539 

899 

2.013 

-.28460 

-.26948 

- . 29564 

-.36881 

- 33219 

-.32618 

- 30449 

- . 26284 

. 32976 

.00934 

899 

4.220 

-.27702 

- 26818 

-.28775 

-.37808 

-.33461 

- . 32670 

-.31362 

-.26042 

.32740 

. 0 1 230 

GRADIENT 

.00189 

00177 

.00209 

-.00265 

-.00131 

.00589 

.00786 

.00185 

-.00191 

. 0035B 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

41 

LARC 

BFT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 

(RJJ029)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

•FT.  XMRP 

= 978.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-Lt  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

113/  0 

RN/L  = 

4.08  GRA01ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  161 

- 33251 

- 34683 

-.35048 

- 50264 

-.46331 

-.46763 

- ' ‘16320 

-.33712 

.44138 

- 03780 

.975 

-6.902 

- 32278 

- 33898 

-.33736 

-.48896 

-.44748 

-.44741 

-.44465 

-.32958 

.43660 

-.04140 

.975 

-4.648 

-.31604 

-.33868 

-.33012 

- 47086 

-.42732 

- 42432 

-.42477 

- . 32627 

.42876 

-.03392 

.975 

-2.433 

-.30850 

- vi827 

-.33049 

-.45315 

-.40846 

- 41072 

* .41231 

- . 3287 1 

.42353 

- 01984 

.975 

-.224 

-.30872 

-.35088 

- . 33227 

-.44913 

-.40403 

- 40162 

- 40248 

-.33204 

.4 1 952 

-.01419 

974 

1 979 

-.31210 

- 35283 

-.33710 

-.46007 

-.40426 

- 39561 

- 39513 

- . 33698 

.41499 

-.01 296 

.974 

4 212 

- 31424 

-.34937 

-.33861 

-.47164 

-.41520 

- 38779 

- 38 149 

- . 33549 

.4098! 

- 01772 

GRADIENT 

- 00000 

- 00! 17 

-.00107 

-.00039 

.00128 

.00398 

.00469 

-.00121 

-.00^10 

.00177 

RUN  NO. 

109/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 151 

-7  080 

- . 34952 

- 34873 

- 35707 

-.51839 

-.47177 

-.409  76 

-.40749 

-.33528 

.49964 

- 06107 

1 . 150 

-4  776 

-.34340 

- 34337 

- . 35208 

-.50980 

-.46093 

- 39746 

- . 39334 

-.33146 

49512 

- .05304 

1 . 149 

-2.505 

- 33213 

-.33802 

- . 34'703 

- 49B07 

- 44255 

- 38405 

- 37984 

-.32684 

49341 

-.03695 

1 . 149 

-.252 

- 31702 

-.338t9 

-.33913 

-.48726 

-.42619 

-.36910 

-.35817 

-.32234 

.48922 

- . 02855 

1.149 

2.005 

-.30572 

-.33174 

- 32834 

-.48707 

- 42632 

-.35721 

- 34241 

- 31364 

.48215 

- 02306 

GRADIENT 

.00567 

00152 

00350 

.00350 

.00532 

. 0060  1 

00772 

00256 

- 00191 

00435 

RUN  NO. 

103/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 205 

-9.425 

-.35421 

-.34479 

- 36374 

r. 50973 

-.46768 

-.40553 

- 40475 

- 33170 

.50985 

- . 04507 

1 .205 

-7  077 

- 34459 

- . 33897 

- 35415 

- 49569 

-.45268 

- . 39763 

- . 39667 

- . 32634 

.50478 

- 04658 

1 .205 

-4.779 

- 33769 

-.33309 

-.34736 

-.48592 

-.43968 

- . 38326 

- 3B0 68 

-.32332 

50 1 60 

- 03709 

1 .206 

-2.496 

- 32944 

- 32845 

- 34076 

-.47536 

- 42256 

- . 36567 

- 36173 

-.31859 

.49922 

- , 024  1 3 

1 .205 

-.253 

- 31779 

- 32519 

- 33580 

-.46570 

- 40977 

- . 35529 

- 34506 

- 31399 

49567 

- 01325 

l .205 

1 .992 

- . 30486 

- 32247 

-.32732 

-.46688 

- 40806 

-.34141 

- 32613 

-.30747 

48962 

- 01055 

1 .204 

4.248 

-.29542 

-.31601 

-.31511 

-.46659 

- 40724 

- 32630 

-.31210 

- 29994 

48 1 55 

- .01453 

GRADIENT 

.00484 

00185 

.00346 

.00209 

.00352 

.00613 

.00766 

. 00257 

-.00220 

0026 1 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8ET  TPT  /H9  UA93)  0TSAT130 

(RJJ030)  < 24  JUN 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 975.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  = 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN,  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  zr 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO, 

121/  0 

RN/L  = 

3.97  GRA01ENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP§3 

CPB4 ,5 

CPR6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.900 

-9.024 

-.31540 

-.28523 

-.34353 

-,38304 

-.31684 

-.41955 

-.41119 

-.27771 

.36160 

.899 

-6  792 

-.30519 

- 28185 

3?332 

=,36967 

-,31Q35 

-.40037 

-.39458 

-.27399 

.35624 

.899 

-4.567 

- 29226 

- 27164 

- 30797 

- 35297 

-.30250 

- 3B432 

-.38300 

- 26131 

.35136 

.899 

-2,377 

-.29523 

-.27002 

- 30612 

= 34484 

- .299Q8 

- 36186 

-.35629 

- .2614B 

,34700 

.900 

-.188 

-.29256 

-.26514 

-.30155 

- . 33622 

- 28972 

-.34874 

- 33826 

-.25783 

,34332 

900 

2,008 

- .28853 

- 25909 

- . 29664 

- . 33825 

-.28659 

-.33669 

-.31613 

-.25256 

,33724 

899 

4.219 

- 28360 

-.23886 

-.29196 

-.34991 

=,29196 

- 33649 

- . 32275 

-.25222 

.33566 

GRADIENT 

ooi  iq 

00166 

00189 

.00057 

.00153 

.00550 

.00731 

.00123 

-.00187 

RUN  NO 

1 16/  0 

RN/L  * 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

AEPHA 

CPB 1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB9 

CPCO 

CAU 

.975 

-9,201 

- 36036 

- 35472 

- 37462 

-.46040 

41199 

■ ,46971 

-.45556 

-,34460 

.44260 

.976 

-6.930 

-.34132 

-.34246 

- 35892 

- . 45294 

-.40751 

-.43864 

-.43692 

-.33203 

.43862 

975 

-4  660 

-.31991 

- 33C62 

- 34638 

-.43639 

- 39074 

-.41835 

- 41558 

-.31904 

.43231 

975 

-2  426 

- 3C631 

-.32347 

- 33468 

-.42210 

-.37212 

-,41058 

-.41123 

=.31095 

.42716 

975 

-.217 

- 30131 

- 32304 

- 33012 

-.4(029 

- 35318 

-.40932 

- 4Q800 

-,31125 

.4254 1 

.975 

2 009 

-.30021 

-.32154 

- 32645 

- 4)326 

= ,35510 

- . 39655 

-.38197 

- 31016 

41764 

.975 

4 249 

-.30282 

- 32393 

- 32863 

-.43069 

- 37540 

- . 39326 

-.371 1 1 

-.31213 

. 4 1 337 

GRADIENT 

.00181 

00069 

.00196 

,00091 

.00214 

.00289 

.00531 

.00066 

- . 002 1 3 

RUN  NO. 

111/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB  1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 . 149 

-7.111 

- 37115 

-.36"42 

-.37377 

-,47839 

-.43504 

= 41229 

-.40625 

- . 35224 

.50408 

1.150 

-4  807 

- . 36!9Q 

-.35905 

- 36539 

-.46802 

-.42304 

-.39937 

-.39157 

- 34302 

.49984 

1.149 

-2  528 

-.35121 

- . 34978 

- 35546 

-.45323 

-.40126 

-.38529 

- 37B96 

-.33372 

49504 

1 . 149 

- 238 

- 34131 

-.34183 

-.34614 

-.43442 

-.37539 

-.37411 

-.36641 

-.32614 

.49101 

1 . 149 

2 005 

-.32498 

-.33043 

- 34008 

- 43158 

-.37393 

- . 36077 

-.34818 

-.31445 

.48340 

GRADIENT 

.00531 

.00399 

00375 

. 00564 

. 00763 

.00559 

.00628 

.00410 

- . 00235 

42 
76  ) 


12.000 

12.000 


BETA 
4.27133 
4.30881 
4.32204' 
4.34058’ 
4 35077 
4 . 34728 
4.33937 
00188 


BETA 
4132372 
4 34735 
4.36005 
4 37753 
4 . 38675 
4 . 38285 
4 37060 
001  19 


BETA 
4 34943 
4.37168 
4.38375 
4 39485 
4 . 39229 
.00322 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSAT130 

IRJJ030 1 ( 24  JUN 

76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-Rt  = 

12.000 

BREF  «= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  2T 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  ■ 

.0100 

RUN  NO. 

1D6/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5  CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 205 

-9.489 

-.37412 

- 36176 

- . 37378 

-.47082  -.42629 

-.40721 

-.40039 

- 35094 

.51379 

4 . 35292 

1 .205 

-7. 125 

- . 36867 

- 35795 

-.37177 

-.46455  -.42237 

-.40068 

-.39378 

-.34587 

50992 

4.37322 

1 .205 

-4 .823 

-.35708 

-.36017 

- . 36004 

- 44894  -.40633 

- . 38569 

-.37681 

-.33637 

.50525 

4 . 39020 

1 205 

-2.525 

-.34603 

-.34337 

- 34920 

-.43316  - 30237 

-.37070 

-.36217 

- . 32022 

.50131 

4 40658 

1 205 

-.263 

-.33411 

-.33509 

-.33912 

-.41544  - 35747 

- . 35962 

-.35145 

-.31920 

.49696 

4.41281 

1 .205 

2.026 

- . 32692 

-.32818 

-.33177 

- 41293  - 35335 

-.34785 

-.33761 

-.31130 

.49001 

4 .4 1752 

1 .205 

4.265 

-.31192 

-.31826 

-.32195 

-.42504  - 36995 

- 33458 

- . 32290 

-.30344 

.48205 

4 40921 

GRADIENT 

.00481 

.00348 

.00412 

00300  00449 

.00550 

.00582 

.00364 

- . 00254 

00216 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(RJJ03I)  t 24  JUN 

76  I 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ  FT.  XMRP 

= 975  0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

» 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

122/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5  CPB6 

CPB7 

CP08 

CPCO 

CAU 

BETA 

.300 

-9  065 

-.32160 

-.29723 

- 34389 

- 35032  -.28828 

-.42661 

-.41668 

-.28938 

.36129 

6.41394 

.900 

-6  827 

- . 30972 

- 29109 

- 32725 

-.33969  -.28740 

-.40633 

-.40524 

- 28268 

. 35766 

6 45376 

.900 

-4.61 1 

-.29899 

- 28 '04 

- 31500 

-.33024  - 28629 

-.39279 

-.39741 

- 27038 

.35422 

6 47657 

.899 

-2.401 

-.30007 

- 28021 

- 31206 

-.32506  - 28166 

- 37855 

- . 37959 

-.27067 

.35092 

6.49697 

.899 

-.196 

-.29839 

- 27405 

- . 30850 

- 32028  - 27126 

- 36070 

-.35255 

- 26629 

.3467! 

6.51 074 

.900 

2.019 

- 29518 

- 26753 

-.30605 

- 32820  - 27625 

- 34921 

- 33370 

-.26179 

.34269 

6.50010 

.899 

4 240 

-.29291 

- 26502 

- . 30269 

- 34163  - 28056 

- 34936 

-.33741 

-.25815 

» 338 1 3 

6.48861 

GRADIENT 

00073 

.00202 

00138 

-.00117  .00076 

.00525 

.00750 

.00151 

- 00183 

00123 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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LARC  8FT  TPT  749  < ! A93 > OTSAT130 


(RJJ03I ) < 24  JON  1&  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000 

IN.  YT 

BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP 

* 400.0000 

IN.  ZT 

RUN  NO. 

117/  0 RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CP83 

.CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

975 

-9.259 

- 38496 

- 38392 

- 38588 

- .’4  1 478 

-.35008 

-.46678 

.976 

-6  961 

-.36409 

- 36744 

-.37076 

-.41059 

- 35412 

-.44461 

.975 

-4  702 

-.33350 

- . 35298 

- 35331 

-.40203 

- . 3504 1 

-.42705 

975 

-2  459 

- 31731 

-.34335 

-.34100 

-.39314 

- . 33873 

- 41950 

.975 

- 217 

- 30264 

-.33308 

-.32712 

-.39034 

-.32950 

-.41443 

.975 

2 014 

-.30176 

-.32888 

- . 32509 

-.39917 

-.33813 

-.40461 

975 

4.250 

- 30936 

-.33181 

-.33123 

-.41568 

-.35606 

- 40186 

GRADIENT 

00285 

. 00254 

.00269 

- 00149 

-.00048 

.00292 

RUN  NO 

112/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

1 149 

-7. 154 

- 38604 

- . 3824  1 

- 38338 

- 43451 

- . 38899 

-.41767 

1 . 149 

-4.846 

- 37822 

- 37690 

- . 37604 

-.43103 

- . 38266 

-.40387 

1 . 149 

-2.544 

- 36210 

-.36221  -.36181 

- 42343 

-.37175 

- . 39276 

1.149 

. -.261 

- 35014 

-.35240 

- 35091 

-.41361 

- 34999 

-.38433 

1.149 

2.007 

-.33313 

-.33930 

- 33726 

- 42150 

-.36431 

- . 36854 

GRADIENT 

.00645 

00537 

. 00557 

.00169 

00337 

.00501 

RUN  NO. 

107/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

1 205 

-9.551 

- 38630 

- 37689 

-.38404 

-.44086 

- 39015 

-.41964 

1 .205 

-7. 169 

- . 38259 

- 37391 

-.38223 

-.43096 

- 38196 

-.40955 

1 205 

-4.842 

-.37276 

-.361*33 

-.37118 

-.41997 

-.37010 

- 38623 

1 205 

-2.561 

-.35553 

-.35142 

- 35499 

- 40882 

- . 35274 

-.37434 

1 .205 

- 252 

-.34301 

- 34  343 

- 34557 

- . 39705 

- 33056 

-.36688 

1 .205 

1 .994 

- 33261 

- . 33584 

-.33493 

- 40367 

- 34  329 

- . 35533 

! .205 

4.269 

- 32221 

-.32663 

- . 32J95 

-.41363 

- 35845 

-.34179 

GRADIENT 

.00545 

.00404 

.00520 

.00079 

.00145 

.00474 

BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

CP83  ,CPB4,5  CPB6  CPB7  CPB8 

- 38580  -.'41478  -.35008  -.46678  -.45686 

-.37076  -.41059  - 35412  -.44461  -.43812 

- 35331  -.40203  -.35041  -.42705  -.42263 

-.34100  -.39314  -.33873  - 41950  - 41643 

-.32712  -.39034  -.32950  -.41443  -.41218 

-.32509  -.39917  -.33813  -.40461  -.39086 

-.33123  -.41568  -.35606  - 40186  -.38179 

.00269  - 00149  -.00048  .00292  .00479 


CPB8 
-.40987 
- . 39570 
-.38404 
-.37680 
- 35779 
.00529 


6.000 

4.000 

4.000 


CPCO 
-.37030 
-.35589 
-.34110 
-.33168 
- 32170 
-.31854 
-.32085 
00240 


CPCO 
-.37135 
-.36252 
- 34745 
-.33708 
-.32480 
.00541 


ELV-LI 

ELV-R! 


CAU 

44116 

,.'43867 

.'43359 

.42868 

.42439 

41976 

.41375 

-.00217 


CAU 

.50390 

.50112 

.49626 

.49093 

.48426 

-.00245 


12.000 

12.000 


BETA 
6:48989 
6.52252 
6.54354 
6 55989 
6 56267 
6 55889 
6 53894- 
- 00045 


BETA 
6.55265 
6 58285 
6.60156 
6.61327 
6.60800 
.00393 


CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

-.41166 

-.37040 

.51314 

6.54217 

-.40102 

-.36363 

.50914 

6 56870 

-.37905 

-.35221 

.50478 

6 59254 

- . 36680 

-.33842 

.50071 

6 60892 

- 35971 

-.32836 

.49589 

6.62030 

- 34608 

-.32023 

.49054 

6 61748 

-.32750 

-.31290 

.48105 

6.60397 

.00543 

.00425 

-.00253 

.00139 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  45 
(RJJ0321  < 2*  UUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  =■ 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN  ZT 

BETA 
ELV-LO  = 
ELV-RO  » 

-6.000 

9.000 

9.000 

ELV-LI  = 
ELV-R!  * 

12.000 

12.000 

RUN  NO. 

145/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

.598 

.598 

.599 

.598 

.598 

598 

.598 

ALPHA 

-8.531 

-6.428 

-4,310 

-2.183 

-.080 

2.046 

4.137 

GRADIENT 

CP81 

- 26064 
-.2591  I 
-.25634 
-.25084 
-.24558 
-.24061 

- 23617 
00239 

CPB2 

-.24691 

-.24499 

- 24207 
-.23883 
-.23606 

- 23187 

- 22515 
.00193 

CPB3 
- , 28755 
- . 28245 
-.27486 
-.26658 
-.26018 
- . 25276 
-.24873 
.00313 

CPB4.5 

-.44387 

-.43250 

-.42518 

-.41735 

-.40994 

-.40156 

-.38999 

.00400 

CPB6 
-.41684 
-.40411 
- 38853 
-.37507 
- . 36672 
-.35434 
-.34542 
.00506 

CPB7 
-.39509 
- . 37506 

- 35441 
-.33701 

- 32619 
-.32181 
-.31495 

.00446 

CP88 
- . 38627 
-.37157 
-.35531 
-.34059 
-.33130 
-.32596 
-.31777 
.00425 

CPCO 
- . 24523 
-.24350 
-.24115 
-.23638 
-.23323 
-.22751 
-.22536 
.00192 

CAU 

.29710 

.29668 

.29716 

.29463 

.29047 

.28431 

27524 

-.00256 

BETA 

-6.34433 

-6.37869 

-6.39833 

-6.40441 

-6.40738 

-6.40103 

-6.39872 

.00012 

RUN  NO 

140/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

.900 

.899 

900 

900 

900 

.900 

.900 

ALPHA 
-9.066 
-6.81 1 
-4.601 
-2 . 387 
-.180 
2 049 
4 253 
GRADIENT 

CPB1 

-.31761 

-.31174 

- 30154 

- 23544 
-.29000 
-.29145 

- 29300 
00095 

CPB2 

- 30637 

- 29626 

- 28140 

- 26928 

- 26608 

- 25781 

- 25365 
00302 

CPB3 

-.32591 

-.31795 

-.30700 

- 29779 
-,29003 
-.29248 

- 29625 
.00121 

CPB4.5 
- 44998 
-.44018 
-.44349 
-.43983 
-.43885 
-.44934 
-.43579 
00027 

CPB6 
-.44275 
-.43238 
-.42029 
-.40519 
- . 39956 
- 40469 
-.39160 
.00261 

CPB7 

- 42368 
-.40767 

- 39581 
- . 3838 I 
- . 36722 
- . 35636 
-.35019 

. 00536 

CPB8 
-.41534 
-.39943 
- . 39966 
- . 38520 
-.36481 
- 34825 
-.34308 
' .00678 

CPCO 

-.30006 

- 29026 
-.27641 

- 28852 
-.26409 
-.26263 

- 26183 
00158 

CAU 
. 36762 
. 36423 
.36051 
.35700 
.35314 
.3474! 
.34247 
-.00206 

BETA 
-6.52728 
-6.55992 
-6.56675 
-6.56856 
-6.56370 
-6.54664 
-6  54336 
00310 

RUN  NO. 

135/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

.975 

976 

.976 

.975 

.975 

975 

975 

ALPHA 
-9.263 
-6  979 
-4.702 
-2.449 
-.213 
2.012 
4.257 
GRADIENT 

CPB1 

-.37461 

- 35739 
-.34047 
-.33090 

- 32669 
- . 32368 
- . 32923 

.00133 

CPB2 

- 38?  (5 

- 37022 
-.34900 
-.33563 
-.32645 
-.32645 
-.32993 

00212 

CPB3 

-.38172 

- 36176 

- 34542 

- 33507 
-.32900 
-.32931 
- . 33350 

00132 

CPB4.5 

- 53518 

- 54425 

- 54425 
-.53335 
-.53420 

- 53451 
-.54994 

- 00056 

CPB6 

-.51663 

- 51796 

- 50700 
-.48686 
-.48150 

- 48347 
-.48935 

00173 

CPB7 

- 47827 

- 45479 
-.43832 
-.42762 
-.41998 
-.41563 
-.41480 

.00263 

CPB8 

-.47664 

-.44519 

- 43390 

- 42361 
-.41763 
-.40561 

- 40330 
00354 

CPCO 
-.37150 
-.35731 
-.33782 
-.32589 
-.31909 
-.31 8BB 
-.32235 
.00170 

CAU 
.44621 
.44417 
.43877 
.43423 
.43235 
.42876 
42626 
- 00136 

BETA 

-6  63803 
-6  66386 
-6.67121 
-6.66146 
-6  64665 
-6.64164 
-6.62966 
.00460 

OATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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(RJJ032)  ( 24  JUN  76  1 


LARC  BFT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ, 

■FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LS  » 

12.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

C t 

0000  IN  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-R1  « 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

130/  0 

RN/L  a 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.149 

-7. 160 

- 35865 

-.34851 

-.39888 

-.56312 

-.51440 

.41989 

-.42709 

-.34230 

.50648 

-6.67974 

1.150 

-4  833 

-.35183 

-.34373 

- 39243 

- . 55376 

- 50754 

.40928 

- 4 1004 

- 33789 

.50407 

-6.68386 

1 . 150 

-2.523 

-.34742 

-.33896 

- 37775 

- 5383B 

-.48627 

. 39937 

-.40316 

-.33403 

.50303 

'-6.67887 

1 . 149 

-.246 

- 33955 

- 33231 

-.362)9 

-.53193 

- 47467 

.38636 

- 39385 

- 32691 

.49980 

-6.67092 

1.150 

2.034 

- 33370 

-.33016 

-.35322 

-.52000 

-.46674 

37543 

-.38126 

- 32310 

.49520 

-6.66660 

GRADIENT 

.00272 

.00207 

00582 

.00471 

.00586 

.00501 

.00418 

.00225 

-.00130 

.00261 

RUN  NO. 

125/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I 205 

-9  553 

-.36520 

- . 35355 

-.40249 

-.55903 

- 50765 

.42321 

-.43348 

- . 34686 

.51637 

-6  67024 

1 .205 

-7  192 

- . 35528 

- 34392 

-.39467 

-.54915 

-.49255 

.41034 

-.41945 

-.33714 

.51 358 

-6.67509 

1 .205 

-4.860 

- 34962 

- 33927 

- . 39057 

-.53888 

- 48632 

39580 

- . 39807 

-.33373 

.51 137 

-6.68414 

1 .205 

-2  542 

- 34418 

- 33492 

- 33038 

- 52895 

- 47 1 36 

38451 

- . 38877 

- . 32956 

51041 

-6.67400 

1 205 

-.258 

- 33588 

- 32781 

-.36402 

-.52480 

- 46263 

.37064 

- 37967 

-.32190 

.50787 

-6  66199 

1 .205 

2 012 

- . 32977 

- 32612 

- 35749 

-.51470 

- 45612 

. 35888 

- . 36530 

-.31922 

.50430 

-6.65884 

1 .205 

4.274 

- 32712 

-.32554 

-.35574 

-.49954 

- 44178 

34543 

-.34780 

-.31756 

.49468 

-6.65274 

* 

GRADIENT 

00260 

.00159 

.00406 

00407 

00457 

.00554 

.00543 

.00187 

-.00173 

00342 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976,0000  IN.  XT 

BETA  « 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =* 

SCALE  *= 

.0100 

- 

RUN  NO. 

144/  0 

RN/L  ■* 

3.15  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP02 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP8S 

598 

-8.512 

-.25988 

-.24899 

-.28512 

-.42773 

- . 39573 

-.38307 

-.37401 

.598 

-6.391 

- 25649 

-.24658 

-.27657 

-.41482 

- 38324 

-.36373 

- . 35005 

.598 

-4.298 

- 25035 

-.24426 

- . 26704 

-.40632 

- 36939 

-.34488 

-.34445 

.599 

-2  152 

-.24488 

-.2-1281 

-.25947 

-.40391 

- 36113 

-.32960 

-.33107 

.598 

- 080 

- 23898 

- 23673 

- 25189 

-.39415 

- 35077 

-.31843 

-.32163 

.598 

2 034 

-.23240 

-.22921 

-.24440 

-.3851 1 

- 33653 

-.31368 

- 31688 

598 

4.133 

-.22427 

- 221 10 

- . 23592 

- . 37993 

- 33114 

-.30675 

- 31014 

GRADIENT 

00307 

.00284 

00367 

00340 

.00480 

.00439 

.00394 

RUN  NO. 

139/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CP82 

CP83 

CPB4 ,5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

.900 

-0  009 

- 30756 

- 29657 

- 31691 

- 42886 

-.41996 

- 42567 

- .42403 

.800 

-6  779 

- 30173 

- 28461 

- 30652 

- 42226 

-.40756 

- 40632 

-.40804 

.900 

-4.573 

-.29483 

-.27136 

-.29852 

- 41926 

- . 39630 

- . 39359 

-.39587 

.800 

-2.373 

-.29355 

-.26639 

-.29378 

-.41550 

- . 38384 

- 37105 

- . 36987 

899 

-.  171 

- 29143 

- 26313 

-.28955 

- 42192 

-.38240 

-.35448 

- 34793 

.800 

2.037 

- 28839 

- 25217 

- 28496 

- 42801 

-.38436 

- 34359 

- . 333B1 

.900 

4.253 

- . 2854 1 

- . 25022 

- 28199 

- 4205B 

-.37507 

- 33856 

-.33046 

GRADIENT 

.00109 

00256 

.00190 

- 00069 

.00190 

00623 

. 00756 

RUN  NO. 

134/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP8 1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

.975 

-9. 188 

-.35981 

-.37155 

-.36474 

-.51724 

-.50253 

-.47596 

-.48562 

.975 

-6.919 

-.33886 

- . 35774 

- 34485 

-.52468 

-.49881 

- 44709 

-.45043 

.975 

-4  678 

-.31853 

- 34513 

- . 32852 

- 51676 

-.48540 

-.42899 

-.4  3099 

.975 

-2.435 

- 30712 

-.33044 

-.31839 

-.50951 

- 46624 

-.42055 

- 42058 

.975 

-.202 

- . 30399 

-.31975 

- 31123 

-.51766 

-.46624 

-.40929 

- 40290 

975 

2.015 

- 30402 

- . 32455 

-.31623 

-.52219 

- 46993 

-.40500 

-.39281 

.975 

4.26! 

- 30219 

- . 3222 1 

-.31804 

- 53825 

-.47914 

-.40372 

- 38874 

GRADIENT 

.00160 

.00232 

.00104 

- 00249 

.00040 

.00296 

.00503 

(RJJ033)  l 24  UUN 

PARAMETRIC 

DATA 

-4.000 

ELV-LI  - 

9.000 

9.000 

ELV-RI  - 

CPCO 

CAU 

-.24426 

.29854 

-.24090 

.29872 

-.23476 

29788 

-.23007 

. 29633 

- . 22588 

29210 

-.22063 

.28456 

-.21423 

.27629 

.00240 

-.00261 

CPCO 

CAU 

-.29002 

36BBB 

-.27760 

. 36423 

-.26803 

. 35890 

-.26340 

.35414 

-.25867 

. 34774 

- . 25398 

34180 

-.25101 

.3391 1 

.00197 

-.00235 

CPCO 

CAU 

-.35956 

.44945 

-.34399 

.44439 

- 33063 

.43906 

-.31675 

.43419 

-.30854 

.43024 

— .31 23 1 

.42573 

-.31049 

.42336 

.00200 

-.00179 

47 
76  ) 


12.000 

12.000 


BETA 

-4.21410 

-4.23688 

-4.24346 

-4.24930 

-4.24715 

-4.24248 

-4.23872 

.00077 


BETA 
-4.39680 
-4.41475 
-4.42290 
-4  43098 
-4.42617 
-4.42302 
-4.41940 
00068 


BETA 
-4.41788 
-4.42781 
-4  42854 
-4.42113 
-4.40562 
-4  40097 
-4.39166 
.00421 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

48 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

1RJJ033)  ( 24  JUN  76  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA  " 

-4. ODD 

ELV-L!  » 

12.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  » 

12.000 

8REF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

■*  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

129/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7. 1 15 

-.35403 

-.34169 

-.38387 

-.54648 

-.50008 

.40963 

-.41812 

-.33419 

.50599 

-4.45291 

l 150 

-4.793 

-.34704 

-.33582 

- . 36956 

- . 53936 

-.49296 

.396,13 

-.40122 

- . 32960 

.60273 

-4.45921 

1 . t50 

-2  489 

-.34019 

- 33175 

- . 35666 

-.52481 

-.47382 

38690 

-.39181 

-.32765 

.50069 

-4.45140 

I 150 

-.249 

-.33140 

- 32546 

- . 3454 1 

-.52308 

- 47035 

.37848 

-.38080 

-.32043 

.49675 

-4.44233 

1 149 

2.015 

-.31928 

- 31991 

- 33325 

-.51403 

- 46349 

. 36733 

- 36634 

-.31247 

.49123 

-4.43416 

GRADIENT 

.00406 

.00238 

.00530 

.00343 

00406 

.00418 

00510 

00258 

-.00169 

.00358 

RUN  NO. 

124/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.205 

-9.492 

-.35766 

- 34459 

- . 38895 

- 55582 

-.50885 

.41020 

-.41678 

-.33573 

.51777 

-4.44346 

1.205 

-7.134 

-.35037 

- 33678 

- . 3834  1 

- 53386 

-.48373 

.40032 

- 40790 

-.32980 

.51297 

-4.44610 

1 .205 

-4.779 

-.34359 

-.33011 

-.37593 

- 51846 

-.46942 

. 38258 

- 38845 

- . 32637 

.50935 

-4.43060 

1 .205 

-2  528 

- . 33604 

- 32572 

- . 36329 

-.50961 

-.45625 

.37090 

- 37453 

-.32197 

.50829 

-4.44471 

1 .205 

-.261 

-.32847 

-.32104 

- , 35062 

-.51168 

- 45535 

.36316 

- . 36544 

-.31648 

.50470 

-4.43244 

1 .205 

2.034 

-.31825 

-.31669 

- . 33639 

-.50561 

- 45046 

.35332 

- . 35263 

-.31015 

.49970 

-4  42705 

1.205 

4 293 

-.31365 

-.31472 

-.33333 

-.49131 

-.43554 

.34126 

- 33526 

- 30574 

.49138 

-4.42398 

GRADIENT 

00342 

. 00 1 75 

.00494 

.00257 

.00324 

.00441 

. 00565 

00234 

-.00196 

.00207 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALM 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  49 
(RJJ034)  t 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ, 

,FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

■ 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9 000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

« 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

143/  0 

RN/L  = 

3.14  GRADIENT  INTERVAL  = ^5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CP82 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8.468 

-.25214 

-.23846 

-.27163 

-.41625 

-.33705 

- . 36773 

- 36425 

-.23868 

. 29595 

-.03554 

.599 

-6.372 

-.24931 

-.23771 

-.26520 

-.39396 

- . 32554 

-.35395 

-.35104 

-.23717 

.29369 

-.03326 

.599 

-4.282 

-.24262 

-.23333 

-.25644 

-.37178 

-.31255 

-.33482 

-.33439 

-.23221 

.29223 

-.03078 

.599 

-2.176 

-.23763 

- 23120 

-.25016 

-.36433 

- . 30996 

-.32308 

- . 32593 

-.22855 

.29065 

-.02423 

.599 

-.080 

-.23133 

- 22701 

-.24046 

-.35614 

-.30140 

-.31588 

-.31831 

-.22379 

28715 

- 01857 

.598 

2.040 

-.223B4 

- 22277 

-.23130 

- 35440 

-.30159 

-.30560 

-.30632 

-.21896 

.27983 

-.01822 

.597 

4 110 

- 20789 

-.21354 

- . 22477 

- 35538 

- 29853 

-.29288 

-.29161 

- 21068 

.27023 

-.01913 

GRADIENT 

00396 

00228 

00391 

.00204 

00173 

. 00405 

.00501 

00251 

-.00262 

.00140 

RUN  NO. 

138/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CRB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8.989 

-.29479 

- 28952 

- 30642 

- 40335 

-.36797 

-.42812 

-.42077 

-.28263 

. 36424 

-.02517 

.900 

-6.747 

-.29386 

-.283  79 

- . 30862 

- 38989 

-.34402 

- 40278 

-.39913 

-.27678 

.35473 

-.02043 

-90S 

-4.554 

-.28928 

-.2809! 

-.29912 

- 36185 

-.32710 

- 37726 

-.37876 

-.27334 

.34775 

-.01723 

.900 

-2.378 

-.29058 

-.28052 

- 30346 

- 35051 

-.32209 

-.34646 

- 33936 

-.27451 

.34113 

-.00979 

.900 

-.156 

-.28625 

-.27297 

- . 29678 

-.35830 

-.32522 

-.33493 

-.32146 

-.26674 

,33818 

.00303 

.900 

2.014 

-.28326 

- 27031 

- . 29359 

- 37069 

- . 33299 

- . 32572 

-.30598 

-.26362 

.33440 

.00481 

900 

4.235 

- 27559 

- 26803 

- . 28572 

- . 37924 

-.33539 

- . 32466 

-.31264 

-.26055 

.33180 

.00430 

GRADIENT 

00158 

.00164 

00167 

- 00250 

-.00125 

.00573 

.00753 

.00166 

-.00176 

.00262 

RUN  NO. 

133/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

’ CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9. 163 

- 33005 

-.34',71 

-.34981 

-.50933 

-.47075 

-.46756 

-.46292 

-.33654 

.44553 

-.04749 

.975 

-6.907 

- 31939 

- 33936 

-.33527 

-.49319 

-.45285 

-.44673 

-.44354 

- . 32879 

.43974 

-.04241 

.975 

-4.625 

-.31031 

- . 33757 

- 32706 

- 47503 

-.43188 

- 42313 

-.42264 

-.32389 

.431 16 

-.03695 

.975 

-2.428 

-.30231 

- 34647 

- 32737 

- 45867 

-.41376 

-.40914 

-.41000 

- . 32585 

.42634 

-.02075 

.975 

-.216 

- . 30286 

- 34896 

- . 32966 

- 45552 

-.40939 

- 39876 

- . 39869 

-.32929 

.42298 

-.01191 

.975 

1 .991 

-.30689 

-.35163 

- 33399 

- 46615 

-.41092 

-.39314 

-.39162 

-.33466 

.41897 

-.01 171  ' 

.975 

4.222 

-.30786 

-.34786 

-.33610 

-.47685 

-.42220 

-.38463 

-.37575 

-.33304 

.41284 

- 01748 

GRADIENT 

.00001 

-.001  16 

-.00112 

-.00051 

.00100 

.00420 

.00507 

- 00123 

-.00199 

.00216 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 . 

PAGE 

50 

LARC 

8FT  TPT  /49  UA93)  OT5AT130 

(RJJ034)  ( 24  jUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690,0000  SQ. 

. FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

.000 

ELV-L1  * 

12  000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R1  » 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

128/  0 

RN/L  = 

4,21  GRADIENT  INTERVAL 

= -6, 

00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

. CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7.075 

-.35178 

-.35132 

-.35847 

-.52164 

-.47617 

.41053- 

-.40760 

-.3381  1 

.50230 

-'.'04190 

1 .1H9 

-4.764 

-.34428 

-.34476 

- . 35302 

-.51229 

-.46441 

. 3967 1 

- 39203 

-.3331  1 

,49798 

— . 03639 

1 . 150 

-2.435 

-.33149 

-.33882 

- 34800 

-.49904 

-.44610 

.38199 

-.37732 

-.32771 

.49644 

- . 02773 

1 . 149 

-.251 

-.31741 

- 336/5 

- 34012 

-.49126  • 

-.43264 

. 36868 

- 35784 

-.32276  . 

,49223 

- -01930 

1 150 

l 993 

-.30419 

-.33053 

- 32703 

-.48944 

-.43047 

.35427 

- 33939 

-.31306 

48535 

-.01647 

GRADIENT 

.00597 

00189 

00381 

.00343 

00512 

. 00625 

.00780 

.00289 

-.00187 

. 00330 

RUN  NO. 

123/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

" 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 ,205 

-9.413 

-.35661 

- 34713 

-.36671 

-.51402 

-.47306 

.40862 

-.40738 

-.33422 

51253 

-.03522 

1 .205 

-7 . 076 

- 34414 

- 33928 

-.35383 

- 49498 

-.45324 

.39545 

- 39493 

-.32772 

.50760 

-.03400 

1 .206 

-4.760 

- 33788 

- . 33458 

-.34770 

-.48783 

-.44268 

3B0B3 

- 37861 

- . 32472 

.50487 

- , 03037 

1 .206 

-2.490' 

- 33007 

- 32S66 

- 34251 

- 47801 

-.42647 

. 36476 

- 36046 

-.32015 

.50216 

- Q1669 

L.2D5 

-.203 

-.31804 

- 32539 

-.33717 

- 46848 

- 41432 

,35348 

-.34298 

-.31399 

.49916 

-.00365 

1 .205 

1 992 

-.30576 

- . 32223 

- 32916 

-.46925 

-.41214 

.34113 

-.32640 

- 30786 

.49235 

-.00098 

1 205 

4.242 

-.29698 

- 31 "59 

-131823 

- 4691 1 

-.41077 

. 32695 

-.31 168 

- 30160 

.48335 

-.00687 

GRADIENT 

00472 

.00184 

. 00322 

.00206 

.00348 

. 00585 

00747 

. 00260 

-.00229 

.00280 

DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PACE  51 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  ' 

0T5AT130 

(RJJ0351  ( 84  . 

JUN  76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

ELV-LI  = 

18.000 

LREF  » 

1890 . 3000 

INCHES  YMRP 

ce 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

9.000 

ELV-R1  « 

18.000 

BREF  * 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

=■  -400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  • 

9.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

146/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  >=  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB8 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.598 

-B  580 

-.85881 

- 84374 

- 87458 

-.38588 

- . 88984 

- . 36975 

- . 35978 

-.83996 

.89678 

4. 1884! 

.598 

-6.395 

- 85807 

- 84159 

- 86704 

-.36707 

- . 87988 

- . 35347 

- . 34598 

-.83828 

.89729 

4.20630 

.598 

-4.888 

-.84591 

- 83B68 

-.85883 

- . 34756 

-.86998 

-.33648 

-.33390 

-.88631 

.89654 

4.88383 

.598 

-8. 199 

- 84165 

- 83387 

-.85037 

- 33111 

- 86844 

- . 38078 

-.38010 

-.88035 

.89488 

4.83703 

.598 

-.083 

- 83717 

-.83149 

-.244  38 

- 32229 

-.25493 

-.31513 

- 31299 

- 21777 

.89005 

4 . 24273 

.598 

8.011 

-.88996 

- . 88658 

- 83548 

- 38331 

- 85403 

- . 30890 

-.30390 

-.81401 

88320 

4.24800 

.598 

4 188 

-.81619 

-.88800 

- 88501 

- 33817 

- 86587 

-.89847 

-.29519 

-.8t075 

87376 

4 831 19 

GRADIENT 

00338 

.00193 

00387 

00183 

00078 

.00417 

.00445 

00178 

-.00869 

.00099 

RUN  NO. 

141/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB8 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.004 

- 31807 

- 88787 

- 33861 

- 38885 

-.31914 

-.41988 

-.41404 

- 87885 

. 36580 

4.88196 

.900 

-6.781 

- 30159 

- 88888 

-.38011 

-.37253 

- 31815 

- 40094 

- 39584 

- 27443 

.36038 

4.31496 

.900 

-4.5B8 

- 88909 

-.87878 

-.30480 

- 35668 

- 30440 

-.38491 

- 3844  0 

-.86851 

. 35533 

4 32038 

900 

-8.381 

- 89181 

-.87064 

-.30896 

-.34665 

-.29969 

-.36151 

-.35619 

-.86249 

. 35078 

4. 34 853 

.900 

- 185 

-.88981 

-.86455 

-.30000 

-.33743 

- 88914 

-.34735 

- 33734 

-.25708 

. 34670 

4.35886 

,900 

8 030 

-.88658 

- 85747 

- 89593 

-.33871 

- 286 18 

- . 33387 

-.31891 

-.85144 

.34077 

4 35173 

.900 

4 834 

-.879-78 

-.857 t5 

-.88911 

-.35031 

- 89242 

- 33389 

-.38005 

-.85154 

.33881 

4 34505 

GRADIENT 

.00106 

00199 

00169 

.00093 

00170 

00593 

00780 

.00150 

-.00195 

00166 

RUN  NO. 

136/  0 

RN/L  = 

4 . b8  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB8 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9. 198 

- 36199 

- . 3570 1 

- . 37794 

-.46453 

-.41939 

-.46286 

-.45659 

-.34698 

.44660 

4.31718 

.975 

-6  985 

-.33588 

- 34086 

-.35983 

-.45379 

- 40993 

- 43701 

-.43558 

-.38958 

.44080 

4.33738 

975 

-4.686 

- 31560 

-.33178 

- 34697 

- 43938 

- 39493 

-.41918 

- 41828 

-.32001 

.43572 

4.35515 

975 

-8  4 37 

-.89988 

- . 32890 

- 33184 

- 42203 

-.37281 

- 40B84 

-.41018 

-.31035 

.42997 

4.36375 

.975 

-.818 

-.89443 

- 38803 

- 38583 

-.40989 

- 35333 

-.40665 

- 40410 

-.3095B 

.42786 

4 37651 

.975 

8.019 

- 89538 

-.380BI 

- . 38377 

-.41345 

-.35780 

-.39549 

- . 37894 

- 30949 

.41946 

4 . 37088 

.975 

4.843 

-.29047 

- . 38295 

- . 32694 

- 43430 

- . 38807 

-.39108 

-.36739 

-.31 105 

.41653 

4.3621 1 

GRADIENT 

.00175 

00088 

.00213 

00084 

.00183 

.00318 

. 00596 

.00077 

-.00819 

00094 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

52 

' 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(RJJG351  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ, 

•FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  e 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= ' .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  ■= 

12.000 

8REF  =• 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

131/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  ' 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP06 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.150 

-7.1 10 

-.37168 

- 36500 

-.37406 

-.48020 

- 43806 

.41123 

-.40527 

-.35328 

.50710 

4 . 33833 

I 150 

-4.783 

- . 36063 

- . 35729 

-.36415 

-.46925 

-.42436 

. 39596 

- . 38862 

-.34253 

50236 

4 . 35772 

1.150 

-2.515 

-.34982 

-.3*399 

-.35375 

- 45227 

-.40038 

.39215 

-.37600 

-.33394 

49757 

4.37104 

1.149 

-.222 

-.34161 

- 34191 

-.34631 

- 43451 

- . 37767 

.37165 

- . 36376 

- . 32667 

.49364 

4.38198 

1 . 149 

1.998 

- 32525 

- 33019 

-.34122 

- 43302 

- 37691 

. 35855 

- . 34559 

- 31456 

48609 

4 . 38303 

GRADIENT 

00505 

.00390 

.00337 

00560 

00731 

.00542 

.00624 

00403 

- 00233 

.00385 

-RUN  NO. 

126/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.495 

-.37681 

-.36441 

- . 37758 

- 47634 

- 43297 

.41106 

-.40343 

- 35331 

. 5 1 659 

4.33102 

I 205 

-7. 145 

- 37103 

- 3598 1 

- 37398 

- 46768 

- 42666 

40168 

- . 39495 

-.34845 

.51256 

4.34778 

1 .205 

-4  820 

-.35069 

-.35156 

- 36195 

- 4521 1 

- 41012 

38585 

-.37723 

- 33748 

50784 

4 . 365 1 9 

1 .205 

-2.540 

- 34609 

-.34348 

- 35011 

-.43524 

- 30552 

. 36976 

-.36142 

- . 32895 

.50407 

4.38093 

1 205 

-.250 

-.33436 

-.33520 

- 33959 

- 41619 

- 35937 

35833 

- 34972 

-.31939 

49916 

4.39104 

1 .205 

2 012 

-.32718 

- . 32~22 

- 33172 

-.41506 

- . 35734 

.34405 

-.33382 

-.31 105 

49202 

4.39275 

1 .205 

4.262 

-.31268 

-.31843 

- 32347 

-.42733 

-.37409 

.33300 

-.32106 

- 30396 

.48387 

4 . 38400 

GRADIENT 

.00488 

.00363 

.00420 

.00308 

.00443 

. 00579 

.00616 

.00374 

-.00264 

.0021B 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OR  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


(RJJ036I 


PAGE  53 
« 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  T1A-93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ. 

•FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  •= 

6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

147/  0 

RN/L  = 

3 16  GRADIENT  INTERVAL  = -5; 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPS1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.598 

-8  531 

- 26233 

-.24764 

-.27917 

- . 34966 

- 27277 

-.37360 

- 36707 

-.24634 

29630 

6.25000 

.598 

-6  418 

-.25586 

- 24632 

-.27121 

- . 33260 

- 26023 

-.35483 

-.35001 

-.23643 

29656 

6 28591 

598 

-4 . 354 

-.551 15 

- 24449 

- . 56535 

- 32304 

- .55838 

-.34048 

-.33700 

-.22965 

.29602 

6.31255 

599 

-2  184 

-.24755 

- 24052 

- 25985 

-.31580 

- 25061 

-.32883 

-.32631 

- 22550 

.29291 

6.33083 

.598 

-.094 

- 24137 

-.23549 

- 25333 

- . 30724 

-.23950 

- 31933 

-.31642 

-.22254 

.28899 

6 33606 

.599 

2.031 

- 23415 

-.23249 

- 24556 

-.31595 

- 24639 

- 31417 

- 30898 

- 22088 

28250 

6.33621 

.598 

4 157 

-.22399 

-.22768 

- 2 3619 

-.32172 

- 25417 

- 30308 

- 30002 

-.21549 

.27275 

6 32105 

GRADIENT 

00320 

00197 

.00343 

.00026 

00059 

.00415 

00431 

.00156 

-.00269 

00106 

RUN  NO 

142/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB? 

CPB3 

CP04 .5 

CPB6 

CP87 

CPBO 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9  053 

- 31792 

- 29950 

-.34007 

- 35000 

-.28600 

- 424-7 

-.41478 

- 29142 

36594 

6.41925 

900 

-6  829 

- 30704 

- 29202 

- . 32555 

-.34266 

- 28809 

- 40708 

- 40712 

- 28389 

.36080 

6.45694 

900 

-4  589 

-.59500 

- 28225 

-.31221 

-.33255 

- .28649 

- 39337 

- 39034 

-.87143 

35698 

6.48210 

.900 

-2.399 

- 29437 

-.27961 

-.30868 

- . 32577 

- 27983 

- . 37628 

- 37622 

- 27036 

35428 

6.50469 

900 

- 196 

- 29510 

- 27453 

- . 30695 

- . 32068 

- 27051 

- 35966 

- 35178 

- 26718 

.35016 

6 51 169 

900 

2 044 

- 29487 

- 25749 

- 30537 

32803 

-.27520 

-.34744 

-.33084 

-.26181 

.34559 

6 50747 

.900 

4 281 

- 28B76 

- £6328 

-.30052 

-.34062 

-.27949 

- 34562 

- 33360 

-.25738 

.34051 

6 49425 

GRADIENT 

.00054 

00526 

00120 

- 00084 

00083 

.00560 

, .00787 

.00165 

-.00188 

00120 

RUN  NO 

137/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  259 

- 38789 

- 38679 

-.38803 

- 41884 

- 35532 

-.46752 

- 45790 

-.37316 

.44534 

6.46556 

-6  953 

- 36302 

- 36809 

- 37224 

- 41048 

- 35547 

- 44515 

-.43803 

-.35661 

.44161 

6.49841 

976 

-4  691 

- 32828 

- 35215 

- . 35208 

-.40321 

- 35310 

- 42604 

- 42182 

-.34005 

.43653 

6,52140 

.975 

-2  457 

- 31261 

-.34212 

- 33865 

- 39517 

-.34225 

- 41700 

- 41441 

- 33073 

431  12 

6.53734 

.975 

- 214 

- 29943 

- 33249 

- . 32593 

- 39197 

- 33150 

- 41180 

- 40904 

-.32151 

42716 

6.53983 

.975 

2 014 

- 29903 

- 32849 

-.32410 

- 39858 

-.33899 

- 40288 

-.38768 

-.31853 

42123 

6 54002 

.975 

4 252 

- 30393 

-.32985 

- . 32835 

-.41460 

- 35731 

- 39902 

- 37875 

-.31957 

.41624 

6 51746 

GRADIENT 

00279 

.00260 

.00277 

- 00117 

-.00023 

00308 

00505 

- .00240 

- 00226 

- 00023 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  54 


LARC  8FT  TFT  749  (l’A93>  OTSATI30  (RJJ036)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

. FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  « 

t'2.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  « 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

132/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2  CPB3' 

GRB4.5 

GPB6. 

CPB7 

GPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 149 

-7'.  161 

-.38781- 

-.38450  -.38582' 

- 43514 

- . 38997 

-.41887 

- * l 070 

- . 3729B 

50665 

6.56024- 

1.150 

-4  842 

- . 37§29 

-.37794  -.37761 

- 4 3 1-32' 

- 38424" 

-.40410 

- 39556 

- . 36384- 

.5034.71 

6.58595 

1 . 150 

-2  546 

- 36233 

-.36239  - 36199 

- 42305 

- . 37220 

- 39113- 

- . 38268 

- 34828 

.49965 

6 60345 

1 . 149 

- 252 

- 35022 

- 36206  - 35075 

- 41246 

- . 34864- 

-.381-35 

- 37383, 

- 33766 

.43280 

6 61467 

1.149 

2 017 

- 33527 

-.34028  -.33935 

- 42157 

- . 36583 

- 36717 

- . 35596 

- . 32506 

..486 1 7 

6 61 1'02 

GRADIENT 

00630 

00539  00551 

00175 

. 00345 

00527 

.00558 

00545 

- 00252 

.00378 

RUN  NO. 

127/  0 RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

- 

MACH 

al£Ha 

CPBI 

CPB2  CPB3 

CPB4.5 

CPB6. 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9  546 

-.39049 

- 38 1 1 1 - . 38978 

-.44421 

- . 39365 

- 42661 

-.41708 

- 37345 

51552 

6 60514 

1.205 

-7  1'88 

-.38427 

- 37572  - 38376 

-.43070 

-.38 198 

- 40716 

- 39999 

-.36554 

.5! 175 

6.62999 

1 205 

-4-.  856 

- . 37374 

- 36612  - 37183 

-.41968 

- . 37022 

- 384.77 

- . 37786. 

-.35376 

.50725 

6 65570 

1 .205 

-2  544' 

-.35658 

- 35296  - 35608 

-.40831 

- . 35248 

- 37421 

- . 36659 

- . 33960 

50262 

8.67308 

1 .205 

- 267 

- 34390 

- 34453  - 34640 

- 39692 

- . 33085 

- 36596 

- 35870 

- 32973 

.49780 

6,  68327 

1 .205 

2 004 

- 33449 

- 33758  - 33694 

- 40375 

- 34458 

- 35504 

- 34553 

- 32231 

.48208 

6 68491 

1 .205 

4*.  278 

- . 32285 

- 32722  - . 32273 

- 4.1300 

- . 35932 

- 34  0H8- 

-.32491 

- . 3i'330 

.48252 

6.66698 

GRADIENT 

.00543 

00409'  00514 

.00079- 

.00131 

.00475 

. 00556 

.00431 

-.00263 

. QO'1-,5 11 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93)  OTSATI30 

(RJJ037)  < 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ' 

5Q.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-L!  “ 

la.ooo 

LREF  = 

1290  3000 

I NCHES  YMRP 

= .oooo  in.  rr 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

155/  0 

RN/L  ■= 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.099 

-.31459 

- 30760 

-.38177 

- 45675 

-.45079 

-.42455 

- 41587 

-.29916 

. 37227 

-6.53104 

900 

-6  777 

-.30841 

-.89885 

- 31359 

-.44883 

- 44184 

- 40990 

- 40090 

-.29021 

36977 

-6.55436 

900 

-4  586 

-.89935 

- 28190 

-.30355 

-.44958 

- 42B79 

- . 39650 

-.39867 

-.27557 

.36607 

-6  5650a 

.899 

-8  384 

- 29514 

- .87008 

-.89900 

-.44788 

- 41534 

- . 38624 

- . 38707 

- . 26799 

36324 

-6.56536 

.900 

- !56 

- 89157 

- . 26665 

- 29312 

- 44645 

- 40868 

- . 36976 

- . 36735 

-.2641  I 

. 35879 

-6  55698 

.900 

2. 063 

-.89107 

- 85854 

- . 29288 

- 45279 

- 40987 

- 35618 

-.34875 

-.26203 

. 35255 

-6  54084 

.900 

4.283 

-.89031 

- 85377 

-.89164 

-.44085 

- 39367 

- 34836 

-.34082 

- 25949 

34699 

-6  53933 

GRADIENT 

00100 

.00306 

00137 

00068 

0034  1 

,00570 

00694 

00172 

- 00316 

.00343 

RUN  NO. 

150/  0 

RN/L  = 

4,08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 .5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.976 

-9  aas 

- 37779 

- 38695 

- 38509 

- 54284 

- 52218 

-.47912 

-.47553 

- 37458 

45366 

-6.60839 

.976 

-6  945 

- . 3574 1 

- 37106 

- . 36850 

- 55028 

-.52146 

-.45410 

-.44286 

- 35754 

.45061 

-6.63837 

976 

-4  661 

-.33938 

-.34874 

-.34618 

- 55099 

-.51203 

-.43760 

-.43877 

- 33778 

44473 

-6.63823 

975 

-2  433 

- 38699 

-.33399 

-.33444 

- 54027 

- 49244 

- 425! 1 

-.42060 

- 33468 

44068 

-6.63403 

.975 

- 181 

- 328a 1 

- . 38654 

- . 32987 

- 54005 

-.48827 

- 41822 

- 41546 

-.31846 

.43819 

-6  60901 

.975 

a 043 

- 31832 

- 38473 

-.38819 

-.53738 

-.48881 

-.41163 

- 40245 

-.31736 

43504 

-6.60063 

.975 

4 294 

- 38349 

- 38978 

-.331 17 

-.55163 

- 49251 

- 41109 

- 39985 

- . 3330 1 

43208 

-6.59030 

GRADIENT 

00181 

0021  1 

00162 

00007 

00190 

00297 

00375 

00174 

- 00  1 38 

.00578 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

56 

LARC 

8FT  TPT  /49  ( IA93)  OT5AT130 

(RJJ038)  ( 24  JUhi  76  > 

REFERENCE 

OATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L!  => 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-R1  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

154/  0 

RN/L  « 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

HACH 

ALPHA 

CPBI 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8  986 

- 30206 

- . 29656 

-.31015 

-.43650 

-.42732 

-.42544 

- 42436 

-.28800 

.37457 

-4 . 3634 1 

.900 

-6.769 

- 29826 

-.28663 

- 30191 

-.43149 

-.41641 

-.40903 

-.41053 

-.27784 

.37022 

-4 . 38725 

.900 

-4.547 

-.2^248 

-.2*7326 

-.29447 

- 42753 

- 40564 

- . 39522 

- 39751 

-.26703 

.36503 

—4  38894 

900 

-2  359 

-.29235 

- 26642 

- 29278 

-.42409 

- 39426 

- 37667 

- 37472 

-.26186 

. 36005 

-4  38798 

.899 

- 128 

-.29179 

- 26348 

- 28976 

- .42659 

- 38846 

- . 35607 

-.34975 

-.25746 

. 35374 

-4 . 38063 

900 

2 063 

- 29089 

-.25489 

-.28831 

- 43341 

- 39218 

-.34561 

-.33662 

- . 25536 

.34734 

-4 . 37054 

.900 

4.273 

- 28448 

-.25198 

- 28069 

-.42550 

-.38161 

- 33673 

- 32796 

-.25066 

. 34  359 

-4  36965 

GRADIENT 

.00079 

.00245 

.00145 

-.00024 

.00227 

.00671 

00803 

.00178 

- 00251 

00254 

RUN  NO. 

149/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

HACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB? 

CPB3  • 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

_ .975 

-9. 184 

- 35966 

- 37477 

- 36630 

-.52536 

- 50719 

-.47619 

- 48419 

- 36176 

45562 

-4.42512 

.976 

-6.895 

- 33825 

- 35990 

- 34567 

-.53332 

- 50317 

-.44655 

- 44875 

-.34503 

.451 27 

-4.43603 

976 

-4  650 

- 31642 

-.34485 

-.32939 

- . 52659 

- 49128 

-.42748 

-.42783 

-.32986 

.44505 

-4  43699 

.975 

-2.418 

- 30324 

- 32882 

-.31863 

- 51806 

-.47343 

-.41808 

-.41657 

-.31442 

,43919 

-4  .42448 

.975 

-.  186 

-.29852 

- 31852 

-.31134 

- 52537 

- 47443 

- 40779 

-.40131 

- 30640 

.43608 

-4.41 579 

.975 

2 046 

-.29738 

-.321  1 1 

-.31506 

-.52738 

- 47850 

-.40305 

- . 39057 

-.30868 

.43193 

-4.40932 

.975 

4.294 

- 29651 

-.32179 

- 31739 

-.54031 

-.48306 

-.40091 

- 38554 

-.30915 

.43024 

-4.40290 

GRADIENT 

00204 

. 0024 1 

00123 

- 00165 

.00051 

00305 

00495 

.00211 

- 00165 

. 00373 

DATE  29  l 

XT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  < 

0TSAT13O 

1RJJ039)  < 24  JUN 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ' 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

1NCHE5  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

153/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  *=  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8.970 

- 28933 

-.28900 

- 30016 

- 41231 

-.37991 

-.42806 

- H205Q 

-.28189 

.37053 

-.04580 

.900 

-6.748 

-.28757 

-.28255 

- 29929 

- . 39964 

-.35533 

-.40241 

- 39798 

- 27555 

.36202 

-.03743 

.900 

-4.530 

-.28692 

-.28245 

-.29462 

-.37155 

-.33650 

- . 37709 

- 37781 

-.27366 

.35431 

-.03793 

.899 

-2.350 

-.28674 

- 28127 

-.29737 

-.36005 

- . 32822 

-.3461 1 

-.33766 

-.27448 

34792 

-.03039 

.900 

-.  145 

-.28433 

-.27473 

-.29293 

-.36770 

- 33077 

-.33288 

- 31953 

-.26717 

.34501 

-.02007 

.900 

2.059 

-.28128 

-.27224 

- 29034 

- . 37846 

- 33949 

- 32506 

- 30421 

-.26411 

.34122 

-.02014 

.900 

4.269 

-.27472 

-.26884 

- 28392 

- 38415 

- 34062 

- 32241 

- 30984 

-.25981 

. 33777 

-.01883 

GRADIENT 

.00136 

.00165 

00129 

- 00199 

- 00089 

.00592 

00769 

.00173 

-.00181 

.00220 

RUN  NO 

148/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB 1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9. 145 

- . 32887 

-.34879 

-.34902 

- 51088 

-.47338 

-.46604 

- 46121 

- 33534 

.45103 

-.03633 

.976 

-6.874 

- 31449 

-.33910 

- 33356 

-.49571 

- 45586 

-.44437 

- 44089 

- 32700 

.44517 

-.03542 

.976 

-4.634 

-.30458 

- 33811 

- 32575 

- 48366 

- 43897 

- 42228 

- 42056 

- 32135 

.43793 

-.02350 

.975 

-2.406 

- 29455 

- 34538 

- 32454 

- 46959 

-.42220 

-.40590 

-.40500 

- 32148 

.43285 

- 01195 

.975 

- 189 

-.29548 

- 34601 

- 32648 

- 46676 

-.41907 

-.39593 

- 39349 

- 32550 

.42905 

- 00359 

.975 

2.045 

- 29895 

- 34937 

-.33027 

-.47278 

-.41866 

-.38992 

- 38458 

- 331 16 

.42502 

00157 

.975 

4 258 

- . 29970 

- 34679 

- 33277 

- 47564 

- 42556 

-.38132 

-.36854 

-.32952 

.41992 

- 00007 

GRADIENT 

00024 

- 00096 

-.00089 

.00058 

.00137 

00440 

.00560 

-.001  17 

-.00197 

.00272 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  /49  C1A93)  OTSAT130 

(RJJ040)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-L1  « 

12.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

« .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-Rt  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

156/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.006 

-.30622 

-.28719 

- . 32982 

-.39524 

- 32413 

-.41925 

-.Ml  404 

-.27840 

.37224 

4.85715' 

899 

“6  770 

- 29775 

- 28185 

- 31447 

-.38148 

-.31815 

-.40145 

- . 39636 

-.27339 

.36570 

4 204  65 

.900 

-4.559 

- 28446 

-.27352 

-.29865 

-.36474 

-.30948 

- . 38525 

-.38396 

-.26270 

.36176 

4.30339 

.900 

-2  366 

- 28623 

- 27150 

-.29673 

-.35140 

-.30075 

- 36195 

- 35709 

- 26303 

.35714 

4.31852 

.899 

-.  144 

- 28693 

-.26703 

- 29676 

-.34256 

-.29241 

-.34785 

- 33806 

-.25866 

.35216 

4 . 32720 

.899 

2.056 

-.28564 

- 26116 

-.29514 

-.34070 

-.28721 

-.33614 

- 31640 

- 25357 

.34598 

4.32730 

.899 

4.291 

-.27905 

- 25974 

- 28857 

- . 35323 

-.29729 

- 33123 

- 31799 

- 25215 

34328 

4.31584 

GRADIENT 

00052 

00171 

.00098 

00152 

00171 

.00605 

.00780 

.00138 

-.00217 

00152 

RUN  NO. 

151/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  ^ -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  192 

-.36017 

-.35717 

-.37818 

- 46737 

-.42399 

- 45986 

-.45471 

-.34642 

.45252 

4 . 28955 

.976 

-6  914 

-.33359 

-.34295 

-.36240 

-.46139 

- 41858 

- 43807 

- 43675 

-.33096 

.44777 

4.31106 

.976 

-4  664 

- 30985 

- 33301 

-.34472 

-.44392 

- 40008 

-.41758 

-.41637 

-.31987 

.44122 

4 . 32777 

.975 

“2 . 399 

-.29531 

-.32514 

-.32973 

-.42557 

-.37562 

-.40696 

-.40741 

-.31085 

43537 

4.34149 

.975 

-.196 

- 28908 

-.32399 

-.32559 

- 41336 

-.35691 

-.40302 

-.39930 

-.31022 

.43314 

4.34671 

.976 

2.040 

-.29038 

- 32425 

- . 3249 1 

-.41958 

- 36717 

-.39373 

-.37484 

-.31058 

.42640 

4 . 34470 

.975 

4.276 

-.29317 

- . 32559 

-.32801 

- 43799 

- 38990 

- . 38929 

, -.36481 

-.31223 

.42367 

4 33280 

GRADIENT 

00172 

000"M 

.00172 

00080 

.00129 

00313 

.00608 

.00070 

-.00198 

.00060 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  a 9 OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 

(RJJ041)  ( 24  JUN 

76  1 

t 

REFERENCE  DATA 

* 

PARAMETRIC 

DATA 

&1EF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-LI  ■> 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

157/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  tNTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.048 

-.31505 

-.30180 

- 33763 

-.35793 

-.28760 

-.42608 

-.41528 

-.29336 

.37139 

6.38964 

.900 

-6.808 

- . 30292 

- 29272 

- 32240 

-.34805 

- 2881 3 

-.40655 

-.40581 

- 28417 

.36618 

6 42879 

900 

-4.60! 

-.28993 

-.28345 

- . 30779 

- 33746 

- . 28657 

- . 39895 

- . 39792 

-.27242 

.36301 

6.45372 

.900 

-2 . 393 

-.28762 

-.28025 

-.30303 

-.32935 

- 28002 

-.38015 

-.38087 

-.27000 

. 35933 

6.47538 

.900 

-.  160 

-.28737 

-.27396 

-.30080 

-.32317 

-.27073 

- . 35998 

- 35199 

-.26527 

35523 

6 47684 

.900 

2.054 

-.291 1 1 

-.26808 

- 30204 

- 32869 

-.27367 

- . 34728 

- 33079 

-.26139 

35036 

6.47498 

.900 

4.285 

-.28685 

-.26439 

-.29959 

-.34088 

-.28116 

- 34337 

- 33169 

-.2577! 

.34550 

6.46274 

GRADIENT 

.00012 

.00226 

00078 

-.00028 

00077 

.00594 

.00921 

.00171 

-.00198 

.00079 

RUN  NO. 

152/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.976 

-9  229 

-.39088 

- 39132 

-.39141 

- 42358 

-.36145 

-.46850 

- 45798 

-.37709 

45206 

6.46510 

.976 

-6.954 

-.36082 

-.37001 

-.37395 

- 41415 

- 35949 

- 44540 

-.43767 

- 35784 

44763 

6.49626 

.976 

-4.655 

-.32492 

-.35435 

-.35304 

- 40628 

-.35614 

- 42583 

- 42059 

-.34062 

44198 

6.51501 

.975 

-2.440 

-.30940 

-.34417 

- 33975 

-.39909 

- 34492 

-.41709 

-.41247 

-.33144 

.43641 

6 52870 

.975 

- 196 

-.29645 

-.33424 

- 32694 

-.39620 

- 33480 

-.40996 

-.40555 

-.32234 

.43283 

6.53488 

.975 

2 030 

- 29468 

-.33022 

-.32447 

- 40202 

-.34422 

-.40212 

-.38519 

-.31831 

.42751 

6.53127 

.976 

4 28! 

- 30032 

-.33169 

- . 32956 

-.42133 

- . 36685 

- 39734 

- 37597 

-.32041 

.42370 

6.51349 

GRADIENT 

.00286 

00265 

.00278 

-.00148 

-.00093 

00322 

.00522 

.00239 

-.00203 

-.00003 

DATE  89  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130 

(RUJ042I  1 24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

8690.0000  SO, 

.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L1  * 

0.000 

LREF  = 

1890.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

8.000 

8REF  = 

1890.3000  INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

cn 

Ul 

'x. 

o 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB8 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPC0 

CAU 

BETA 

.900 

-9.087 

-.38143 

- . 3DB 1 6 

- 33086 

-.44685 

-.44313 

-.48835 

-.41-305 

-.30815 

. 36886 

-6.51 17B 

.900 

-6.801 

- 31614 

-.89986 

-.38413 

-.43775 

-.43393 

-.40776 

- . 39784 

- 89368 

. 36565 

-6.54337- 

.899 

-4  581 

-.30406 

-.87951 

- 31  177 

-.44865 

-.48188 

- 39604 

-.40058 

-.87615 

.36316 

-6.54964 

899 

-8  378 

-.89856 

- co935 

- 30486 

- 44136 

-.41005 

- 38574 

-.38675 

- . 8699 1 

.36014 

-6.553B5 

.900 

-.150 

-.89819 

- 86359 

- 89467 

-.44156 

-.40570 

- 36677 

-.36499 

- 86485 

. 35665 

-6  54885 

.900 

8.074 

-.89378 

-.85699 

- 89536 

- 44931 

-.40906 

- 35600 

-.34930 

-.86358 

. 35094 

-6.54034 

.900 

4.896 

-.89598 

-.85405 

-.89983 

- 43550 

-.39398 

- 34789 

-.34108 

-.86410 

.34469 

-6.53808 

GRADIENT 

.00094 

.00885 

00153 

00089 

.00856 

00568 

.00704 

.00137 

- 00199 

00319 

RUN  NO. 

160/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPBP 

CPB3 

CPB4.5 

CPR6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.837 

- 37655 

- 37983 

- 38091 

-.53613 

-.51858 

-.47553 

-.47498 

-.36977 

.44818 

-6.59080 

.976 

-6.951 

-.36088 

-.36901 

- . 3644  1 

-.54540 

- 58006 

-.45580 

-.44553 

-.35609 

.44789 

-6.61435 

.976 

-4.679 

-.34586 

-.34899 

- 34987 

-.54664 

- 509^8 

- 44004 

- 43443 

-.33861 

.44181 

-6  68184 

975 

-8.437 

- 33637 

-.33653 

- 33867 

- .5368B 

-.49096 

-.48939 

-.48460 

- 38787 

.43769 

-6.61 158 

.975 

-.198 

-.33143 

-.38786 

-.33199 

-.5361  l 

-.48668 

-.48048 

-.41797 

-.38017 

.43539 

-6.60187 

.975 

8.046 

-.38986 

- . 38530 

-.33055 

-.53664 

-.48986 

- 41438 

- 40550 

-.31868 

.431 15 

-6  50590 

.975 

4.875 

- 33486 

-.33086 

- . 3354 1 

-.55103 

-.49370 

-.41431 

-.40338 

- 38896 

.48884 

-6  57551 

GRADIENT 

00130 

.00818 

00160 

-.00041 

.00151 

.00897 

00363 

.00179 

-.00150 

00588 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 . 

PAGE 
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- 

LARC 

BFT  TPT  /49  (IA93)  OTSATI30 

(RJJ043)  ( 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 976 

0000  IN.  XT 

BETA  «= 

-4.000 

ELV-L1  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  » 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

164/  0 

RN/L  «= 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CP84 , 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8.973 

-.3101  1 

-.29755 

-.32069 

-.42679 

-.42085 

-.42567 

-.♦233! 

-.29152 

. 36938 

-4 . 35B20 

900 

-6.768 

- . 30559 

-.28689 

- 31260 

-.41980 

-.40673 

-.40614 

-.40815 

-.28029 

.36515 

-4 . 37604 

900 

-4.556 

- 29887 

- 27268 

-.30635 

-.4195! 

- . 39806 

-.39511 

-.39701 

-.27055 

.36143 

-4.38300 

.900 

-2  357 

-.29753 

- 26599 

-.30155 

-.41657 

-.38731 

-.37360 

-.37181 

-.26486 

. 3568 1 

-4.38423 

.899 

-.141 

-.29432 

-.261  10 

-.29545 

-.42350 

- . 38662 

-.35443 

-.34862 

-.25907 

.35143 

-4  37736 

899 

2.073 

-.29472 

-.25287 

-.29283 

-.43120 

- 39184 

-.34488 

-.33538 

- 25767 

. 34550 

-4  36587 

900 

4.270 

-.28935 

-.25034 

- 28692 

- 42294 

- 3813B 

-.33768 

-.32953 

-.25468 

.34161 

-4.36131 

GRADIENT 

.00099 

00262 

00215 

- 00098 

00130 

00650 

. 00776 

.00176 

-.00231 

00280 

RUN  NO. 

159/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  =■  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB? 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9. 193 

- 36332 

-.37087 

-.36895 

- 51988 

-.50529 

-.47783 

-.48856 

- 36040 

.45215 

-4.40592 

.976 

-6  910 

-.34327 

- . 357  79 

-.34803 

- 52745 

- 501  OB 

-.44980 

-.45329 

-.34576 

.44795 

-4.41664 

976 

-4.643 

-.32390 

- 34560 

- . 33285 

- 52042 

- 48899 

- 43252 

-.43364 

-.33201 

.44209 

-4.41625 

.975 

-2.417 

-.31 150 

- 33065 

- 32173 

-.51 183 

- 47068 

-.42255 

-.42212 

-.31787 

.43684 

-4  40999 

975 

-.173 

-.30838 

- 3' 999 

- 31408 

-.52105 

-.47245 

- 41064 

-.40452 

-.30958 

.43303 

-4  40071 

.975 

2.048 

-.30941 

- 32402 

-.31800 

-.52517 

- 4767B 

-.40597 

-.39530 

- 31268 

.42869 

-4.391 10 

.975 

4 264 

-.31201 

-.32299 

- . 32297 

-.53889 

• .48302 

-.40237 

- . 38879 

-.31237 

42642 

-4  38157 

GRADIENT 

.001  16 

.00233 

.00106 

- 00226 

.00026 

. 00345 

.00523 

.00200 

-.00177 

00396 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  /49  tIA93)  0TSAT130 

1RJJ044)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  ' 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R1  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

163/  0 

RN/L  « 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.899 

-8. 980 

- . 29704 

-.28987 

-.31202 

-.40061 

-.37033 

-.42779 

-.42017 

-.28339 

.36503 

-.02781 

.900 

-6.738 

-.29464 

-.28335 

-.31 152  ' 

- . 39807 

- , 34655 

-.40201 

- 39754 

-.27687 

.35739 

- 02137 

.900 

-4.529 

-.29276 

-.28169 

- 30417 

- . 35973 

- 32950 

- 37545 

- 37691 

-.27464 

.34897 

-.01723 

.900 

-2.337 

-.29267 

- 23015 

-.30653 

- 34877 

- 32258 

-.34457 

- 33586 

-.27523 

.34413 

-.01262 

. .899 

-.136 

-.29017 

- 27260 

-.30093 

- 35943 

- . 32862 

-.33339 

- 31852 

-.26644 

.34043 

- 00048 

.900 

2.047 

-.28645 

- 27014 

- 29677 

-.37147 

-.33742 

-.32329 

-.30238 

-.26364 

. 33B25 

-.00101 

.899 

4.247 

- 27925 

-.26731 

-.29072 

- . 38337 

-.34  302 

-.32206 

- 31032 

- . 25968 

.33339 

-.00369 

GRADIENT 

.00152 

00177 

00167 

- 00319 

-.00191 

.00584 

00760 

00189 

-.00169 

.00176 

RUN  NO. 

158/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.976 

-9. 135 

- . 33727 

-.34  983 

-.35455 

- 50767 

- 47077 

-.47049 

-.46632 

-.34070 

.44887 

-.04383 

.975 

-6  880 

- 32352 

-.33923 

-.33713 

- 49123 

-.45175 

-.44595 

-.44334 

-.33112 

.44304 

-.03869 

.975 

-4  623 

-.31500 

-.33830 

- . 32999 

- 47638 

- 43442 

-.42340 

-.42286 

-.32645 

.43512 

-.03029 

.975 

-2.397 

-.30642 

- 34618 

-.32908 

- 46105 

- 41807 

-.40766 

- 40806 

-.32699 

.43050 

-.01746 

.975 

-.202 

-.30806 

- 34908 

- 33083 

- 45551 

-.41407 

- . 39908 

- 39897 

- 33133 

.42610 

-.00981 

.975 

2 025 

-.31 152 

- . 34939 

-.33447 

-.46856 

-.41660 

- 39169 

-.39013 

-.33549 

.42167 

-.00700 

.975 

4 243 

-.31050 

-.34343 

-.33326 

- 48276 

- 42724 

-.38202 

-.37342 

-.33138 

.41543 

-.01291 

GRADIENT 

.00018 

- 0006! 

-.00054 

-.00092 

00071 

.00446 

.00527 

- 00083 

-.00218 

.00204 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSATI30 


(RUJ045)  I 24  JUN  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  - 

B.  000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-R1  « 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

2 MRP 

- 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

166/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-B  998 

- 31456 

- 28744 

-.34021 

- 39133 

- 31995 

-.41928 

-.41289 

-.28006 

.36771 

4.27563 

.900 

-6  763 

-.30444 

-.28283 

- 32297 

- 37675 

- 31411 

-.40066 

- 39428 

-.27533 

.36195 

4.30761 

900 

-4  554 

-.29139 

-.27293 

- 30772 

- . 36026 

- 30646 

- 38392 

- 38213 

- 26265 

. 35752 

4.31689 

.899 

-2  367 

-.29629 

- 873  79 

- 30637 

- 34  9 75 

- 30140 

-.36010 

- 35541 

- 26539 

.35313 

4.33866 

.899 

-.157 

-.29283 

-.26642 

- 30402 

- . 34  l 1 5 

- 29214 

-.34679 

-.33662 

- 25857 

. 34929 

4 34136 

899 

2 039 

-.28939 

- 25936 

- 30015 

- 34266 

-.29062 

- 33318 

-.31237 

- 25324 

.34351 

4.34043 

.900 

4.258 

-.28406 

- 25982 

- 29415 

- . 35628 

- 30104 

-.33295 

-.32000 

-.25365 

.34165 

4.33194 

GRADIENT 

.00098 

0018! 

.00161 

.00069 

.00098 

.00585 

00759 

.00137 

-.00188 

00144 

RUN  NO. 

161/  D 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9. I8C 

- 36258 

- 35626 

- 37555 

-.46943 

-.42078 

-.46286 

-.45714 

- 34723 

.44860 

4 30706 

976 

-6  918 

-.34156 

-.34336 

- 36049 

-.45766 

- 41182 

-.44094 

-.43916 

- 33308 

.44339 

4.33059 

.976 

-4  662 

-.32103 

- 33354 

- 34902 

- 44101 

- 39414 

- 42179 

-.42042 

- 32221 

.43791 

4.3461  1 

.976 

-2  420 

-.30499 

-.32394 

- 33437 

-.42324 

-.37277 

-.41032 

-.41103 

-.31137 

43245 

4.35694 

.975 

-.199 

-.29597 

- 32179 

- . 32560 

-.41245 

-.35731 

-.40624 

-.40375 

- 30972 

.43014 

4 . 36505 

.975 

2.025 

-.29678 

-.32103 

- 32360 

-.42048 

-.36720 

-.39502 

- 37834 

- . 30959 

.42247 

4.36152 

.975 

4 261 

- .29898 

-.32179 

- 32612 

-.44082 

-.39206 

-.38968 

- . 36658 

-.31  107 

41934 

4 . 35060 

GRADIENT 

.00235 

.00119 

00254 

00014 

.00044 

.00357 

.00630 

00108 

- 00211 

.00061 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

IRJJ046)  1 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L!  » 

8,000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R1  » 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

14.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

167/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.039 

- 32053 

- 30068 

-.34157 

- 35499 

- 29005 

-.42439 

-.41443 

- 29387 

36731 ' 

6.41387 

.899 

-6.806 

-.31073 

-.29401 

-.32913 

-.34547 

-.28997 

-.40552 

-.40540 

- . 28664 

.36267 

6.45330 

.900 

-4.587 

-.29933 

- 20443 

- 31620 

- 33543 

- . 28823 

- . 39322 

- 39803 

-.27347 

.35938 

6.47810 

.900 

-2.369 

- 29809 

- cdl 31 

-.31216 

- 32780 

-.28108 

- 37815 

- 37872 

-.27170 

.35703 

6.49908 

900 

- 145 

- 29508 

-.27327 

-.30760 

- 32056 

-.27014 

- 35940 

- 35091 

- 26543 

.35351 

6.50956 

.900 

2.057 

-.29741 

-.26910 

-.30859 

-.33061 

-.27715 

- . 34787 

-.33155 

-.26328 

.34809 

6. 4 9869 

.900 

.4.286 

-.29147 

-.26408 

-.30322 

- 34379 

-.28453 

- 34506 

- 33367 

-.25826 

.34389 

6.48606- 

GRADIENT 

00074 

.00239 

00133 

-.00088 

00051 

00571 

.00793 

.00175 

-.00180 

00070 

RUN  NO 

162/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB I 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.236 

- 38574 

- 39454 

- . 38727 

- 41920 

-.36127 

- 46810 

- 45823 

- 37108 

44652 

6.47917 

.976 

-6  950 

-.36729 

- . 36996 

-.37394 

- 40966 

-.35747 

-.44692 

- 43893 

- 35846 

.44389 

6 51075 

.976 

-4.694 

-.33827 

- 35642 

- 35742 

- 40246 

- 35282 

- 43031 

- 42512 

-.34387 

.43879 

6 53244 

.976 

-2.448 

- 31823 

- 34522 

- 34  167 

- . 39457 

- 34287 

-.41941 

-.41567 

-.33328 

43401 

6.54747 

975 

-.202 

- 30349 

- 33487 

- . 32854 

- 39301 

- 33408 

-.41309 

- 40956 

- . 322B2 

42941 

6.551  1 I 

.975 

2.031 

- 30080 

- 32887 

-.3245! 

- 40203 

-.34494 

- 40245 

- . 38753 

-.31847 

42436 

6.54696 

.975 

4.277 

-.30686 

- 33017 

- . 32952 

-.4200! 

-.36506 

- . 39827 

- 37900 

-.31977 

.41984 

6.52550 

GRADIENT 

.00358 

. 0030"7 

00325 

- 00190 

- 001  18 

00361 

. 00537 

.00281 

- 00212 

-.00064 

ORIGINAL'  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY) 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 
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LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSAT130 

IRJJ047I  ( 24 

JUN  76  I 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  QOOO  IN. 

XT 

BETA  « 

-6.000  ELV-LI  « 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  - 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

4.000  ELV-R1  - 

8.000 

BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000  INCHES 
.0100 

ZMRP  = 

400  0000  IN 

ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

RUN  NO.  !85/  0 RN/L  = 3.98  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP06 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

900 

-9  051 

- 35568 

-.30517 

- . 33720 

- 43635 

- 43321 

- 42273 

- t!512 

-.30095 

. 36029 

-6.51665 

.900 

-6.830 

-.31928 

-.29955 

-.32792 

- 42623 

- 42354 

-.40700 

- 39917 

-.29342 

35840 

-6.55128 

.900 

-4  587 

- . 30831 

-.28459 

-.31486 

-.43066 

-.41112 

- . 39457 

- 39758 

-.27890 

. 35542 

-6  56467 

.900 

-2  389 

-.30405 

- 27521 

- 30738 

- 43166 

-.40040 

-.38618 

- 38796 

- . 27375 

. 35280 

-6.57275 

.901 

- 180 

-.29853 

-.26961 

- 29998 

-.43408 

-.39649 

-.36966 

- 36754 

-.26905 

34892 

-6.57164 

900 

2 022 

-.29864 

-.26054 

- 300B8 

-.43574 

- . 39422 

- . 35987 

- . 35429 

-.26690 

34375 

-6.56487 

.901 

4.256 

-.29854 

- 25646 

-.30445 

-.42885 

- . 38826 

- 35135 

- 34533 

-.26661 

. 33806 

-6.55934 

GRADIENT 

00113 

.00321 

.00123 

- 00002 

00235 

.00510 

00625 

.00142 

- 00198 

.00084 

RUN  NO. 

180/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPBS 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  260 

- 37703 

- 37844 

- 38304 

- 52620 

- 51253 

-.47936 

-.48347 

- 36818 

.43821 

-6.58817 

.976 

-6.969 

-.36057 

- 36709 

- 36373 

-.53552 

-.51307 

-.45373 

-.44976 

-.35516 

.43627 

-6.61 199 

.975 

-4  708 

-.35005 

- 35142 

-.35179 

-.53575 

- 50274 

-.44025 

- 43588 

- 34020 

43278 

-6  62412 

.975 

-2.442 

-.34231 

- 34008 

-.34160 

-.52543 

-.48382 

-.43096 

- 42803 

-.32948 

.42914 

-6  61799 

.974 

-.202 

-.33670 

- 33053 

-.33361 

- 52469 

-.47489 

- 42287 

- 42088 

-.32188 

42614 

-6.59812 

.975 

2.013 

- . 33727 

- 33277 

-.33481 

- 52622 

-.47771 

-.41818 

-.40987 

-.32403 

42403 

-6.58582 

.975 

4 252 

- 34716 

-.33705 

- 34343 

- 53942 

-.48274 

- 42108 

-.40988 

-.32904 

42125 

-6.58111 

GRADIENT 

.00049 

00162 

00106 

-.00031 

.00207 

00229 

.00314 

.00125 

-.00126 

.00528 

RUN  NO. 

175/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7.152 

-.35=17 

- 338  i5 

-.38978 

- 55435 

- 50573 

-.42039 

- 42771 

- 33137 

49986 

-6.66518 

1 . 150 

-4  819 

- 34773 

- 334  94 

- . 38600 

-.54838 

- 50132 

-.41274 

-.41528 

-.32905 

49746 

-6.67019 

1.150 

-2  534 

-.34306 

- 32964 

-.37! 14 

- 53527 

-.48206 

-.40320 

-.40814 

-.32660 

49717 

-6.66554 

1 .150 

-.254 

- 33572 

- 32453 

- 35628 

- 52805 

- 47000 

- 39106 

-.40033 

-.32121 

4941  1 

-6.65204 

1.150 

2.011 

-.33200 

-.32422 

- 34881 

-.51334 

- 46422 

- 38175 

- . 38872 

-.31850 

.49048 

-6  64730 

GRADIENT 

.00240 

.00164 

.00555 

.00428 

00542 

.00462 

.00384 

00163 

-.00105 

.00361 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(RJJ047)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

-6.000 

ELV-L1  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

4.000 

ELV-Rt  = 

8.000 

BREF  = 

T29Q  3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

170/  0 

RN/L  <= 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1  - 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.557 

-.35697 

-.34229 

- 39551 

-.55278 

- 50202 

- 42400 

-.43350 

-.33339 

.50953  - 

-5 . 6597,4 

1 .205 

-7.177 

- . 34735 

- 33313 

- 38816 

- 54275 

- 48768 

- 41332 

- 42282 

-.32513 

.50635 

-5.66348 

1 .205 

-4.829 

-.34153 

-.32778 

- 38327 

-.53264 

-.47874 

- 39978 

- 40415 

- . 32274 

.5049! 

-6.67922 

1 .205 

-2.530 

-.33702 

- 32400 

-.37355 

- 52496 

- 46595 

- 38950 

- 39469 

-.31986 

.50417 

-6  66928 

1 .205 

-.259 

-.33034 

-.31824 

- 35952 

- 52027 

- 45705 

- . 37698 

- 38604 

-.31490 

.50228 

-6  65782  . 

1 .205 

2.014 

- 326B3 

- 31869 

-.35109 

- 51 179 

-.45287 

- . 36593 

- 37275 

-.31319 

.49897 

-6  64671 

1 .205 

4.289 

- 32607 

-.32063 

-.34988 

-.49905 

-.44113 

-.35338 

- . 35525 

- 31397 

.48984 

-6.63830 

GRADIENT 

.00180 

00086 

.00392 

.00353 

.00388 

.0051  1 

.00526 

00106 

-.00155 

■m!  00458 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(RJJ048)  ( 24  JUN 

1 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

184/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPBH.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9  Oil 

- 31633 

- . 29528 

-.33000 

-.41431 

-.40940 

-.42939 

-.42769 

- 29004 

.361 13 

-4.341 79 

.900 

-6  772 

-.31020 

- . 28838 

-.31920 

- 40987 

-.39939 

-.40740 

-.40896 

-.28135 

. 35775 

-4 . 364 1 0 

.900 

-4.558 

- 30494 

- 27644 

-.31 105 

- 40738 

-.38775 

-.39318 

-.39552 

-.27164 

.3539! 

-4 .36534 

.900 

-2.377 

-.30142 

-.26847 

-.30531 

-.40397 

-.37520 

-.37346 

- 37189 

-.26668 

.34931 

-4.37039 

.901 

-.  178 

-.29692 

-.26130 

- 29792 

- 41185 

-.37439 

-.35421 

-.34774 

-.26029 

.34350 

-4 . 35943 

.901 

2.015 

- 29542 

- 25222 

- 29620 

- 41692 

- 37477 

- 34790 

- 33909 

- . 2576B 

.33804 

-4  35680 

.900 

4.235 

-.29188 

-.25180 

- 29335 

-.41458 

- 37130 

- 34138 

- 33357 

-.25446 

33325 

-4  35 1 22 

GRADIENT 

00146 

0029B 

.00202 

-.00124 

00151 

00587 

.00712 

00197 

-.00239 

.00200 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  67 


LARC  BFT  TPT  749 

t l A93 ) OTSAT130 

1RJJ048)  t 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-U  * 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

B 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

179/  0 

RN/L  * 

4.08  GRAOIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

SETA 

.975 

-9.209 

-.36520 

-.36881 

-.37073 

-.50671 

-.49740 

-.48058 

-.49422 

-.35844 

44172 

-4 . 38505 

.976 

-6.939 

-.34648 

- . 35603 

-.34906 

-.51443 

-.49231 

-.44826 

-.45496 

-.34410 

.43736 

-4 . 39573 

.975 

-4.673 

-.33120 

- . 34596 

-.33528 

-.50707 

-.481 12 

-.43353 

-.43796 

- 33278 

.43289 

-4 . 39783 

.975 

-2.439 

-.31883 

-.53455 

- 32480 

-.50007 

-.46109 

- 42557 

-.42875 

- 32146 

.42836 

-4 . 38839 

975 

-.220 

-.3171 1 

- 32477 

- 31885 

-.50747 

-.46031 

-.41536 

-.41080 

-.31332 

.42454 

-4  37541 

.975 

2.012 

-.31985 

- 33133 

- 3238S 

-.51392 

-.46459 

-.40784 

- 40005 

-.31948 

.42025 

-4.36521 

.975 

4.256 

- 32280 

-.33055 

- 32835 

-.52347 

-.46945 

-.40605 

- 39308 

- 31880 

.41720 

-4.35817 

GRADIENT 

.00071 

.00t52 

.00066 

- 00209 

.00089 

.00326 

.00531 

.00134 

-.00177 

.00459 

RUN  NO. 

174/  0 

RN/L  = 

4 

21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.150 

-7.103 

-.34874 

-.33476 

-.37340 

- 53B86 

-.49329 

-.41125 

-.41987 

- . 32446 

■49824 

-4.44824 

1 . 150 

-4.810 

-.34272 

- 32922 

-.36189 

-.53205 

- 48556 

-.39991 

-.40586 

-.32231 

.49536 

-4  45428 

1.150 

-2.514 

-.33765 

-.32507 

-.35187 

-.52055 

- 46847 

-.39245 

-.39831 

- 32194 

.49436 

-4.43759 

1.150 

-.234 

-.32997 

-.32008 

-.34366 

-.51901 

-.46462 

- . 38655 

- . 38984 

- 31537 

.49086 

-4.431 19 

I . 150 

2.016 

-.31946 

-.31575 

-.33005 

-.51 144 

-.45908 

- 37503 

- . 37537 

-.30782 

.48613 

-4.43298 

GRADIENT 

. 003u0 

00199 

.00456 

.00279 

.00366 

.00354 

.00439 

.00220 

-.00137 

.00310 

RUN  NO. 

169/  0 

RN/L  = 

4 

22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 205 

-9.488 

-.35022 

-.33411 

- . 37962 

-.54600 

-.49900 

-.40809 

-.41553 

-.32331 

.51028 

-4.43213 

1.205 

-7. 128 

- 34143 

-.32588 

-.37202 

- 52328 

-.47360 

- . 39823 

-.40756 

- 31823 

.50526 

-4  44522 

1.205 

-4.784 

-.33640 

- . 3£n35 

-.36494 

-.51330 

-.46373 

- . 38673 

- . 39399 

- 31663 

.50194 

-4  44015 

1 205 

-2.517 

-.33024 

-.31571 

-.35385 

-.50612 

-.45100 

-.37661 

- 381 17 

-.31301 

.50125 

-4  43461 

1 .205 

-.253 

-.32296 

- 31177 

-.34310 

-.50713 

- .44875 

- . 36927 

-.37204 

-.30771 

.49833 

-4  41904 

1 205 

2.012 

- 31412 

-.30960 

- 32897 

-.50052 

-.44458 

-.35872 

-.35879 

- 30239 

49419 

-4.41760 

1 -20V 

4.268 

- 31043 

- 30925 

- 32656 

- .48827 

- 43250 

- . 34758 

-.34315 

-.30041 

.48674 

-4.41387 

GRADIENT 

00301 

.00122 

.00449 

00246 

.00304 

.00425 

.00548 

00190 

- 00165 

.00307 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  8FT  TPT  749  t IA93)  0TSAT130 


(RJJ0491  t 24  JUN 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

" 976.0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

.000 

ELV-LI  » 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

£ 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R!  * 

BREF  = 
SCALE  * 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 40o! 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

RUN  NO. 

183/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  ° -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

. 900 

-8 . 972 

-.30704 

-.29103 

-.32620 

-.38203 

-.35495 

-.42904 

- . 42232 

-.28557 

. 35484 

. 900 

-6.745 

-.30287 

-.28341 

- 32539 

-.36983 

-.33282 

-.40330 

- . 39905 

- . 27884 

.34781 

. 900 

-4  547 

- 29956 

-.28213 

-.31495 

- . 34564 

- 32027 

- . 37887 

- 38144 

-.27722 

.34059 

.900 

-2.367 

- 29786 

-.27986 

-.31505 

-.33594 

- 31558 

-.34827 

-.33845 

-.27472 

. 33479 

. 900 

- . 1 63 

- 29257 

-.26910 

- . 30553 

-.34595 

-.32134 

- . 33649 

-.31974 

-.26452 

.33133 

. 900 

2.013 

-.28833 

- 26655 

-.30076 

- . 3566 1 

- 32864 

- . 32659 

-.30458 

-.261  17 

. 32678 

.900 

4.213 

-.27839 

- 26580 

-.29106 

- 36600 

-.33244 

-.32615 

- 31365 

-.25998 

.32535 

GRADIENT 

. 00237 

.00210 

00284 

-.00280 

-.00171 

.00580 

.00773 

00219 

-.00176 

RUN  NO. 

178/  0 

RN/L  = 

4 

08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP06 

CPB7 

CPB0 

CPCO 

CAU 

.975 

-9. 168 

- 34P52 

- 34877 

-.35473 

- 49573 

- 45841 

-.47033 

- 46656 

-.34035 

.43830 

.976 

-6.910 

- . 33346 

-.34200 

-.34321 

- 48545 

- 44599 

- 45116 

- 44833 

-.33317 

.43349 

975 

-4.638 

-.32507 

- 33996 

- 33475 

- 46552 

- 42522 

-.42818 

-.42867 

-.32977 

.42540 

.975 

-2.410 

-.31347 

- 34703 

-.33386 

-.44545 

-.40538 

-.41286 

-.41502 

-.33157 

.42084 

.975 

- 224 

-.31750 

- 35093 

-.33569 

-.4382! 

- . 39968 

- 40333 

-.40507 

- 33516 

.41700 

975 

2.008 

- 32258 

-.35321 

-.34096 

-.45125 

-.40123 

- . 39586 

-.39781 

- 34044 

.41266 

.975 

4.211 

- 32531 

- . 34827 

-.34182 

-.47072 

-.41532 

- . 3B666 

-.38427 

- . 33798 

.40823 

GRADIENT 

-.00021 

- 00103 

- 00096 

- 00073 

.00108 

.00452 

.00479 

-.00114 

- 00192 

RUN  NO. 

173/  0 

- "RN/L  = 

4 

21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1.150 

-7 . 067 

-.34902 

- 342’lt 

-.35355 

-.51655 

-.46060 

-.41265 

-.40959 

-.33090 

.49388 

1.150 

-4 .774 

-.34057 

-.33783 

- 34632 

-.50601 

-.45705 

-.40072 

-.39645 

- 32578 

.48988 

1.150 

-2.494 

-.33209 

-.33259 

-.33051 

- 49650 

- 44287 

- 38965 

-.38549 

-.32035 

. 48864 

1.150 

- 253 

-.31768 

-.33173 

-.33342 

-.48729 

- 42650 

-.37831 

-.37000 

-.31802 

.48569 

1.150 

1 .994 

-.30418 

- . 32508 

- 32356 

- . 4B452 

-.42234 

- 36217 

- 34871 

-.30915 

.47847 

GRADIENT 

.00548 

.00174 

. 00325 

.00327 

.00535 

00563 

.00704 

.00232 

-.00165 

76  ) 


8.000 

8.000 


BETA 
-.01346 
-.00091 
.001  19 
.00628 
.01860 
.02216 
.02225 
. 00265 


BETA 

-.03204 

-.02551 

-.01288 

.00373 

.01487 

.01348 

.00617 

00216 


BETA 
-.04378 
- 03862 
-.02806 
-.01821 
-.01658 
00337 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  69 
(RJJ049)  1 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  >49  (IA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

* 976.0000  IN. 

XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

« 400.0000  IN. 

ZT 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

168/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = 

BETA 
ELV-LO  = 
ELV-RO  » 


-5.00^  5.00 


. 000  ELV-L I « 
4.000  ELV-RI  - 
4.000 


MACH 

ALPHA 

CPBl 

CP02 

CPB3 

1 .205 

-9.424 

-.35501 

-.33655 

- . 36336 

1 .205 

-7.086 

-.34078 

-.33018 

- 34729 

1 .205 

-4  779 

-.33231 

-.32604 

- 33948 

1 .205 

-2  498 

-.32447 

- a2217 

-.33292 

1 .205 

-.246 

- 31441 

-.31889 

- . 32675 

l 205 

2 006 

- . 30228 

-.31541 

-.32031 

1 .205 

4.240 

-.29219 

-.30850 

-.30900 

GRADIENT 

.00454 

00186 

.00326 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

-.50843 

-.46649 

-.40856 

-.40582 

-.32548 

-.49046 

-.44629 

-.39651 

- . 39450 

-.31920 

-.48107 

-.43339 

- . 38267 

-.38013 

-.31542 

-.47243 

- 41846 

- . 36935 

-.36545 

-.31046 

-.46397 

-.40661 

- . 35965 

-.35126 

-.30709 

-.46451 

-.40366 

-.34735 

-.33338 

-.30191 

-.46410 

-.40476 

-.331 16 

- 31855 

- . 29472 

.00186 

.00320 

.00555 

00689 

.00222 

CAU 
.50399 
.49919 
.49605 
.49436 
.49145 
48519 
47777 
- 00203 


LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 


(RJJ050)  ( 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

. 

ELV-LO  - 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

o 

o 

-T 

11 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

186/  0 

RN/L  = 

3 87  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

X 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

900 

-9.01 1 

-.32045 

-.28633 

-.34917 

- . 37956 

- 31466 

-.41897 

-.41058 

.900 

-6  775 

- 3! 174 

-.28409 

- 33359 

- . 36656 

- 30910 

- 40331 

- . 39558 

.900 

-4  596 

-.29897 

-.27304 

- 31725 

-.34710 

-.29993 

- . 38523 

-.38310 

.900 

-2.382 

-.30103 

- 27051 

-.31531 

-.34223 

- 29954 

-.36609 

-.36006 

.900 

185 

-.29628 

- 26410 

-.30845 

-.33413 

-.29123 

-.35083 

- . 33977 

.900 

2.034 

-.28973 

- 25689 

-.30102 

-.33596 

- 20771 

-.33812 

- . 31657 

.900 

4.225 

-.28671 

-.25747 

-.29678 

-.34912 

-.29418 

-.33777 

- . 32326 

GRADIENT 

00163 

.00203 

.00251 

.00011 

00106 

00558 

.00741 

4.000 

ELV-L I » 

4 000 

ELV-R!  = 

4 000 

CPCO 

CAU 

-.28019 

. 35939 

- 27650 

35444 

-.26310 

. 34976 

- 26100 

, 344  72 

-.25515 

.34047 

-.24883 

33444 

-.24906 

. 33282 

00175 

- 00200 

8.000 

8.000 


BETA 
-.02902 
-.02941 
-.01925 
-.00370 
. 00674, 
.00762 
.00573 
.00272 


76  ) 


8.000 

8.000 


BETA 
4 28417 
4.31439 
4 . 32728 
4.34663 
4 . 35556 
4.35144 
4.34054 
.00142 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  DTSAT130 

1RJJ050)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

X 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

8.000 

SREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■*  400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

181/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4 ,5 

CP86 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9.205 

-.36416 

-.35338 

-.37331 

- 45795 

-.40834 

-.46329 

-.45766 

-.34434 

.43782 

4.31033 

976 

-6.951 

-.34444 

- 34127 

- . 35696 

- 4^713 

-.40210 

-.44003 

-.43886 

-.33202... 

.43313 

4.33592 

.975 

-4.662 

-.32836 

-.33174 

- .34671 

-.43048 

- 38515 

-.42098 

- 42065 

- 32113 

.42792 

4 35003 

.975 

-2  437 

-.31494 

- 32208 

- 33499 

-.41605 

-.36659 

-.41192 

- 41366 

-.31095 

.42288 

4 . 36572 

- .975 

-.222 

- 30805 

- 32039 

-.33082 

-.40580 

-.35240 

-.40964 

-.40900 

-.30914 

.42176 

4.36967 

.975 

2.007 

- 30928 

- 32068 

- 32905 

-.41270 

- . 35528 

-.39687 

- . 38277 

- . 30924 

.41448 

4.37001 

.975 

4.233 

-.31373 

- . 32284 

- 33400 

- 43175 

-.37679 

-.39293 

- 37168 

-.31161 

.41058 

4 35B58 

GRADIENT 

00157 

00086 

.00141 

00004 

00126 

.00319 

.00578 

.00093 

-.00193 

.00096 

RUN  NO. 

176/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7.115 

- 36642 

- 35580 

- 36^95 

-.47290 

-.42352 

- 41215 

- 40650 

-.34579 

.49971 

4.3627! 

1 . 150 

-4.804 

- 35873 

- 35006 

- 36047 

-.45931 

-.40904 

- 39931 

-.39210 

-.33691 

.49588 

4 . 3B584 

1 150 

-2.529 

-.34966 

- 34414 

- 35254 

- 44697 

- 39155 

- 38879 

- , 38269 

- . 32933 

.49169 

4.39626 

1 150 

-.251 

-.34027 

- 33B08 

-.34473 

-.43340 

-.37429 

-.37951 

- . 37304 

- . 3229B 

.48747 

4.40921 

1 . 150 

2.002 

- 32717 

- 32778 

- 33720 

-.43125 

-.37520 

- . 36652 

- . 35554 

-.31 194 

.48009 

4 40833 

GRADIENT 

.00458 

00321 

00341 

004  3! 

.00524 

00474 

. 00526 

.00358 

-.00227 

.00355 

RUN  NO. 

171/  0 

RN/L  = 

4.21.  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CP02 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 205 

-9.486 

- . 37399 

-.3556? 

- . 37572 

-.46959 

-.41997 

-.41400 

-.40496 

-.34561 

.50887 

4 . 35584 

1 205 

-7.129 

- 36558 

- . 34944 

- 35833 

- 45671 

-.4  1060 

-.40083 

- 39342 

-.33973 

.50517 

4.37448 

1 .205 

-4.816 

- 35511 

- . 347  t9 

- 35789 

- 44268 

- 39622 

-.38894 

- 37974 

- 33108 

.50090 

4 . 39389 

1 .205 

-2.528 

- 34  354 

- 33671 

- 34608 

-.42860 

- 37569 

- 375 1 3 

- 36638 

- 32277 

.49706 

4 40BB4 

1 205 

- 231 

- 33293 

- 32999 

- 33659 

- 41451 

-.35685 

-.36571 

- . 35777 

-.31506 

.49305 

4.41343 

1 .205 

2.004 

- 32186 

- 32128 

- 32654 

-.41219 

- 35426 

-.35106 

- 34150 

-.30571 

48641 

4.42084 

1 .205 

4.261 

-.30800 

- 31348 

-.31793 

-.42726 

-.37335 

- . 3392 t 

-.32830 

-.29916 

.47909 

4.41127 

GRADIENT 

.0051 1 

00332 

00438 

.00209 

.00298 

00544 

. 00563 

.00357 

- 00239 

.00207 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TFT  749  (IA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREFT  = 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

BREF  = 

1290.3000  1 

NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

187/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.6 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

.900 

-9  027 

-.32652 

-.29639 

-.34920 

-.34743 

- 29001 

-.42797 

-.41835 

.900 

-6  829 

-.31661 

-.29141 

-.33430 

-.33733 

-.28950 

-.40737 

- 40545 

.900 

-4.603 

-.30719 

-.28304 

-.32412 

-.32714 

-.28783 

- . 39465 

-.39022 

.900 

-2.397 

- 30530 

- 27935 

-.31766 

- 32190 

-.28326 

- .381  17 

- . 38162 

.900 

-.188 

- 30077 

- 27370 

-.31315 

-.31773 

- 27370 

-.36483 

- , 35578 

.900 

2 026 

- 29938 

-.26833 

- 31108 

-.32681 

- 27871 

- . 35209 

- . 33579 

.999 

4 235 

-.29653 

-.26478 

- . 30725 

- 33999 

- 28254 

-.35200 

-.33971 

GRADIENT 

.00123 

00215 

.00182 

-.00139 

00068 

.00518 

00737 

RUN  NO. 

182/  0 

RN/L  = 

4 08  GRA01ENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPR2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

.975 

-9  273 

- . 38342 

- 38057 

-.38485 

- 40789 

- . 35264 

-.46789 

- 45894 

976 

-6.968 

- 36864 

-.36820 

- 37260 

-.40142 

-.35115 

- 44783 

- 44024 

975 

-4.715 

- 34548 

- 35441 

- . 35778 

- 39425 

- 34678 

-.42864 

- 424B9 

.975 

-2  466 

- 32741 

- 34M5 

-.34484 

- 38690 

- 33684 

-.42015 

- 41754 

.975 

- 223 

-.31289 

-.33514 

-.33139 

- . 38534 

- 32977 

- 41589 

- 41442 

975 

2.002 

- 30913 

- 32974 

-.3265! 

-.39443 

- , 33526 

- 40665 

- . 39452 

975 

4 250 

- 31983 

- 33245 

- 33470 

-.41288 

- . 35524 

-.40264 

’ - 38408 

GRADIENT 

0031  1 

0026U 

00288 

-.00200 

- 00068 

.00292 

.00467 

RUN  NO. 

177/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP8B 

1 150 

-7  141 

-.38310 

- . 37°52 

-.38145 

-.43049 

-.38444 

- 42348 

-.4 1534 

1 150 

-4.832 

- 37523 

- 37204 

- . 37287 

- 42510 

- 37660 

-.40962 

-.40102 

1 . 150 

-2  546 

-.36006 

- 35746 

- 35940 

- 41936 

- 36791 

-.39770 

- 38966 

1.150 

- 264 

-.34810 

-.34709 

-.34877 

- 40963 

- 34661 

- 38833 

- 38140 

1.150 

2 006 

-.33283 

-.33636 

- . 33722 

-.42060 

-.36465 

- 3738! 

- 36404 

GRADIENT 

.00610 

.00515 

00516 

00102 

.00251 

00512 

00523 

(RJJ051 ) ( 24  JUN 

PARAMETRIC 

DATA 

6.000 

4.000 

4.000 

ELV-LI  = 
ELV-Rt  « 

CPCO 

CAU 

-.29082 

. 35844 

- 29416 

, 35535 

-.27143 

.35223 

- . 26963 

,34889 

- 26453 

.34432 

-.26185 

34042 

-.25739 

.33567 

.00158 

-.00188 

CPCO 

CAU 

-.36731 

.43589 

- 35670 

43375 

- 34331 

.42923 

-.33314 

4248! 

- 32319 

42218 

- 31913 

.41687 

- 32226 

.41199 

.00251 

-.00189 

CPCO 

CAU 

- 36750 

.50025 

-.35836 

.49743 

-.34404 

49290 

-.33339 

48757 

- 32219 

.48138 

.00523 

-.00235 

7! 

76  ) 


8.000 

8.000 


BETA 
6.42960 
6.46894 
6 49873 
6.52791 
6.53122 
6 53644 
6.52096 
00240 


BETA 
6 51066 
6.55017 
6 57051 
6 58922 
6.59960 
6 59472 
6 57482 
00063 


BETA 
6.55994 
6.59113 
6 60683 
6 61789 
6 61642 
.00382 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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72  C 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(RJJ051 ) ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-L1  = 

8.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

172/  0 

RN/L  * 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  =>  -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .204 

-9.551 

r.  38436 

--  37536 

-.38489 

- 43975 

-.38943 

-.42858 

-. 41919 

- . 36775 

. .50903  _ 

6.54309 

1 .205 

-7. 167 

-.37814 

- . 36880 

- . 37825 

-.42555 

-.37712 

-.41023 

-.40228 

-.35965 

.50532 

6,57090 

I .205 

-4.853 

- . 36995 

- . 36008 

-.38837 

- 41656 

-.36563 

-.39170 

-.38420 

-.34859 

.50008 

6.59597 

1.205 

-2  557 

- 35336 

- 34569 

- 35183 

- 40550 

- 35035 

- 37918 

- 37232 

-.33410 

.49658 

6 60188 

1 .205 

- 255 

- . 33929 

- 33723 

- 34068 

- . 394  1 6 

- 32743 

- 37107 

-.36403 

- . 3242B 

.49238 

6.61938 

1 . 204 

1 993 

-.33017 

- 33120 

- 33168 

-.40314 

-.34458 

-.36008 

- 35133 

-.31689 

.48750 

6 61946 

1 .204 

4.280 

-.31993 

- . 32269 

-.32057 

-.41442 

-.35935 

- 34670 

- . 33364 

- 30954 

.47818 

6 . 60659 

GRADIENT 

.00540 

00391 

00507 

' 00030 

.00082 

.00478 

00535 

00418 

-.00239 

00171 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931  OTSAT130 

(RUJ052)  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

,FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

8ETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

8.000 

SREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

195/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

, BETA 

1 . 15n 

-7.201 

-.36043 

-.351 15 

-.39439 

-.54610 

-.49727 

- 42009 

- 42360 

-.34076 

.49826 

-6.66167 

1.150 

-4 . 856 

-.34905 

- 33529 

-.38231 

- 54017 

-.49079 

- 41222 

-.41509 

-.32839 

.49565 

-6.66818 

1 . 150 

-2.541 

-.34570 

-.33177 

- . 3694 1 

- 52826 

-.47218 

-.40427 

-.40935 

- 32809 

.49486 

-6 . 67028 

1.150 

-.287 

-.33899 

- 32683 

- . 35528 

-.52186 

-.46036 

-.39270 

-.40184 

-.32333 

49280 

-6.66099 

1 . 150 

2.001 

- . 33534 

-.32778 

- . 34.74 1 

- 51132 

-.45636 

-.38297 

-.38806 

-.32032 

.4891 ! 

-6  65029 

GRADIENT 

00209 

00120 

00521 

.00407 

.00505 

.00435 

.00388 

.00127 

-.00095 

00275 

RUN  NO. 

190/  0 

RN/L  a 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.205 

-9.591 

-.36566 

-.35405 

-.40414 

- . 53997 

-.49151 

-.42523 

-.42759 

- 34327 

.50786 

-6.67902 

1 .205 

-7. 199 

- 35520 

-.34479 

r. 39003 

-.53290 

- 47661 

-.40985 

-.41599 

- 33192 

.50513 

-6 .6B339 

1.205 

• -4.866  • 

- ‘34295  ' 

- . 32852 

-.38097 

-.52409 

-.46844’ 

- 39978’ 

- 40394 

-.32303  ■ 

.50315- 

-6.69292 

1 .205 

-2.554 

- 33926 

-.32501 

-.37072 

-.51779 

-.45523 

- 38997 

- . 39540 

-.32267 

50240 

-6 . 68557 

1.205 

-.277 

-.33318 

- 32039 

-.35738 

-.51342 

- 44781 

- 37741 

- . 38599 

-.31768 

.49992 

-6.67781 

1 .205 

1.976 

-.32988 

- 32249 

- 35005 

- 50348 

- 44462 

-.36710 

-.37198 

-.31493 

.49710 

-8.67022 

1.205 

4.263 

- . 32978 

-.32464 

-.35211 

-.49405 

- 43545 

-.35512 

-.35415 

- 31771 

48893 

-6.66314 

GRADIENT 

.00157 

.00045 

.00344 

.00326 

.00336 

00492 

.00540 

.00081 

-.00148 

.00329 

ORIGINAL  RAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(RJJ0531  1 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690. 0000  SQ. 

FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L1  - 

LREF  = 

1590.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI  “ 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5. 000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

194/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

« -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

1 . 150 

-7, t 1 1 

- 35108 

- 34091 

-.30277 

-.52389 

-.48169 

.40771 

- 41012 

-.33134 

.49587 

1.150 

-4.828 

- 34219 

- 33701 

- . 37070 

- 51680 

-.47147 

39563 

-.39721 

- 32937 

.49286 

1.150 

-5.532 

-.33936 

-.33134 

- 34958 

- 50751 

-.45485 

. 39454 

- . 3964 1 

-.32443 

.4920 1 

1 . 150 

-.279 

-.33152 

-.32416 

-.33929 

-.50745 

-.45239 

.38719 

- . 39878 

- . 3 1 734 

.48886 

1.150 

1 .992 

-.31815 

-.32057 

-.32403 

-.49951 

- 44565 

.37290 

- . 37090 

- 31034 

48305 

GRADIENT 

.00352 

.00249 

00662 

. 00229 

00352 

.00332 

.00391 

.00282 

-.00143 

RUN  NO. 

189/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB I 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

1.204 

-9.507 

- . 35462 

- 33592 

-.38622 

- 54864 

-.50015 

.41252 

-.41839 

-.32359 

50B75 

1.505 

-7  150 

-.34420 

- 32743 

- 37323 

- 51958 

-.47068 

.40139 

-.40834 

- 31824 

50297 

1.205 

-4  859 

-.33714 

-.31967 

- 36313 

-.50533 

- 45446 

.38488 

-.39157 

-.31768 

49986 

1 .505 

-2.536 

- 33066 

-.31518 

- 35236 

-.50050 

- 44172 

.37725 

- 38150 

-.31 346 

.49873 

1 205 

-.566 

- . 3244  1 

- 31209 

-.34298 

-.50181 

.-  44079 

37082 

- 37355 

-.30901 

49603 

1 .205 

1.985 

-.31605 

-.3' 122 

- 32917 

-.49394 

-.43705 

. 36086 

-.36089 

-.30391 

.49180 

1 .504 

4.246 

-.31201 

-.31070 

-.32694 

- 48210 

-.42557 

.34855 

-.34372 

- 30 I 95 

.48499 

GRADIENT 

.00286 

00097 

.00422 

.00234 

.00276 

.00393 

.00513 

00181 

-.00162 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 

(RJJ054)  < 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

n 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI  “ 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

-5  000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

193/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB  1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPBS 

CPCO 

CAU 

1 . 150 

-7.083 

-.35050 

-.34318 

- 35857 

- 50704 

-.45437 

.41073 

-.40707 

-.33260 

.4901 1 

1 . 150 

-4.795 

- . 3427B 

-.33815 

-.35023 

-.49485 

-.44365 

. 39852 

-.39467 

- . 32775 

.48671 

1.150 

-2.51 1 

-.33306 

-.33260 

-.34027 

-.48514 

-.42670 

38688 

-.38276 

-.32192 

,48549 

1 . 150 

- 272 

- 31846 

- . 32899 

-.33243 

-.47667 

-.41243 

37663 

- . 36865 

-.31875 

.48224 

1.150 

1.982 

-.30579 

-.32131 

-.32348 

-.47773 

-.41368 

. 36454 

-.35259 

-.30993 

.47573 

GRADIENT 

.00555 

.00240 

00390 

.00265 

.00462 

.00497 

. 00622 

.00250 

-.00160 

73 
76  > 


6.000 

6.000 


BETA 
3.78919 
3 79348 
3.78104 
3.77065 
3.76851 
.00376 


BETA 
■4.45638 
■4.46408 
4 46772 
■4.45563 
■4.44836 
•4.44371 
■4.4  3579 
.00334 


76  ) 


8 000 
8 000 


BETA 

-.03443 

-.05997 

-.01553 

-.00483 

-.00516 

.00417 


DATE  29  i 

OCT  76 

TABULATEO  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

74 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0T5AT130 

(RJJ054)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690,0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN  XT 

BETA 

000 

ELV-L1  * 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

« .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

-5.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  a 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

' 

RUN  NO. 

188/  0 

RN/L  a 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBt 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

beta 

1.205 

-9.447 

-.35696 

- . 33583 

-.36580 

-.50337 

- 45968 

-.40972 

-.40632 

-.32530 

.50241 

-.02435 

1 .205 

-7.115 

- . 34237 

-.32884 

-.34874 

-.48499 

- 43710 

-.39640 

-.39453 

- 31830 

49701 

-.02640 

1.205 

-4.805 

-.33264 

-.32435 

- 33950 

- 47295 

- 42220 

-.38210 

- . 37978 

-.31390 

.49320 

-.01582 

1 2 OB 

-2  534 

- . 32442 

- . 32083 

-.33265 

-.46581 

- 40878 

-.3691 1 

- . 36554 

- . 30930 

.49138 

-.00328 

1 .205 

-.260 

-.31490 

- 32069 

- 32613 

-.45488 

-.39372 

- . 35898 

-.34929 

- 30925 

.48900 

.00703 

1 .205 

1 .987 

-.30169 

- 31435 

-.32061 

- 45919 

-.39550 

-.34887 

-.33530 

-.30327 

.48286 

.00768 

1 .205 

4.224 

- 29274 

- 30903 

- 31 160 

- 46235 

-.40035 

- 33553 

- 32277 

-.29757 

.47592 

.00787 

GRADIENT 

. 00454 

00164 

00300 

00124 

00253 

00502 

00639 

00171 

- 00191 

00259 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

(RJJ0551  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690. 0000  SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN  XT 

BETA 

4 000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290,3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCK1IE  = 

.0100 

RUN  NO. 

196/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00A  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 150 

-7.124 

- 3S768 

- 35130 

- 3686! 

-.46921 

-.41944 

-.41773 

-.40956 

-.34239 

.49663 

4.35178 

l . 150 

~4  831 

- 36113 

-.34680 

-.36209 

- 45737 

-.40686 

-.40559 

-.39631 

-.33456 

.49267 

4 37060 

1.150 

-2.536 

-.35130 

- 34036 

-.35210 

- 44214 

-.38630 

- 39126 

-.38374 

-.32723 

.48916 

4 38324 

1..  150 

-.269 

-.33933 

- 33517 

- 34266 

- 42790 

- . 36573 

-.38143 

-.37391 

- . 32072 

.48578 

4 39129 

1 150 

1 .988 

- 32593 

-.32474 

-.33555 

-.42880 

-.3702! 

- 36953 

-.35989 

- . 30982 

.47806 

4.39036 

GRADIENT 

00517 

.00315 

.00392 

.00440 

00575 

0Q519 

. 00524 

.00355 

-.00208 

. 00297 

RUN  NO. 

191/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP8S 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.5Q4 

-.37493 

-.35161 

- 37536 

-.46728 

-.41617 

-.41622 

-.40543 

-.34271 

.50670 

4 . 35458 

1 .205 

-7.162 

-.36721 

-.34363 

- 36865 

-.45372 

-.40685 

-.40346 

-.39412 

- . 33482 

.50226 

4.37810 

l .205 

-4.842 

- . 35443 

-.33691 

-.35573 

-.43675 

. - . 39052 

-.39007 

-.37965 

-.32558 

.49805 

'4  39371 

1 .BOB 

-2.540 

-.34326 

-.33198 

-.34361 

-.42380 

- 37066 

-.37703 

-.36742 

-.31875 

.49499 

'4.40463 

1 . 205 

-.267 

-.33120 

- 32651 

- 33366 

-.40961 

- . 34 87 6 

- . 3676B 

-.35817 

-.31229 

.49084 

4.41740 

1 .205 

1 .978 

-.32105 

- 32053 

- . 3P588 

-.40903 

- . 34B17 

-.35549 

-.34616 

-.30486 

.46401 

4.41913 

■ 1 205 

4.237 

-.30940 

-.31395 

-.31985 

- 42477 

- . 36704 

-.34441 

-.33373 

-.29917 

.47739 

4.40629 

GRADIENT 

.00495 

.00253 

.00395 

.00172 

00308 

00498 

.00499 

00294 

-.00230 

.00176 

DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 

LARC  BFT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PAGE  75 
(RJJ056)  ( 24  JUN  76  » 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

* 976 , 

,0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

«t 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BPEF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■=  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

197/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB 1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I . 150 

-7  170 

-.38001 

- 37005 

-.37603 

- 42781 

- 38136 

- 42554 

- 4 1 662 

- 35921 

49628 

6.55588 

I . 150 

-4.871 

-.37085 

-.36210 

- . 36662 

-.42264 

- 37417 

- 41106 

-.40085 

-.35080 

.49425 

6.58477 

1 . 150 

-2  557 

- . 35834 

-.35248 

-.35618 

-.41743 

- 36703 

- 40097 

- 38215 

-.34070 

.49093 

6.59698 

1.150 

-.278 

-.34705 

-.34508 

-.34732 

-.40764 

-.34475 

-.39117 

- 38327 

- 33238 

.'48572 

6.60762 

1 . 150 

1 .992 

-.33512 

-.33704 

-.33818 

-.42048 

- 36282 

- 37566 

- 36722 

-.32388 

.4801 1 

6,60617 

GRADIENT 

.00518 

.00361 

00412 

00072 

00247 

.00507 

004B0 

00390 

-.00208 

.00328 

RUN  NO. 

192/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBt 

CP02 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.573 

- . 38255 

- . 37064 

- 30025 

- 43699 

- 38610 

-.42560 

- 41842 

-.36185 

.50634 

6 548S5 

1 206 

-7.210 

- . 37739 

- . 36260 

-.37304 

-.42411 

-.37520 

- 41217 

- 40427 

- . 35264 

.50207 

6.57514 

1 205 

-4.871 

- 36760 

- 35194 

- 36266 

- 41418 

- 3631 1 

- . 394  1 3 

- 38533 

- 342B7 

49927 

6.60015 

1 205 

-2.578 

- 35357 

- 34298 

- 35029 

-.40397 

-.34976 

- . 38229 

-.37484 

-.33246 

.49494 

6 61649 

1 205 

-.306 

-.33978 

- 33589 

- . 33979 

- . 39220 

- 32631 

- 37383 

-.36612 

-.32383 

49036 

6.62615 

1 .205 

1 981 

-.33109 

-.331  17 

- 33193 

-.40359 

- 34353 

-.36245 

- . 35474 

-.31739 

.48559 

6.68682 

1 .205 

4.255 

-.32151 

-.32476 

-.32130 

-.41374 

- 35745 

- 35001 

- 33815 

-.31161 

.47729 

6.6! 13! 

GRADIENT 

.00503 

.00290 

.00443 

00006 

00077 

.00474 

.00502 

.00340 

-.00225 

00143 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  * IA93 


PAGE  76 
(RJJ057)  I 84  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  IH 9 (IA93)  OTSATI3Q 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ, 

.FT.  XMRP 

« 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  “ 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

,0000  IN,  YT 

ELV-LO  - 

9 000 

ELV-R!  - 

SREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400, 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

217/  0 

RN/L  » 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  * 5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

.599 

-8.551 

-.26140 

- 25128 

-.28768 

-.44101 

-.42135 

-.39919 

-.39164 

- 24768 

.29543 

.599 

-6.419 

-.25884 

-.24720 

- 28248 

-.42732 

-.40652 

- . 37785 

*-.36715 

- 24645 

.29654 

.599 

-4.308 

-.25495 

- 24333 

- 2761 1 

-.42099 

- 39263 

- . 35789 

-.35404 

-.24505 

. 29640 

.600 

-2.195 

-.24819 

-.23715 

- 26936 

-.41740 

- 38147 

- 34311 

- 34534 

- 23906 

.29441 

.599 

-.098 

-.23817 

-.23057 

- 25942 

-.41152 

- 37230 

-.33215 

- 3364B 

-.23057 

.29014 

.599 

2.014 

-.23355 

- 22710 

- 25195 

-.40307 

- 36215 

- 32751 

-.33146 

- 22766 

.28456 

599 

4.152 

-.22973 

- 22348 

- 24720 

- . 39262 

- 35455 

- 31876 

- 321  19 

- 22538 

.27440 

GRADIENT 

. 0030B 

.00235 

.00356 

00337 

00452 

.00444 

,00377 

00240 

- 00255 

RUN  NO. 

200/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPE33 

CPB4.5 

CPB6 

CP07 

CPB8 

CPCO 

CAU 

j.900 

-9.045 

-.32394 

-.30516 

- 33657 

- 44196 

- 43663 

-.42324 

-.41299 

-.30071 

.36419 

.900 

-6.818 

-.31601 

- .29490 

- . 32644 

-.43083 

-.42528 

-.40639 

-.39648 

-.29134 

.36197 

900 

-4.595 

- 30434 

- 27868 

-.31335 

- 43723 

-.41494 

- . 39592 

- 39943 

- 27690 

. 35859 

.899 

-2  380 

-.29844 

-.26864 

- 30491 

-.43750 

-.40357 

- . 38654 

- . 38759 

-.27087 

35498 

.900 

-.169 

- . 2935B 

-.26560 

- 29683 

-.43017 

- . 39935 

- . 36867 

-.36591 

- 26693 

. 35209 

' .900 

2.044 

- 29651 

- 25936 

- 29997 

-.44473 

-.40156 

- 35703 

-.34993 

-.26640 

.34677 

.900 

4.261 

- 29924 

- 25604 

- 30616 

-.43446 

- 39273 

-.35151 

-.34497 

-.26732 

34146 

GRADIENT 

.00055 

. 002j1 

00087 

-.00008 

00210 

00535 

.00662 

.00107 

- 00192 

RUN  NO. 

212/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB? 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

.975 

-9.274 

- . 3694B 

- 36930 

- . 37920 

-.52882 

- 51459 

-.48701 

-.49791 

-.36100 

44301 

.976 

-6  970 

-.35298 

- 35730 

- . 36027 

- 53425 

- 51465 

- . 45965 

-.46154 

-.34785 

.44034 

975 

-4  705 

- 33938 

- 34771 

- 34417 

-.53364 

- 50400 

- .44025 

-.43604 

- 33887 

43595 

.975 

-2.433 

-.32529 

- 34034 

-.33453 

-.52483 

- 48474 

- 43040 

- 42856 

- 33067 

43274 

.975 

-.205 

- 31969 

- 33445 

- . 32875 

- 52545 

-.47709 

- 42387 

-.42038 

- 32373 

.43080 

.975 

2.026 

-.32304 

- 33468 

- 32940 

-.52461 

-.47738 

-.41492 

- 40552 

- 32459 

42633 

975 

4.245 

- . 32862 

-.33559 

- . 33589 

-.53678 

, - 48103 

- 41720 

- 39847 

- . 3260 1 

.42213 

GRADIENT 

. 0009B 

.00134 

.00124 

-.00026 

.00239 

.00276 

004  39 

.00143 

-.00152 

8.000 

9.000 


BETA 

-6.31592 
-6.34702 
-S. 36915 
-6  371 19 
-6  37146 
-6.36619 
-6.35554 
.00143 


BETA 
-6.52743 
-6.56284 
-6.57703 
-6.57663 
-6.57157 
-6  56431 
-6.56185 
.00193 


BETA 
-6.57889 
-6.60387 
-6  61151 
-6  60346 
-6.58942. 
-6.58508 
-6.56732 
.00477, 


t jkIGINAL  page  is 
i OF  POOR  QUALITYi 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  77 
(RJJ057)  I 24  JUN  76  1 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  - 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  =. 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■= 

9 000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

206/  0 

RN/L  = 4, 

,19  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1.150 

-7.135 

- 35965 

- 34836 

-.39332 

-.55801 

-.50883 

-.41928 

- 42556 

- . 3399 1 

.50372 

1 . 150 

-4.83! 

-.35101 

- 33836 

-.38638 

- . 55084 

- 50330 

-.41215 

-.41328 

-.33340 

.50097 

1 . 150 

-2.531 

-.34715 

- 33423 

-.37002 

-.53814 

- 48473 

- 40285 

- 40637 

-.33138 

.50015 

1 150 

- 247 

-.33921 

- 32834 

- 35577 

-.53093 

- 47331 

- 38922 

- . 3968B 

- 32530 

.49767 

I 150 

.2  012 

-.33461 

-.32843 

-.34860 

- 51934 

-.46632 

-.37827 

- . 38298 

- 32162 

49390 

GRADIENT 

.00250 

.00157 

00560 

.00446 

.00537 

.00505 

.00440 

00182 

-.00104 

RUN  NO. 

222/  0 

RN/L  = 4 

22  GPA01ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4 , 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .205 

-9.544 

- . 37344 

-.36397 

-.41054 

- 55647 

-.50583 

-.42202 

- 42502 

- 35509 

51355 

1 .205 

-7. 170 

-.36077 

- 35106 

-.39540 

- 54905 

- 49366 

-.41387 

- 42091 

- . 33776 

.51022 

1 205 

-4 . 827 

- . 34744 

- 33417 

-.38453 

- 53751 

- 40447 

-.40253 

- 40498 

- 32823 

50823 

1 .205 

-2  533 

-.34319 

-.33038 

-.37436 

- 53091 

-.47258 

-.39235 

- 39561 

- 32642 

.50808 

1 205 

-.249 

-.33576 

- 32467 

-.36022 

- 52670 

-.46503 

-.37882 

- . 38523 

-.32080 

.50583 

1 1.205 

2 014 

-.33274 

- . 32607 

-.35290 

-.51616 

- 45836 

-.36609 

- 37062 

- 31914 

.50203 

l 1.205 

4.293 

-.331 13 

- . 32699 

- . 35327 

- 50255 

- 44360 

- . 35286 

- 35280 

-.31924 

.49291 

GRADIENT 

.00189 

.00082 

00369 

00371 

00421 

.00551 

.00568 

001  1 1 

-.00161 

8.000 

8.000 


BETA 

-6.6536B 

-6.66029 

-6.65427 

-6.64497 

-6.63882 

.00323 


BETA 
-6.65865 
-6  67090 
-6.67502 
-6.67154 
-6  66148 
-6  65508 
-6 .64848 
00305 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

78 

LARC 

8FT  TPT  749 

t IA93)  OTSAT130 

1RJJ05B)  t 24  JUN’  76  ) 

REFERENCE 

: DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

-SREF  = 

2690.0000  SO. FT.  XMRP 

=»  976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-Lt  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

a . 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

9.000 

ELV-R1  - 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

° 400 

0000  IN.  ZT 

r-LV-RO  « 

9 000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

216/  0 

RN/L  - 

3. 

21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP82 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6  - 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU,  , 

BETA 

599 

-8  504 

-.25909 

-.2457! 

-.28390 

-.42441 

- . 39978 

- 38725 

- 37405 

-.24496 

. 29B23 

-4  22420' 

.599 

-6.391 

-,25513 

-.24214 

- 27635 

-.41079 

-.38502 

-.36846 

- 36231 

-.24234 

29832 

-4.24468 

598 

-4  287 

-.249B6 

- 23840 

- 26B45 

- 40569 

- . 37323 

- . 35225 

-.35182 

-.23954 

.29756 

-4  25768 

.599 

-2. 186 

- 24245 

- 23294 

-.25931 

-.40432 

- 36569 

-.33752 

- 34  090 

- 23465 

.29620 

-4  26618 

.599 

-.102 

-.2351 1 

- 2277! 

- 25028 

-.39637 

- 35585 

- 32616 

- 32973 

- 22752 

29230 

-4  26751 

.599 

2.025 

-.2281 1 

-.22320 

- 24159 

-.38733 

-.34434 

- . 32072 

- 32371 

- 22224 

.28466 

-4  26625 

599 

4.137 

-.21787 

-.2181  I 

- 23101 

- 37980 

-.33815 

-.31051 

- 31370 

-.21525 

27568 

-4 . 25873 

GRA01ENT 

.00372 

00239 

00440 

00327 

.00435 

.00476 

00444 

00290 

- 00263 

- 00010 

RUN  NO. 

199/  0 

RN/L  = 

3 

97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-9.003 

-.31343 

- 29378 

- 32722 

-.42065 

- 41198 

- 42640 

- 42342 

- 28921 

.36513 

-4.36321 

900 

-6.774 

-.30830 

- 28363 

- 31887 

-.41476 

- 40096 

-.40831 

-.40947 

- . 27827 

36103 

-4.38412 

900 

-4.567 

-.30086 

-.27128 

- 31045 

- 41228 

-.39010 

-.39620 

- 39793 

- 27094 

.35648 

-4  38412 

.900 

-2.365 

-.29831 

-.26550 

- . 30299 

-.40982 

- 37916 

-.37339 

- 37143 

- 26527 

35190 

-4.39056 

.899 

-.  162 

- 29483 

- 26090 

- 29685 

- 41701 

-.37863 

-.35428 

-.34728 

-.2601  1 

.34703 

-4 . 38660 

.900 

2 032 

-.29425 

-.25216 

- 29448 

- 42614 

- 38329 

-.34519 

- 33607 

- 25886 

34071 

-4  37943 

.900 

4 242 

- 29034 

- 24931 

-.29036 

- 41729 

-.37360 

-.33921 

-.33123 

-.25455 

.33801 

-4  38043 

GRADIENT 

.001  14 

.00260 

00221 

-.00120 

.00131 

.00646 

.00767 

00178 

- 00219 

00084 

RUN  NO. 

211/  0 

RN/L  = 

4 

10  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

975 

-9.207 

-.35603 

-,35'’ 14 

-.36445 

- 51036 

- 49997 

-.48356 

- 49167 

- . 34944 

.44574 

-4  39223 

.9-76 

-6.906 

- 34029 

-.34475 

- 34638 

-.51855 

-.49689 

-.45438 

- 45575 

- . 33632 

.44133 

-4  40681 

.975 

-4.662 

- . 32629 

-.33430 

- 33046 

- 51 157 

-.48494 

-.43349 

- 43279 

- 32638 

.43580 

-4  40525 

.975 

-2  430 

- 31384 

- 32975 

- 32116 

- 50466 

- 46634 

- 42273 

- 42473 

- 31862 

.43129 

-4  39960 

975 

-.208 

-.30701 

- 32439 

-.31383 

-.51 165 

-.46545 

-.41344 

- 41171 

- 31242 

42876 

-4 . 38065 

.975 

2.014 

-.30841 

- . 32620 

-.31575 

-.51456 

-.46630 

-.40549 

- 39651 

-.31507 

42262  . 

-4  37892 

.975 

4.237 

-.30642 

-.32650 

-.32029 

- 51030 

-.46724 

-.40051 

- . 38397 

- 31557 

.H1932 

-4.37260 

GRADIENT 

00203 

.00086 

.001 16 

-.00105 

.00159 

.00374 

.00566 

00113 

-.00187 

00387 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - ! A93. 

PAGE 

79 

LARC 

8FT  TPT  /49  (1A931  OTSAT130 

(RJJ0581  ( 2*4  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

a 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-*4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-RI  • 

8 . 000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

«=  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

205/  0 

RN/L  = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL 

• -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CP82 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 , 150 

-7.091 

- 35369 

-.34766 

-.39134 

-.53971 

- .4943B 

.40506 

- 40812 

-.34003 

50264 

-4.43639 

1 . 150 

-4  794 

- 34739 

-.33999 

- 36907 

-.53608 

- 48929 

.39831 

- 40238 

-.33107 

. 49980 

-4.44596 

1 . 150 

-2  51 1 

- 34213 

- . 33254 

-.35197 

- 52421 

- 47210 

.39113 

- 39640 

- 32738 

.49854 

-4 .4337 1 

1 . 150 

- 243 

- 33285 

-.32447 

- 34254 

- 52297 

- 47003 

38315 

- 38566 

-.31931 

.49507 

-4.42208 

1.150 

2.015 

-.32040 

-.32052 

- 32912 

-.51414 

- 46194 

.37146 

- 36983 

-.31 149 

.49015 

-4.41824 

GRADIENT 

,00398 

.00293 

00570 

.00296 

00371 

.00391 

.00478 

.00295 

-.00143 

.00418 

RUN  NO 

221/  0 

RN/L  = 

4.22  GPAD1ENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.475 

-.36391 

-.35051 

-.39403 

-.55740 

-.50919 

.41 170 

- 41523 

- 33891 

.51439 

-4.44238 

1 .205 

-7  134 

- . 35797 

-.34890 

- 39890 

-.53598 

- 48653 

.40027 

-.40164 

- . 33992 

.50998 

-4.45375 

1 .205 

-4.791 

-.34585 

-.33736 

- . 37963 

- 51865 

- 46923 

. 385 1 1 

-.38774 

-.33017 

.50612 

-4 .45626 

1 .205 

-2  51 1 

- . 33798 

-.32617 

- 35668 

-.51298 

-.45923 

. 37878 

-.38321 

-.32157 

.50552 

-4.44439 

1 .205 

-.242 

-.32900 

-.31919 

-.34485 

-.51414 

-.45780 

.37142 

- 37298 

- 31459 

.50244 

-4.43748 

1 .205 

2.021 

-.31949 

-.31780 

- 33106 

- 50720 

-.45158 

.35897 

- . 35755 

-.30870 

.49794 

-4  .431  10 

1 .205 

4 279 

- 31438 

-.31585 

- 32983 

- 49168 

- 45553 

34694 

- 34013 

-.30567 

.48965 

-4  43128 

GRADIENT 

.00359 

00227 

.00553 

00263 

00331 

00424 

00533 

.00273 

-.00179 

.00279 

DATE  £9  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE 

BO 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(RJJ059)  t 34  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

£690.0000  SQ 

.Ft.  xmrp 

= 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  ■ 

8.000 

LREF  = 

1 £90. 3000  INCHES  YMRP 

a 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  ■ 

8.000 

BREF  = 

1890.3000  INCHES  ZMRP 

= 400, 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  <* 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

315/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB3 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

.CPBB 

C£CO 

CAU 

BETA 

• .599 

- -8.479 

-.35519 

-'.34033 

- '37448 

•*  -:41  313 

-.33760  - 

- . 37533 

- . 37004 

-.34146 

.39406.  kf- 

-.0151,1 

.599 

-6.391 

-.35034 

-.33853 

-.36604 

-.39143 

-.33671 

-.35901 

- . 35477 

- 33890 

.39263 

-.01314 

.599 

-4.881 

-.34481 

-.33547 

-.35787 

- . 37378 

- 31731 

-.34307 

-.34011 

-.33585 

.39083 

-.00787 

.599 

-£. 176 

- 33B56 

- 33338 

-.35070 

-.36439 

- 31353 

-.3307! 

- . 33376 

-.22981 

.38993 

-.00073 

.599 

- OBB 

- 33198 

-.33763 

-.34091 

-.35645 

- 30447 

-.33346 

- 33509 

- 33514 

.28639 

.00428 

.599 

£.013 

-.33105 

-.33148 

-.33888 

-.35438 

-.30460 

-.30887 

- 30883 

-.31804 

.37914 

.00056 

.598 

4.113 

-.30587 

-.31377 

-.33479 

- . 35633 

-.30377 

- 39737 

-.39676 

-.30975 

36980 

-.00069 

GRADIENT 

.00455 

.00358 

00419 

.00305 

00166 

.00530 

00537 

.00305 

-.00353 

00075 

RUN  NO. 

198/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB3 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-8.988 

-.30167 

- . 3B988 

-.31930 

- . 39373 

- 36097 

-.43743 

-.41974 

-.38407 

. 36075 

-.02415 

.900 

-6  763 

-.39978 

-.38431 

-.33097 

- . 37938 

- 33917 

-.40644 

-.401 12 

-.37906 

35351 

- 03438 

.900 

-4.541 

-.39718 

- 38181 

-.31381 

-.35438 

- 33455 

-.38054 

- . 38092 

- 27679 

. 34425 

-.02415 

.901 

-£ .304 

-.3971 1 

- 38143 

- 31406 

-.33895 

-.31541 

-.34696 

-.33933 

- 27707 

.33894 

-.01609 

- .900 

-.173 

-.39308 

-.37337 

-.30671 

-.35140 

-.33336 

-.33573 

-.33193 

- .36B79 

. 33568 

-.00463 

.900 

£.034 

-.38773 

- . 36883 

- 30059 

- . 36365 

-.33138 

- , 333B7 

-.30293 

-.36403 

.33360 

-.00536 

.900 

4.343 

- 37877 

-.36669 

-.39145 

-.37400 

-.33545 

-.33334 

- 31 166 

-.36098 

.33974 

- 00337 

GRADIENT 

.0031 1 

00195 

.00356 

- 00393 

-.00173 

.00634 

.00794 

.00203 

- 00161 

.00347 

RUN  NO. 

310/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB3 

CP83 

CPB4 ,5 

CPBB 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9  164 

-.34103 

- . 35u7 1 

- . 35530 

- 49476 

- 45933 

-.46605 

-.4661 1 

- 34453 

.44346 

- . 03923 

.975 

-6.876 

-.33134 

- . 34659 

-.34315 

-.48499 

- 44556 

- 44B04 

-.44630 

- 33682 

.43755 

- . 02879 

.975 

-4  633 

-.33315 

-.34178 

-.33400 

- 46656 

- 43589 

-.43408 

- 43484 

-.33148 

.43955 

- 03389 

.975 

-3.415 

-.3! 145 

- . 34695 

-.33130 

- 44917 

-.40799 

-.41050 

- 4117B 

-.33971 

.43401 

-.00801 

975 

- 301 

- 31171 

-.34919 

- 33301 

- 44419 

-.40373 

-.40063 

-.40139 

- . 33388 

.43036 

.00286 

.975 

3.007 

-.31633 

- . 34933 

- 3369B 

-.45683 

- 40540 

-.39402 

-.39374 

-.33664 

.41539 

.00499 

.975 

4.336 

-.31993 

- . 34568 

-.33863 

-.47391 

- 41739 

-.38447 

-.38036 

-.33601 

.41013 

-.00408 

GRADIENT 

-.00003 

-.00045 

-.00067 

-.00101 

00089 

00433 

.00483 

-.00073 

-.00314- 

.00229 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 
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LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT13D  IRUJ059)  < 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

s 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9,000 

ELV-RI  - 

B.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 40o! 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

204/  0 

RN/L  ' 

4, 

.21  GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBi 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 150 

-7.060 

-.35086 

-.34529 

- 35791 

-.52191 

-.47347 

.41265 

-.40898 

-.33480 

.49823 

-.02806 

1.150 

-4  763 

-.34207 

-.34002 

- 34943 

-.50899 

- 45927 

. 3975 1 

- . 39358 

-.32990 

49410 

-.02992 

1.150 

-2  487 

-.32907 

- 33376 

- 34024 

-.49819 

- 44271 

.38461 

-.38013 

- 32327 

.49290 

-.01978 

1.150 

- 246 

-.31195 

- 3268 1 

- 32979 

-.49069 

- 42979 

37222 

- 36231 

-.31594 

.48953 

-.00383 

1 . 150 

1 .991 

-.30097 

-.31972 

- 32078 

-.48944 

-.42797 

. 3597 1 

-.34621 

-.30719 

.48226 

-.00013 

GRADIENT 

.00624 

.0030! 

.00428 

.00294 

.00475 

.00559 

.00711 

00335 

-.00173 

.00468 

RUN  NO 

220/  0 

RN/L  = 

4 

22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

I .205 

-9.414 

-.35906 

- . 34297 

- . 36924 

-.51289 

-.47055 

40928 

-.40678 

-.33343 

.50836 

-.03990 

1.205 

-7  055 

- 34836 

- 33734 

- . 35489 

- 49843 

-.45485 

.40031 

-.39835 

-.32717 

.50337 

-.03328 

1 .205 

-4.784 

- 33791 

-.33212 

- 34375 

-.48726 

- 44019 

.38419 

- 38206 

-.32168 

.50044 

-.02654 

1 205 

-2.510 

-.32821 

- . 32695 

- . 33562 

-.47892 

-.42530 

. 36992 

- 36625 

-.31633 

49832 

- 01406 

1 .205 

-.237 

-.31467 

- 32208 

-.32887 

- 47152 

-.41441 

35937 

- 34896 

-.31182 

.49600 

-.00356 

1 .205 

2.006 

- 30067 

- 31378 

-.32022 

- 47300 

- 41200 

.34803 

- . 33392 

- 30297 

.48878 

.00026 

1 .205 

4.263 

-.29229 

- 30812 

- . 30962 

-.47055 

- 41028 

.33200 

-.31907 

-.29622 

.48041 

- 00411 

GRADIENT 

.00525 

00270 

.00370 

.00174 

.00324 

. 00 558 

.00700 

.00284 

-.00219 

- . 00262 

LARC  8FT  TPT  749 

( 1A93)  OTSAT130 

(RJJ060)  t 24  UUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  1 

5Q  FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

8 000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9,000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

201/  0 

RN/L  = 

3 

97  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

•MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.900 

-.  167 

-.29275 

-.27371 

- 30638 

-.34916 

-.32314 

. 33505 

-.32192 

-.26946 

.33525 

-.00107 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

207/  0 

RN/L  = 

4 

18  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

- 241 

-.31206 

- . 32720 

-.33000 

- 49132 

- 43021 

37180 

- 36170 

-.31642 

.48906 

-.01  151 

GRADIENT 

.00000  ' 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

DATE  29  OCT  76 
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hJ  1061 ) < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ! 1A93)  OTSAT130 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976 

OOOQ  IN  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-L1  » 

8.000 

LREF  = 

1290  3000  1 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-R!  - 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  1 

INCHES  ZMRP 

» 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

218/  0 

RN/L  = 

3.20  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.599 

-8  51 1 

-.25955 

- 24297 

- 27387 

-.38220 

-.28719 

-.37740 

- . 36726 

-.24240 

. 29556 

4.18495 

.600 

-6  409 

-.25294 

-.24057 

- 26613 

- . 3652 1 

-.27924 

-.36097 

- . 35389 

-.23697 

.29567, 

4.20813 

.599 

-4.296 

- 24575 

- . 23660 

-.25708 

-.34681 

- 26983 

-.34  4 06 

-.34116 

-.22899 

.29443 

4.22817 

.599 

-2.202 

- 24111 

-.23483 

-.25036 

-.33125 

- . 26556 

- 32964 

- . 32959 

-.22286 

.29249 

4 24256 

599 

-.101 

-.23469 

-.22957 

- .24170 

-.32285 

- 25919 

- 3216! 

- 32100 

- 21796 

.28857 

4.24954 

.600 

2.024 

-.22673 

- 22562 

- 23260 

-.32412 

-.25724 

-.31530 

-.31203 

-.21385 

.2B134 

4.24873 

.600 

4.  141 

-.21352 

- 22003 

- 22266 

-.33336 

-.26986 

- 30423 

-.30191 

- 20882 

.27164 

4.23848 

GRADIENT 

00374 

.00201 

.00411 

.00161 

00039 

00445 

00455 

.00234 

-.00269 

.00126 

RUN  NO 

202/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.901 

-9.013 

-.31756 

-.28631 

- 34593 

- 38446 

-.31527 

- 41743 

- 41089 

-.27972 

.36399 

4.27669 

.899 

-6.799 

-.30963 

-.28393 

-.33037 

- 36997 

- 30982 

- 39941 

- . 39386 

-.27688 

.35800 

4.30607 

900 

-4.559 

-.29625 

-.27306 

-.31456 

-.3512! 

- 30028 

- 30295 

- 38222 

- 26311 

35299 

4 .31957 

.900 

-2.367 

-.29988 

-.27209 

-.31428 

- 34457 

- . 29B54 

- 35988 

-.35400 

-.26347 

.34788 

4.33566 

.900 

- 172 

- . 29647 

- 26514 

-.30931 

- 33689 

- 29045 

- 34748 

- 33703 

-.25842 

.34484 

4 34866 

.900 

2.049 

- 28978 

- 25623 

-.30208 

-.33793 

-.28635 

-.33342 

- 31202 

- 25006 

. 33872 

4.34409 

.900 

4.246 

- 28510 

- 25783 

-.29630 

-.35246 

- 29520 

-.33400 

- 31975 

-.25167 

33731 

4 33278 

GRADIENT 

.00147 

00210 

00221 

.00019 

00101 

.00564 

, .00758 

.00165 

- 00184 

. 00 158 

RUN  NO. 

213/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CP83 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.220 

- 36368 

- 35545 

- 37529 

- 46398 

-.41493 

-.46690 

-.46132 

- 34661 

.44282 

4.31217 

.975 

-6.923 

-.33994 

-.34098 

-.36041 

- 45023 

-.40367 

-.44484 

-.44217 

-.33172 

.43759 

4 33498 

.975 

-4.684 

- 31886 

-.33103 

- 34788 

- 43146 

- 38441 

-.42532 

-.42515 

-.32062 

43268 

4.34951 

.975 

-2  445 

- 30710 

-.32334 

-.33514 

-.41665 

- . 36598 

-.41600 

-.41738 

-.31220 

42705 

4 . 36568 

.975 

- 219 

- 30039 

- 31954 

-.32814 

-.4061  1 

- 35121 

-.41115 

- 40880 

- 30871 

42492 

4.37200 

975 

2 Oil 

- 29969 

-.32155 

-.32610 

-.41175 

- 354 98 

-.39803 

-.38481 

-.3105! 

.41830 

4 . 36868 

975 

4 239 

- 30178 

-.32208 

-.32519 

-.43106 

- . 37756 

- 39465 

-.37136 

-.31  177' 

.41460 

4 . 35559 

GRADIENT 

.00186 

00088 

.00244 

.00026 

.00111 

.00356 

.00628 

00087 

-.00201 

. 00068 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT  TPT  749  CIA93)  OTSAT130  (RJJ061)  < 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  * 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■=  400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

208/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . ISO 

-7.105 

- . 36886 

-.35643 

- . 37097 

-.47784 

- 42999 

-.41716 

-.40945 

-.34725 

.50294 

4 . 36274 

1 . 150 

-4  801 

- 35989 

-.35035 

-.36231 

-.46584 

- 41644 

-.40387 

-.39460 

-.33757 

.49883 

4.38150 

1.150 

-2  504 

- 34904 

-.34284 

-.35142 

-.44843 

- 39370 

- 38864 

-.38121 

-.32913 

49522 

4.39484 

1.150 

-.240 

-.33798 

- 33631 

-.34324 

-.43445 

- 37606 

- 37870 

-.37053 

-.32195 

.491 14 

4.40813 

1 . 150 

2 006 

- . 32369 

- . 32399 

-.33699 

-.43491 

- 38093 

- 36544 

- . 35480 

-.30907 

4833B 

4.40272 

GRADIENT 

.00523 

.00377 

00371 

00472 

.00549 

00552 

.00573 

00408 

-.00222 

.00340 

RUN  NO. 

223/  0 

RN/L  = 

4,22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9  475 

-.37879 

- 35806 

- 37839 

- 47535 

- 42828 

-.41619 

-.40712 

- 34917 

.51225 

4 35414 

1 .205 

-7  124 

- 37309 

- 35282 

- . 37486 

-.4681 1 

- 42250 

-.40896 

-.40007 

- 34294 

50B4  3 

4 37548 

1 .205 

-4  821 

-.35880 

- 34433 

-.35990 

-.45090 

- 40538 

- . 39352 

-.38356 

- 33201 

50401 

4 . 39474 

1 .205 

-2.506 

- . 34565 

-.33796 

-.34707 

-.43555 

- 38374 

- . 37987 

- 37017 

- 32383 

50063 

4.40681 

1 .205 

-.245 

-.33220 

- 33039 

-.33537 

-.41708 

- 35964 

- 36706 

- 35791 

- 31545 

49648 

4.41476 

1 .205 

2 016 

-.32334 

- . 32209 

-.32726 

- 41834 

- 36250 

- 35283 

- 34  323 

- . 30678 

.48947 

4 41955 

1.205 

4.274 

-.31025 

-.31461 

-.32032 

-.43244 

- 38109 

- 34138 

-.33025 

- 29965 

.48184 

4 40932 

GRADIENT 

. 00526 

.00332 

004  36 

.00239 

.00309 

.00578 

00588 

.00360 

-.00244 

00185 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93)  QTSATt30 

(RJJ062)  t 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  *> 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  « 

BREF  = 

1290.3000  : 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

219/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

.600 

-8  546 

-.26192 

- 24687 

-.27810 

- . 3484 B 

-.27224 

- . 38277 

-.37626 

-.24631 

.29358 

.599 

-6.428 

- 25561 

-.24342 

-.26936 

-.33332 

-.26141 

-.36363 

- . 35826 

-.24039 

.29366 

.599 

-4 . 337 

- 24834 

-.24148 

-.26232 

- . 32290 

- . 25835 

-.34789 

- 34499 

- 23028 

.29338 

599 

-2.203 

- 24243 

-.2384  3 

-.25508 

-.31523 

-.25055 

- 33544 

-.33426 

-.22533 

.29120 

.599 

-.087 

- 23797 

- . 23664 

-.25103 

-.31030 

-.24  308 

- 32921 

- . 3263 1 

-.22257 

.28772 

.600 

2.049 

- 22839 

- . 22974 

-.24089 

-.31427 

- .24944 

- 31948 

-.31583 

- 21797 

.28201 

.598 

4 153 

-.22253 

-.22734 

-.23626 

- . 32556 

-.26121 

- 31243 

-.30997 

-.21551 

.27202 

GRADIENT 

.00309 

.00174 

.00312 

-.00020 

-.00021 

004  09 

.00417' 

.00174 

-.00244 

RUN  NO 

203/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBB 

CPCO 

CAU 

.900 

-9  057 

-.32387 

- 30006 

- 34677 

- 35130 

-.29007 

-.42617 

-.41614 

-.29404 

. 36320 

.900 

-6.806 

-.31521 

-.29420 

- . 33380 

-.34074 

-.28913 

-.40684 

- 40576 

-.28683 

. 35850 

.900 

-4.596 

-.30414 

-.28362 

- 32176 

- 33014 

-.28771 

- 39286 

- 39704 

-.27244 

.35550 

.900 

-2.391 

-.30349 

-.28006 

- 31743 

-.32402 

- . 28069 

- 37711 

- . 37727 

-.27067 

. 35227 

.900 

- 176 

- 30096 

-.27374 

- 31368 

-.31927 

-.27147 

-.36029 

-.35184 

-.26601 

34822 

.900 

2.038 

-.29912 

-.26766 

-.31 150 

- . 32848 

-.27735 

-.34778 

-.331 18 

- 26218 

34405 

.900 

4.253 

-.29461 

-.26373 

-.30690 

-.34029 

- . 28056 

-.34  664 

-.33417 

-.25723 

.33933 

GRADIENT 

00106 

.00236 

00161 

-.001  12 

.00080 

00550 

00776 

.00176 

-.00178 

RUN  NO. 

214/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB? 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPBS 

CPCO 

CAU 

975 

-9  259 

- 3844! 

-.38151 

- . 38559 

-.41102 

-.35435 

- 47068 

-.4621 1 

-.36948 

.44067 

975 

-6  974 

-.36728 

- 36690 

- 37079 

- 40314 

- 35218 

-.44972 

-.44136 

- 35736 

.43769 

.975 

-4  699 

-.34141 

- . 35239 

-.35402 

-.39640 

-.34886 

- 43241 

- 42633 

-.34169 

.43332 

.975 

-2.465 

-.32344 

-.34327 

-.34170 

- . 3B987 

- 3388! 

-.42297 

-.41 B54 

-.33235 

.42857 

.975 

-.227 

-.3081  1 

-.33398 

- . 32839 

- 38836 

- 32984 

-.41597 

-.41258 

-.32285 

.42485 

.975 

1 .995 

-.30808 

- 33043 

- 32742 

- . 39847 

-.33902 

-.40557 

- . 39099 

-.32044 

.41925 

.975 

4 263 

-.31555 

- 33198 

-.33384 

- 41587 

- . 35857 

-.40122 

- . 38208 

- . 32230 

.41489 

GRADIENT 

.00299 

.00239 

00244 

-.00213 

-.00088 

.00356 

.00518 

.00226 

-.00206 

84 
76  -J 


0.000 

8.000 


BETA 
6. SB  120 
6.31300 
6 . 33967 
6.35936 
6.36610 
6.36368 
6.34823 
.00106 


BETA 
6.42931 
6.46745 
6.49241 
6.51034 
’6.52057 
6.51603 
6 50486 
00138 


BETA 
6.49006 
6.52177 
6.5429B 
6.55887 
6 56414 
6.56095 
6.54015 
-.00017 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  /49  (1A931  1 

OTSAT130 

(RJJ062)  1 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  * 

8.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

209/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CP87 

CPBB 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.150 

-7  166 

-.38136 

-.37351 

- . 37857 

-.43209 

- 39455 

-.42504 

-.41585 

- . 36296 

.50258 

6.56355 

1 . 150 

-4.838 

-.37287 

- . 36597 

- . 37028 

-.42747 

- 37874 

-.41204 

- 40111 

-.35521 

.49994 

G. 59188 

1.150 

-2  543 

-.35914 

- 35705 

- 35899 

-.42071 

- 36902 

- 39964 

-.39009 

-.34445 

.49592 

6 61125 

1 . 150 

- .259 

-.34844 

- 34785 

- . 34953 

-.41151 

- 34760 

- . 38896 

-.38098 

-.33478 

.49076 

6.61789 

1 . 150 

2 020 

-.33356 

- 33723 

- 33828 

-.42297 

- 36844 

- . 37263 

-.36281 

- 32352 

.48416 

6.61908 

GRADIENT 

.00563 

.00431 

.00461 

.00100 

00229 

. 00564 

.00542 

00458 

-.00230 

.00386 

RUN  NO. 

224/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBl 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .205 

-9.532 

-.38789 

- 37631 

- . 38467 

- 44422 

- 39186 

-.42645 

-.41899 

- 3679B 

.51208 

6.55335 

1 205 

-7.180 

-.38300 

- 37027 

-.37971 

-.43448 

- 38430 

-.41733 

- 40809 

-.35905 

.50798 

6 57959 

1 .205 

-4.842 

- 37336 

- 36012 

- . 36929 

- 42262 

-.37254 

-.39943 

-.39009 

- . 34925 

.50400 

6.60170 

1 .205 

-2.544 

- 36147 

- 35239 

-.35906 

- 41381 

-.36122 

- . 38782 

-.37902 

- 33989 

.49981 

6.61781 

I 205 

-.251 

-.34325 

- 341 14 

-.34387 

- . 3995 1 

- 33425 

-.37477 

-.36669 

- . 32765 

.49538 

6.62889 

1 .204 

2.016 

- 33438 

- 33499 

-.3351 1 

- 40786 

- 351 12 

- . 36376 

- 35442 

-.32032 

.49031 

6 63048 

1 .204 

4.291 

-.32423 

-.32622 

- 32394 

- 41725 

-.36447 

-.34840 

-.33520 

-.31271 

.48092 

6.6157! 

GRADIENT 

.00560 

00374 

.00504 

00074 

001  16 

.00553 

00589 

.00406 

-.00244 

.00179 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  BET  TPT  749  <!A93)  OTSATS30+TS1  (RJJ063)  ( 54  JUN  76  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  ** 

10.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

=■  400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

249/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.237 

-.37008 

- 37341 

-.30009 

-.53488 

-.51945 

- . 48889 

- . 49B39 

-.36455 

.44408 

-6.60291 

976 

-6.958 

- 35447 

-.36083 

-.36173 

-.53999 

-.51939 

-.46141 

-.46067 

-.35124 

.44127 

-6.62895 

.976 

-4 . 692 

-.33942 

-.35006 

-.34466 

-.53618 

-.50659 

-.44102 

-.43624 

-.34108 

.43645 

-6.63576 

.975 

-2.434 

- . 32602 

- 3h21 9 

- . 334 1 1 

- 52692 

- 48645 

-.43033 

- 42927 

-.33206 

.43221 

-6  63063 

.975 

-.503 

- 31864 

, - 33493 

- . 32809 

- .5283B 

- 47965 

- 42447 

-.42093 

-.32469 

.43076 

-6.61623. 

.975 

2.037 

-.32146 

- 33556 

-.32976 

-.52741 

-.47932 

-.41545 

-.40580 

- . 32595 

.42698 

-6  60204 

.975 

4.259 

- . 32420 

-.33789 

-.33436 

-.54161 

-.48420 

-.41963 

-.40035 

- 32931 

.42437 

-6.59485 

GRADIENT 

.00157 

00139 

.001 12 

- 00050 

.00233 

00258 

.00426 

.00133 

-.00131 

.00493 

RUN  NO. 

247/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADI 

ENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4  ,5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 . 150 

-7.111 

- 3631 1 

- 35558 

- . 39993 

-.56304 

-.51393 

-.42121 

-.42809 

-.34736 

.50449 

-6  69276 

1 . 150 

-4.819 

- 35416 

-.34490 

-.391 19 

-.55494 

-.50805 

-.41319 

- 41520 

- . 33869 

.50158 

-6  69756 

1 . 150 

-2.518 

-.35050 

- 34079 

-.37742 

-.54169 

-.48912 

-.40373 

-.40776 

-.33633 

.50102 

-6.69721 

1 . 150 

-.231 

-.34193 

- . 33324 

-.36198 

-.53428 

-.47719 

-.38993 

-.39792 

-.32906  - 

.49825 

-6.68379 

1 . 150 

2.034 

-.33643 

-.33226 

- . 35327 

- 52255 

-.46964 

-.37853 

-.38321 

- 32624 

.49369 

-6.67386 

GRADIENT 

.00270 

.00199 

00566 

00458 

, 00557 

.00515 

.00463 

.00195 

-.00116 

.00370 

RUN  NO. 

245/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  ' 

CP81 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1 .505 

-9.522 

- 37439 

- 36968 

-.41927 

- 55462 

-.50416 

-.41922 

-.42153 

-.36075 

.51370 

-6.68959 

1 .505 

-7  174 

- 36164 

- 35544 

- 40186 

-.54707 

-.49159 

-.41025 

-.41654 

-.34344 

.51 110 

-6.70090 

1 .505 

-4.839 

-.35005 

- 33n39 

- . 3894 1 

-.53796 

-.48491 

-.39932 

-.40227 

- 33312 

.50863 

-6.70995 

1 .505 

-2.523 

- 34554 

-.33469 

-.37934 

-.53024 

-.47216 

-.38915 

-.39282 

-.32970 

.50823 

-6.69892 

1 .205 

-.238 

-.33711 

- . 3279B 

-.36499 

-.52612 

-.46490 

- 37550 

- 38268 

-.32254 

50600 

-6  68223 

l .505 

2.036 

- . 33226 

-.32801 

-.35693 

-.51601 

- . 45775 

- 36247 

-.36695 

-.32121 

.50183 

-6.68147 

1 .205 

4.303 

-.32925 

- 32653 

-.35545 

-.50191 

-.44386 

- 34074 

-.34827 

-'.31919 

.49268 

-6.67277 

GRADIENT 

.00240 

.00139 

00396 

.00378 

.00423 

.00560 

00586 

.00159 

-.00167 

.00402 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  B7 
1RJJ064)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93)  0TSAT130+TS1 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  VMP° 

1290.3000  INCHES  2MRP 

.0100 

= 976 

* 400 

0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
0000  IN.  ZT 

BETA  * 
ELV-LO  * 
ELV-RO  « 

.000 

9.000 

9.000 

ELV-LI  ** 
ELV-R!  ■ 

10.000 

10.000 

RUN  NO. 

248/  0 

RN/L  «= 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

.975 

.976 

.975 

.975 

.975 

.975 

.975 

ALPHA 
-9. 148 
-6.891 
-4.636 
-2.394 
-.199 
2.01B 
4.223 
GRADIENT 

CPBt 
-.33736 
-.32673 
-.31664 
- . 30970 
-.30914 
-.31327 
- 31557 
-.00006 

CPB2 
-.35640 
-.34703 
-.34161 
-.34099 
-.35009 
-.351 12 
-.34710 
-.00059 

CPB3 

- 35389 

- 34101 
-.33105 
-.33190 

- 33259 

- 33692 
-.33735 

- 00080 

CPB4.5 

-.50380 

-.49152 

-.47268 

-.45568 

-.45149 

-.46624 

-.47933 

-.00107 

CPB6 
-.46667 
-.45205 
- 43IB7 
-.41456 
-.40956 
-.41248 
-.42265 
.00091 

CPB7 
- . 46825 
-.44635 
-.42377 
-.41212 
-.40171 
- . 39562 
-.38705 
.00406 

CPS8 
-.46595 
-.44478 
- 42364 
-.41303 
-.40159 
-.39456 
-.37946 
.00483 

CPCO 
-.34307 
-.33567 
-.3291  1 
-.32996 
-.33282 
- . 33695 
-.33563 
- 00090 

CAU 
.44237 
.43695 
.42921 
.42394 
.42018 
.41537 
.41011 
-.0021 1 

BETA 
-.06926 
- . 06523 
-.05679 
-.04409 
- 03405 
-.03095 
-.03314 
.00273 

RUN  NO 

246/  0 

RN/L  <= 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 
1 . 150 
t . 150 
1 . ISO 
I 150 
1 . 150 

ALPHA 
-7.052 
-4  753 
-2  478 
- 232 
2 018 
GRADIENT 

CPB1 

- 35407 
- . 34659 
- . 33357 
-.31677 

- 30357, 
00647 

CPB2 

- 35143 
-.34591 
-.33990 
-.33373 

- 32561 
00297 

CPB3 
-.36295 
- . 35586 
-.34877 

- 33653 

- 32492 
00466 

CPB4.5 
- 52435 
-.51254 
-.50244 
-.49380 
-.49157 
.00317 

CPB6 

-.47621 

-.46350 

-.44733 

-.43400 

-.43107 

.00491 

CPB7 
-.41336 
- . 39B99 
-.38590 
-.37365 
- , 35952 
00579 

CPB8 
-.40920 
- . 39455 
-.38091 

- 36415 

- 34570 
00724 

CPCO 
-.34100 
-.33612 
-.33001 
- 32171 
-.31102 
.00370 

CAU 
.49901 
.43545 
.49376 
.49012 
48244 
- 00189 

BETA 
- 04436 
- .03323 
-.02168 
-.01188 
-.01230 
.00322 

RUN  NO. 

244/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 
1.205 
1 .205 
1 .206 
1 .206 
1 205 
1 .205 
t .205 

ALPHA 
-9.407 
-7  075 
-4.75! 
-2.493 
-.239 
2.016 
4.283 
GRADIENT 

CPB1 

-.35724 

-.34764 

- 33987 

- 33079 

- 31851 

- 30296 
-.29355 

.00534 

CP82 
-.34700 
-.34165 
- . 33"'22 
-.33104 
- . 325B2 
-.31787 
- 31198 
00282 

CPB3 

- 36761 

- 35534 

- 34796 

- 34125 
- . 33522 
-.32494 
-.31384 

.00375 

CPB4.5 

-.51214 

- 49669 
-.48704 
-.47800 

- 47078 
-.47125 
-.47026 

.00178 

CPB6 

- 469B3 
-.45305 

- 44023 

- 42418 

- 41473 
-.4122! 
-.41053 

.00316 

CPB7 
-.40846 
- . 39707 

- 38168 

- 36577 
-.35721 
- . 34548 
-.32886 

.00558 

CPB8 
-.40529 
-.39507 
- 37896 
-.36170 
- . 34756 
-.33123 
-.31525 
. 00699 

CPCO 

- 33617 

- 33090 
- . 32673 
-.32181 
-.31578 
-.30593 
-.29878 

.00318 

CAU 
.50903 
.50481 
.50183 
.49973 
.49651 
.48912 
.48035  - 
-.00237 

BETA 
- . 02856 
- 02831 
-.02073 
-.00841 
.00204 
.00690 
-.00002 
.00251 

DATE  29  OCT  76 


T \BULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  68 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT I 30+TSt -BASE  TU8ES 


(RJJ065)  < 84  UUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 8690.0000  SQ.FT. 
LREF  = 1890.3000  INCHES 
BREF  = 1290.3000  INCHES 
SCALE  = .0100 


XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

YMRP  = .0000  tN.  YT 

ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 


BETA  «=  -6.OO0 
ELV-LO  « 9.000 
ELV-RO  “ 9.000 


ELV-Lt  » 10.000 

ELV-RI  - 10.000 


RUN  NO. 

255/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

o 

o 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9 , 857 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.44359 

-6.68586 

.976 

-6.957 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.44157 

-6 . 64464 

.976 

-4.698 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.43784 

-6.65639 

.975 

-8.446 

.00000  - 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.43315 

-6  64748 

.975 

-.818 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.43148 

-6 . 633 1 8 

.975 

8 017 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.48789 

-6  68878 

.975 

4.848 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.42318 

-6.61308 

GRADIENT 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

-.00149 

00498 

RUN  NO. 

853/  0 

RN/L  = 

4.80  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

SETA 

1 149 

-7.133 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.50486 

-6.69856 

1.149 

-4.837 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.50199 

-6  70858 

1 . 149 

-2.538 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.50188 

-6.70768 

! 149 

-.844 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

49806 

-6.69849 

I 149 

8,082 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.49387 

-6 . 68333 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-.00180 

,00397 

RUN  NO. 

851/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL 

= -5, 

.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CPBI 

CPB8 

CPB3 

CPB4  .5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

1.805 

-9.559 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.51465 

-6  70805 

1 .805 

-7. 181 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

. UG000 

.00000 

.51 170 

-6.70756 

1 .805 

-4.849 

.00000 

00^00 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

50950 

-6  71389 

1 .805 

-8.536 

00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

50870 

-6.70450 

1 .805 

-.259 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

00000 

00000 

00000 

.00000 

50633 

-6.69027 

1 .205 

2.015 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.50898 

-6  68345 

1 .805 

4.306 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.49314 

-6  67166 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

-.00168 

00456 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  89 
(RJJ066)  ( 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30+TSI -BASE  TUBES 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690 . 0000  SQ.FT.  XMRP 

» 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L  1 « 

LREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  * 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

254/  0 

RN/L  = 

4. OB  GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

,00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CP8B 

CPCO 

CAU 

.974 

-9.180 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

OOOOO 

44249 

.975 

-6.901 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

4 3694 

.975 

-4.641 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

42SB3 

.975 

-2.442 

. D0000 

00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

42340 

.975 

- 218 

.00000 

00000 

.00000 

.OOOOO 

.00000 

00000 

OOOOO 

OOOOO 

42001 

.975 

2.009 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

OOOOO 

OOOOO 

41513 

.975 

4 216 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

•OOOOO 

4!  029 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

- 00205 

RUN  NO 

252/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB! 

CPB2 

CPB  3 

CPB4 , 5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 . 149 

-7.059 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

49991 

1 . 149 

-4  787 

.00000 

.00000 

OOOOO 

.OOOOO 

OOOOO 

•OOOOO 

OOOOO 

.ooooo 

49596 

1 . 149 

-2.495 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

OOOOO 

OOOOO 

49449 

1 . 149 

-.251 

.00000 

.oocoo 

.00000 

. OOOOO 

• 00000 

.00000 

OOOOO 

OOOOO 

49057 

1 . 149 

2 010 

.00000 

00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

48330 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00000 

00000 

OOOOO 

.00000 

.00000 

OOOOO 

- 00185 

RUN  NO. 

250/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

,00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CPB2 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

1 .205 

-9  429 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

OOOOO 

OOOOO 

.00000 

51005 

1 .205 

-7.092 

.00000 

.00000 

.00000 

.OOOOO 

00000 

00000 

,00000 

ooooo 

50519 

1 .205 

-4.783 

.00000 

.00n30 

.00000 

OOOOO 

.OOOOO 

OOOOO 

.00000 

.00000 

50251 

1 .205 

-2.502 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

ooooo 

50023 

1 .205 

- 247 

.00000 

00000 

.00000 

OOOOO 

OOOOO 

.00000 

OOOOO 

ooooo 

4 9738 

1.205 

1 .997 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

.00000 

.00000 

ooooo 

.49090 

1 .205 

4.271 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

ocooo 

48266 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00000 

.OOOOO 

.00000 

OOOOO 

.OOOOO 

ooooo 

- 00217 

10.000 

10.000 


BETA 
- . 0S473 
-.06089 
-.05055 
- 03260 
-.02716 
-.02745 
-.02860 
.00221 


BETA 

-.05142 

-.04201 

-.03074 

-.01968 

-.01495 

.00408 


BETA 
-.037! 1 

- 03292 
-.02484 
-.01231 
-.00389 

00140 

- 00012 
00279 


DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  90 
(RJJ067)  ( 24  JUN  76  5 


LARC  0FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30+TS2  - 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

241/0  RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP02  CPB3  . 

CPB4.5 

• CP06 

CP87 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.495 

- . 37246 

-.37516  -.38209 

-.53593 

-.52084 

-.49327 

-.50325 

-..3662,0 

.44480 

-6.68574 

.975 

-7. 128 

- 35456 

- 36037  - 35994 

-.5391 1 

- 51819 

-.46047 

-.45923 

-.35157 

.44044 

,-6.70699. 

.975 

-4.832 

- 34083 

-.35140  - 34572 

-.53733 

-.50739 

-.44275 

-.43747 

-.34260 

.43738 

-6.70794 

.975 

-2.534 

- . 32772 

- 34369  -.33555 

-.52850 

-.48697 

-.43165 

-.43183 

-.33364 

.43322 

-6.70189 

.975 

-.224 

-.32010 

- 33634  - 32961 

. -.52959 

-.47957 

-.42532 

-.42365 

- . 32593 

.•43163 

-6.58095 

.975 

2.026 

-.32202 

-.33685  -.33179 

- . 5280 1 

-.47887 

-.41644 

-.40819 

-.32715 

.•42802 

-6.66988 

.975 

4 . 3E1 

- . 32683 

-.33753  - 335B0 

-.54341 

-.48608 

- 41882 

- 40125 

-.32906 

42324 

-6.65900 

GRADIENT 

.00148 

.00152  00104 

-.00050 

.00222 

00276 

00420 

.00147 

-.00146 

.00568 

LARC  8FT  TPT  749  UA93S  OTSATI30+TS2 

(RJJ068)  t 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

•PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10  000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

- 9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

240/  0 RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/,  5.00 

MACH 

ALPHA 

CP81 

CPB2  CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

.975 

-9.384 

-.33899 

-.35720  -.35503 

-.50577 

- 46954 

-.47210 

- 46927 

-.34419 

.44376 

- 07573 

.976 

-7.072 

-.32685 

-.34772  -.34073 

-.49338 

-.45339 

- 44943 

- 44722 

- . 33593 

.43805 

- 06937 

.975 

-4.786 

- 31790 

-.34236  -.33225 

-.47493 

-.43292 

-.42559 

-.42629 

-.33007 

43013 

- 05783 

.9"’5 

-2.509 

- 30878 

- . 3485B  -.33053 

-.45606 

-.41396 

-.41247 

-.41379 

-.32931 

42463 

-.03748 

.975 

- 240 

- 30852 

- 35098  -.33230 

-.45271 

- 40883 

-.40294 

-.40348 

- 33275 

.42098 

- .03078 

.975 

2.009 

- 31309 

-.3519!  - 33763 

- .4673B 

- 4' 28! 

-.39779 

-.39710 

- 33783 

41682 

- 02992 

.975 

4.279 

-.31569 

-.34809  -.33890 

- 48179 

-.42364 

-.38816 

-.38194 

-.33674 

.41216 

-.03212 

GRADIENT 

00001 

-.00063  -.00090 

-.00110 

00087 

00395 

.00465 

-.00096 

-.00193 

.00261 

DATE  29  i 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  t IA931  OTSAT130+TS3 

(RJJ069) 

( 84  JUN  7$  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

8690.0000  1 

5Q.FT.  XMRP 

= 976, 

.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  *= 

10.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

B 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  ® 

1 0 . OQQ 

BREF  = 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

889/  0 

RN/L  » 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CPB1 

CP88 

CPB3 

CP84.5 

CPB6 

CPB7 

CP88 

CPCO 

CAU 

BETA 

.976 

-9.854 

-.39073 

-.38363 

-.39049 

-.48060 

- 36006 

-.4  74  35 

-.46586 

- . 3760 1 

.44488 

6.49587 

.976 

-6.967 

-.36881 

- . 36934 

- . 37377 

-.40950 

- 35660 

-.451 14 

-.44889 

-.35930 

.44087 

6.53140 

.976 

-4.694 

-.33870 

- . 35498 

- . 35537 

- .40336 

-.35440 

- 43474 

- 48856 

-.34363 

.43601 

6. 56888 

976 

-8.456 

- 31999 

- v<507 

-.34189 

- 39671 

-.34408 

-.48486 

-.48036 

-.33437 

.43106 

6.58837 

975 

-.813 

- 30604 

-.33599 

- 33918 

-.393,5 

-.33318 

-.41706 

- 41378 

-.38479 

48649 

6.59869 

.975 

8 004 

- 30568 

-.33863 

-.33845 

- 40139 

- 34186 

-.40883 

- 39449 

-.38173 

.48135 

6 59376 

.975 

4 853 

-.31160 

-.334  79 

- 33310 

- 41864 

-.36056 

-.40477 

-.38658 

-.38401 

.41708 

6.57877 

GRADIENT 

.00307 

.00839 

.00859 

-.00158 

-.00045 

.00340 

.00491 

. P0838 

-.00813 

.00193 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT 1 30-* TS3 

(RJJ070) 

( 84  JUN 

! 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

8890.0000  SO  FT.  XMRP 

= 976. 

OOOO  IN.  XT 

SETA  = 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREr  = 

1890  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  2T 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

843/  0 

RN/L  = 

8.04  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

, -MACH 

, ..ALPHA 

CPB1 

CPB8 

CPB3 

CPB4.5 

CPB6 

CPB7 

CPB8 

CPCO 

CAU 

BETA 

. 974 

-8  595 

-.36390 

- . 37883 

- . 3B458 

- . 5 i 836 

-.50771 

-.47746 

-.48598 

- . 36558 

.44585 

-6.36084 

.974 

-6  14  59 

- 35113 

- . 36858 

- 36937 

-.58430 

-.50888 

-.45975 

-.45957 

- . 35360 

.44888 

-6.38548 

.975 

-4  310 

- 33744 

- . 35036 

-.35038 

- 58976 

-.50380 

-.4381  I 

-.43380 

- 34880 

.43055 

-6.39845 

.9^5 

•8  195 

-.38447 

- 34115 

- 33864 

-.58313 

- 48515 

- 48666 

- 48110 

- 33174 

.43844 

-6.39974 

.974 

-.093 

-.31673 

-.33881 

- 33030 

- 58451 

-.48033 

- 41898 

- 41171 

- 38339 

.48917 

-6.39678 

.974 

8 081 

-.31561 

-.33003 

- 38586 

-.58810 

-.47875 

-.41176 

- 39896 

-.38185 

.48530 

-6.39806 

.974 

4 149 

-.31737 

- 33868 

-.38748 

-.53181 

-.48038 

- 41853 

- 39847 

-.38444 

.481 18 

-6.38071 

GRADIENT 

.00838 

.00880 

.00877 

-.00009 

. 00858 

00318 

.00496 

00815 

-.00199  • 

.00804 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30+TS2  (RJJ0711  1 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

K 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-L1  * 

10.000 

LREF 

tt 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-Rl  - 

10.000 

BREF 

X 

1290  3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

» 

0100 

RUN  NO, 

242/  0 RN/L  = 2.04 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

rPBl 

CPB2  CPB3 

CPB4.5 

CP86 

CPB7 

CPB8 

CPCO  CAU  , BETA 

.974 

-8.541 

. 33289 

35475  - - . 

35575 

.49458 

.45514 

.45486 

45220  - - 

.34347-  .44082-  --.02644 

.975 

-6.409 

. 32254 

. 34  6 68 

34623 

.48306 

.44304 

.44316 

.43947 

.33396  .43634  -.02650 

.975 

-4.298 

.31276 

.34169 

33607 

.46892 

.42892 

.42529 

.42057 

.32627  .42898  -.02236 

.975 

-2  191 

30488 

.54500 

33172 

.45629 

.41278 

.40912 

40730 

.32523  .42388  -.01547 

974 

- 096 

30496 

.34802 

33161 

.44839 

40590 

.40035 

.39771 

.32885  .41875  -.01021 

.974 

2.016 

. 30822 

.34505 

33238 

45784 

.40830 

. 39032 

.38540 

32921  .41296  -.00892 

.974 

4.108 

.30940 

.34023 

33191 

.46887 

.41763 

. 38056 

.37004 

.32749  .40823  -.01285 

GRADIENT 

.00016 

.00014 

00036 

00007 

00129 

.00515 

.00585 

00031  -.00249  0012* 

LARC  8FT 

TPT  749  UA931  OTSAT130 

(SJJ001)  1 24  JUN  76  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN,  XT 

. 

SETA 

000  ELV-L1  = 10.000 

LREF  * 

J290 

.3000  INCHES  YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI  = 10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

1/0  RN/L  = 4.48  GRADIENT  INTERVAL 

= '-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF ) 

BETA  CNU 

,599 

-8  689 

- 00578 

.0015! 

02059 

.13671 

.01003 

-.00123 

591 . 17628 

-.03232  -.45687 

599 

-6.523 

-.00141 

.00037 

.01327 

08533 

.00830 

-.00251 

591 .75786 

-.02844  -.32550 

599 

-4.386 

.00090 

-.0005! 

.00840 

.03845 

.00689 

-.00323 

590.91724 

-.0245!  -.20359 

.599 

-2  250 

. 00293 

-.00097 

.00150 

-.00257 

.00517 

-.00525 

59! .33595 

-.00931  -.09259 

.599 

- 095 

.00240 

-.00096 

- 0005B 

-.04559 

00415 

-.00753 

591  16326 

-.00376  .02539 

.599 

2.034 

-.00019 

-.00040 

.00361 

-.09147 

. 003b5 

-.01111 

591 . 17467 

-.00713  .14101 

600 

4 198 

-.00034 

-.00071 

.00328 

- 14105 

.00303 

- . 0 T578 

592. 17317 

-.01252  .26764 

GRADIENT 

-.00026 

,00001 

-.00038 

-.02088 

-.00043 

-.00144 

. 1 0969 

.00122  .05482 

V/BXSBSO&  ? AGE  IS 

OF  POOR  QUALITY 


OATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690  0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  * 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  >=  1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  « .0100 


RUN  NO  4/  0 RN/L  = 3.16 


MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

.598 

-8.545 

-.10508 

031  10 

.25205 

.599 

-6.408 

-.10243 

03239 

.24928 

599 

-4  305 

-.09774 

.03313 

24187 

.599 

-2. 192 

- . 09676 

.03453 

.23663 

.599 

-.054 

- 09937 

.03651 

.23462 

.599 

2 036 

-.10046 

03848 

.23316 

599 

4.  I6B 

-.10222 

04226 

24044 

GRADIENT 

-.00060 

00105 

- 00030 

RUN  NO 

11/0  RN/L 

= 3 £ 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.899 

-9.015 

-.12319 

03215 

.294  16 

.899 

-6  714 

-.11879 

03388 

.29039 

.899 

-4.575 

-.11309 

.03550 

.27656 

.900 

-2.377 

-.10944 

03689 

.26727 

.899 

- 186 

- 10814 

03936 

. 26091 

.899 

2 059 

- 10615 

04  189 

. 25592 

.900 

4 306 

- 10850 

04454 

26232 

GRADIENT 

00056 

00104 

-.00179 

RUN  NC. 

16/  0 RN/L 

= 4 . C 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9.233 

- 14203 

.03776 

33129 

.976 

-6  943 

-.12658 

.03908 

.31105 

976 

-4  694 

-.11523 

03932 

29304 

.975 

-2  444 

-.10446 

.04008 

.27332 

.975 

- 205 

- 10163 

.04106 

.26206 

.975 

2 029 

- 09843 

04212 

25707 

.975 

4 275 

- 09S60 

.04463 

25743 

GRADIENT 

00193 

00057 

-.00391 

OT5AT130 


PACE  93 
(SJJ002)  ( 24  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -6.000  ELV-LI  = 10.000 
FLV-LO  = 9.000  ELV-RI  « 10.000 
ELV-RO  « 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF! 

BETA 

CNU 

. 12269 

.01681 

-.00046 

416.97840 

-6.32910 

-.44351 

.07091 

01533 

-.00182 

418.07506 

-6.36194 

-.31594 

. 02896 

.01418 

-.00337 

418.23305 

-6.37863 

-.20072 

- 01447 

.01291 

- 00587 

417.48524 

-6.38399 

-.06467 

- 05821 

.0! 148 

- 00872 

417.56990 

-6.38429 

03524 

10151 

.01062 

-.01 158 

417  48687 

-6.38033 

. 1481 1 

-.  15216 

00990 

-.01657 

417  48849 

-6.38299 

.27636 

- 02122 

-.00051 

- 00152 

-.07023 

-.00024 

.05606 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF  I 

BETA 

CNU 

. 15613 

.02074 

-.00415 

710.44913 

-6.51832 

- 53142 

.09647 

. 02354 

00365 

710.05573 

-6.55943 

-.37537 

. 04750 

.02446 

00199 

710.26155 

-6.56484 

-.24304 

-.00947 

.02513 

.00150 

710.56809 

-6  56514 

-.10476 

-.06523 

02556 

- 00307 

710.31 194 

-6.55945 

.03310 

-.12353 

.02380 

01284 

709.73991 

-6.54399 

. 17496 

-.17103 

01374 

-.03204 

710.97509 

-6.53968 

.31453 

- 02482 

-.00103 

- 00372 

02730 

.00322 

06284 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

. 19099 

.00961 

-.0081 1 

766.85124 

-6  58705 

- 60120 

. 12024 

.01592 

-.00625 

767  54847 

-6.60848 

- 42193 

. 06689 

.03231 

- . 00279 

767.60944 

-6.61849 

- 27137 

01256 

.03061 

-.00234 

767.33083 

-6.61079 

-.12398 

- 04527 

.01804 

- 00550 

767  56078 

-6  59754 

.02162 

-.10072 

00375 

-.01494 

767.05443 

-6.58108 

. 1 6262 

15867 

- . 00999 

- 03810 

766  86916 

-6.57042 

.31100 

-.02521 

- 00498 

-.00372 

- 07838 

.00562 

06482 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  /4 9 t T A3 


REFERENCE  DATA 


SREF 

« 2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

oooo 

IN.  XT 

LREF 

» 1290.300D  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

<*  .0100 

RUN  NO. 

27/  0 RN/L  = 4,i 

MACH  ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

1.149  -7  118 

-. 12492 

.04216 

30874 

1 . 149  -4  803 

-.11447 

04412 

29135 

1 150  -2  522 

- . 1 0962 

.04675 

27983 

1.149  -.225 

-.10984 

.04692 

.27165 

1.149  2 025 

-.11124 

. 0^783 

27337 

GRADIENT 

.00042 

00050 

- 00273 

RUN  NO  30/  0 RN/L  = 4.22 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .205 

-9  542 

- . t4238 

.04042 

33765 

I .205 

-7  166 

-.12801 

.04333 

31  190 

1 .205 

-4  833 

- 11723 

04518 

2951 1 

1 .205 

-2  524 

-.1 1215 

04682 

28298 

1 .205 

- 240 

-.11395 

04713 

27888 

1 .205 

2.032 

-.11503 

04795 

.27713 

1 .205 

4.304 

-.11155 

04959 

.27799 

GRADIENT 

.00037 

.00044 

-.00176 

0TSAri30 


PAGE  94 
(SJJ002)  < 24  JUN  76  1 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -6.000  ELV-LI  - 10.000 
ELV-LO  « 9.000  ELV-RI  ■>  10.000 
ELV-RO  • 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF) 

BETA 

CNU 

. 13897 

04403 

-.00686 

862  62866 

-6.65426 

-.44921 

. 07204 

.03834 

- 01851 

862  68350 

-6.66103 

- . 27773 

01783 

.03312 

-.03109 

862  881 16 

-6.66026 

-.12492 

-.04003 

02473 

-.0394  1 

862.41361 

-6.64463 

.02420 

-.09653 

.01528 

- 04749 

882  51095 

-6.64187 

. 16939 

- 02474 

-.00340 

- 00418 

-.04337 

00321 

.06543 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

.23409 

.04855 

- 00690 

882  62361 

-6.65151 

-.66985 

14329 

.04209 

-.01488 

882  72083 

-6.65944 

-.45903 

07453 

03612 

- 02667 

882  52238 

-6  66734 

-.28185 

.01674 

.031 16 

-.03823 

882.77910 

-6.66330 

- 12200 

-.0396! 

.02505 

-.04595 

882.82005 

-6  65667 

02681 

-.09133 

.01650 

-.05346 

802  67122 

-6  64637 

. 16670 

-. 14527 

.00679 

-.06009 

882.781 18 

-6  64136 

.30744 

-.02399 

-.00321 

-.00360 

.01803 

.00302 

.06428 

DATE  29 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  *> 
SCALE  = 


OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

LARC  8FT  TPT  749  UA93I  OTSATI30 


PAGE  95 
(SJJ003)  < 24  UUN  76  > 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  2MRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
400  0000  IN.  2T 


PARAMETRIC  DATA 


BETA  * -4.000 
ELV-LO  * 9.000 
ELV-RO  - 9.000 


ELV-LI  * 10.000 

ELV-RI  = 10.000 


RUN  NO. 

3/  0 RN/L 

- 3.  16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.599 

.599 

599 

599 

.599 

.599 

599 

ALPHA 
-8  500 
-6.391 
-4.283 
-2.162 
-.077 
2 029 
4 138 
GRADIENT 

CfN 

- . 07428 
-.07169 
- . 06754 
- . 06476 
-.06533 
-.06772 
-.06647 
-.00004 

CBL 
02097 
.02174 
02173 
02206 
. 02335 
. 02527 
U2707 
.00066 

CY 

. 17630 
. 17334 
. 16696 
. 15829 
15516 
15718 
. 15777 
- 00093 

CLMU 
.12180 
.07356 
.030  77 
-.01020 
-.05172 
-.09785 
-.14516 
-.02090 

CHE  I 
01 535 
.01407 
01249 
.01047 
.00947 
. 00860 
. 00760 
- 00055 

CHEO 

- 00064 

- 00t74 

- 00311 
-.00513 
-.00780 

- .01 120 
-.01555 
-.00147 

QIPSFJ 
417  65308 
417.31739 
417  40213 
417  65633 
417.65533 
417  90563 
417  57160 
. 02798 

BETA 
-4.24598 
-4  26440 
-4  27565 
-4  27784 
-4  28149 
-4.28188 
-4  27648 
-.00027 

CNU 

-.43653 

-.31333 

-.19602 

-.08521 

.02891 

14569 

.26623 

.05493 

RUN  NO. 

10/  0 RN/L 

* 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5  00/ 

5 OO 

MACH 

900 

.900 

.899 

.899 

.899 

900 

899 

ALPHA 
-9.999 
-6.786 
-4.539 
-2.273 
-.144 
2 146 
4 252 
GRADIENT 

CYN 

-.08719 

-.07995 

-.07642 

- 07318 
-.07094 

- 06817 

- 06907 
00090 

CBL 

.02008 
.02105 
02275 
. 02395 
. 02534 
02601 
02777 
00059 

CY 

.20640 
. 19456 
1871 1 
18017 
17279 
.16931 
.17175 
-.00190 

CLMU 
18843 
.11060 
.05414 
-.0081  1 
-.06322 
-.12923 
- 17288 
-.02616 

CHE  1 
.01669 
.01971 
02042 
. 02060 
.02043 
.02024 
.01223 
- 00075 

CHEO 

-.00653 

.00456 

00311 

.00054 

- 00172 

- 01348 

- 02823 
-,00348 

Q(PSF  1 
710  79679 
711 .23101 
710  17474 
709  79036 

709  68945 

710  46304 
710  24334 

.0371  1 

BETA 
-4.37029 
-4.381 10 
-4 . 38537 

-4 , 38684 
-4  37765 
-4  37060 
-4  36508 
00258 

CNU 

-.53802 

- . 38846 
-.24366 
-.09940 
.03148 
. 18544 
31  129 
. 0634 1 

RUN  NO 

15/  0 RN/L 

= 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

.975 

976 

975 

975 

975 

975 

975 

ALPHA 
-9.195 
-6  911 
-4  654 
-2  429 
- 207 
2 040 
4 262 
GRADIENT 

CYN 

-.09961 

- 08S03 
-.07620 
- . 06924 
-.06940 

- 06702 

- 06272 
.00131 

CBL 

. 0257 0 
D2608 
02545 
.02614 
.02712 
.02692 
. 02766 
.00023 

CY 

.2321  1 
.21348 
.19602 
, 1 8233 
.17634 
17252 
. 1 6996 
-.00277 

CLMU 

.19934 

12772 

07463 

.02240 

-.03605 

- 09445 
-.15331 

- 02566 

CHE  I 
.00820 
.01335 
.02500 
.02483 
01437 
00133 
-.01233 
-.00440 

CHEO 

-.00892 

-.00715 

- 00515 
-.00510 
-.00575 

- 01168 
-.03097 
- 00261 

QtPSF) 
767  06797 
767.56347 
766  87061 
767.25459 
767.00912 
766  77797 
766-66086 
-.03943 

BETA 
-4  44138 
-4.45135 
-4  45264 
-4.44714 
-4  43688 
-4  43007 
-4.42548 
.00320 

CNU 

- 60002 

- 41999 
-.27191 

- 12906 
.01285 
. 15626 
.30354 
.06434 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BFT  TPT  749  (i, 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290  3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  a [ego  3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN  ZT 

SCALE  = .0100 

RUN  NO.  26/  0 RN/L  = 4.17 

MACH  ALPHA  C/N  CBL  CY 

1.149  -7.114  -.00190  02673  .20713 

1.149  -4.784  -.07479  .02860  19449 

1.149  -2.503  -.07264  .0305B  .18569 

1.149  -.238  -.07682  03092  18293 

1 149  2.030  -.07766  03127  18261 

GRADIENT  -.00056  00037  -.00169 

RUN  NO.  29/  0 RN/L  = 4 22 

MACH  ALPHA  CYN  CDL  CY 

1.205  -9.473  - 09087  02569  .25242 

1.205  -7  114  -.08426  02881  .21047 

1.205  -4.797  -.07664  .02959  .19804 

1.205  -2.488  -.07329  .03030  18669 

1.205  - 235  - 07741  03078  18446 

1 205  2 026  -.07971  03188  18640 

1.205  4297  -.07598  .03270  18407 

GRADIENT  -.00021  00034  -.00125 


PAGE  96 


0TSAT130  (SJJ003)  < 24  UUN  76  ) 

PARAMETRIC  OATA 

BETA  - -4.000  ELV-LI  = 10.000 

ELV-LO  * 9.000  ELV-R1  - 10.000 

ELV-RO  « 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

Q1PSF1 

BETA 

CNU 

. 14942 

.04182 

- 003/8 

962.47332 

-4.45272 

-.45429 

. OB  1 30 

. 03529 

-.01  150 

862.45288 

-4  45301 

-.28049 

.02314 

03043 

-.02352 

862.41526 

-4.44740 

- 12573 

- 03560 

.02347 

-.03418 

862.70553 

-4  43810 

.02287 

- 09192 

01500 

-.04218 

862  45288 

-4.43458 

. 16591 

- 02547 

- 00299 

-.00452 

.01278 

. 00284 

06552 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

23361 

.04690 

- 00323 

882  28301 

-4.43404 

-.65647 

14947 

.04032 

-.00964 

882.87831 

-4.44578 

- .45394 

08093 

.03423 

-.02039 

882.29301 

-4.^5019 

-.28034 

01916 

.03035 

-.03134 

882.50294 

-4.43839 

~.1'1796 

- . 03584 

. 02498 

- 04018 

882  89984 

-4.42812 

.02482 

-.08899 

.01752 

- 04888 

882.69065 

-4.42409 

. 16484 

-. 14359 

.00659 

- 05612 

882.70329 

-4.41721 

.30556 

-.02455 

-.00300 

-.00392 

.04538 

.00354 

.06408 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  749  ( 


REFERENCE  DATA 


SREF 

= 2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

BREF 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

= .0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 

MACH  ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.600  -8  465 

- 00490 

.00131 

.01952 

.599  -6  364 

-.00215 

.00055 

01447 

.599  -4  260 

.00084 

-.00041 

00900 

.599  -2  ! 64 

.00106 

- 00045 

00563 

.600  -.076 

.0027! 

-.00099 

00003 

.599  2.023 

.00210 

-.00123 

- 00103 

599  4 1 26 

-.0001  1 

-.00072 

00390 

GRADIENT 

- 00004 

-.00007 

-.00080 

RUN  NU  0/  0 RN/L  * 3 97 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.898 

-8  945 

- 00641 

00109 

.021  12 

.900 

-6.743 

- 00294 

00034 

01470 

.900 

-4.529 

- 0001 1 

- 00031 

01088 

.900 

-2.338 

.00174 

- 00063 

.00524 

.899 

-.151 

.00290 

- 00122 

00037 

900 

2 071 

00291 

-.00112 

-.00083 

900 

4 244 

00277 

-.00150 

-.00076 

GRADIENT 

00032 

- .00013 

-.00134 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

975 

-9. 168 

-.00475 

.00110 

0206! 

.976 

-6.890 

-.00093 

.00046 

01564 

976 

-4  64! 

.00300 

- 00064 

.00956 

.976 

-2  419 

00645 

- DO  1 4 1 

.00038 

.975 

- 207 

00598 

- 00188 

-.00331 

.975 

2.007 

.00417 

- 00179 

- 00250 

.975 

4 228 

00151 

- 00108 

.00118 

GRADIENT 

- 00024 

- 00006 

- 00089 

OTSAT130 


PAGE  97 
(SJJ004 ) ( 30  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  K .000  ELV-Ll  = 10  000 
ELV-LO  * 9.000  ELV-R1  ■=  10.000 
ELV-RO  * 9.000 


GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


CLMU 

CHE  1 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

.13142 

.01031 

-.00064 

418.31449 

- . G270B 

-.44224 

.08199 

00876 

-.0020! 

417.40051 

- . 02286 

-.31290 

.03895 

00788 

-.00283 

418  06854 

-.01839 

-.20164 

-.00320 

.00588 

- 00457 

417  57160 

-.00720 

- 08950 

-.04485 

.00487 

- 00606 

418.49532 

-.00407 

02297 

-.09100 

.00444 

- 01019 

417  82253 

-.00207 

. 1 3952 

-. 14027 

.00359 

- 01491 

417  40700 

-.00682 

.26146 

-.02129 

- 00048 

- 00142 

- 05129 

00135 

.05512 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

. 18184 

00431 

-.01242 

708.73357 

-.02337 

-.54685 

12313 

.00641 

-.00145 

710  64140 

- 0185! 

-.39337 

06228 

.00590 

.00247 

710  60020 

-.01573 

-.24339 

00221 

.00177 

-.00145 

710.43091 

-.00309 

-. 1 1494 

- 06056 

.00236 

- 00502 

710  12434 

.00718 

. 02354 

-.12957 

00219 

- 01368 

711.1 1220 

.01383 

. 1 7984 

-.  n606 

00371 

-.02322 

710.75559 

.01805 

.31419 

-.02772 

-.00018 

-.00290 

04545 

.00385 

.06468 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

.21237 

- 00109 

-.00907 

767. 19333 

-.03126 

-.60629 

.14467 

- 0035! 

-.00936 

767.53221 

- . 02572 

-.43374 

.08653 

- 00070 

-.00796 

767  63842 

-.02180 

-.27750 

.03290 

.00593 

-.00721 

767  20966 

-.00674 

- . 1 3657 

- 02367 

.00164 

-.00912 

766.85421 

. 006B4 

00172 

- 08060 

-.00757 

-.01 168 

766  77650 

.00968 

.14179 

-.14165 

-.02037 

-.02043 

766  49991 

.00763 

.28781 

-.0257! 

- 00238 

- 00133 

- 12229 

.00340 

06357 

DATE 

89  OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  9B 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93 ) OTSAT130 

(SJJ004)  ( 

30  UUN  76  ' J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 8690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

.000  ELV-L1 

* 10.000 

LREF 

= 1890. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

9,000  ELV-R1 

- 10.000 

BREF 

= 1890. 

3000  INC-ES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  «= 

9.000 

SCALE 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.18 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF1 

BETA 

CNU 

1.160 

-7  054 

-.00805 

.00109 

.01608 

. 16487 

.03784 

- 00891 

868.78548 

-.03451 

-.45879 

1 . 149 

-4.759 

.00181 

-.00018 

00909 

. 09737 

.03105 

- 00405 

868  41686 

- . 08759 

-.88933 

l 149 

-8.494 

00351 

-.00083 

. 00869 

.03193 

. 08668 

-.00856 

868  41361 

- 01395 

-.12859 

1 . 149 

- 837 

00882 

-.001 33 

- 00045 

- . 08846 

.08389 

-.08038 

868  76358 

-.00391 

.01668 

1 149 

8 010 

- 00104 

-.00070 

.00313 

- 08387 

.01604 

-.03167 

868  83888 

-.00470 

. 1 5678 

GRADIENT 

- 00043 

-.000 10 

-.00093 

-.08671 

- 00818 

-.00480 

07160 

.00349 

. 06577 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.88 

GPAD1ENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .805 

-9.396 

- 00141 

.00131 

.01564 

83965 

.04487 

- 00772 

888  75308 

-.01584 

- -65036 

1 .805 

-7 . 077 

001  I 1 

.00186 

.01817 

. 16358 

.03868 

- 00454 

882  93204 

- 01413 

- .,45939 

I .806 

-4.756 

.00358 

00058 

00736 

.09155 

.03844 

- 00916 

083. 14571 

-.00501 

-.88810 

1 .806 

-8  461 

.00588 

- 00089 

00178 

. 0860 1 

08831 

- 01637 

888  56774 

.00683 

- 12037 

1 .805 

- 830 

00477 

- 00065 

- 00881 

-.03044 

. 02580 

-.08741 

888  71878 

.08006 

.02154 

1 .805 

8 084 

00088 

- 00013 

00186 

- . 08084 

.08357 

- 03798 

888.85889 

.01936 

. 15441 

1.805 

4 278 

-.00040 

-.00006 

.00383 

- . 1 3893 

.01195 

-.04685 

888.83080 

.01916 

89489 

GRADIENT 

-.00054 

- 00004 

- 00039 

-.08464 

-.00816 

-.004^5 

-.01586 

.00870 

.06339 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BFT  TPT  /49  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = t 290. 3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  « 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  * .0100 


RUN  NO.  5/  0 RN/L  = 3.16 


MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

.599 

-8  49! 

06235 

- 01585 

-.13172 

599 

-6.379 

06224 

- 01792 

- 13232 

.598 

-4.290 

.06349 

-.02009 

- 13611 

.598 

-2. 181 

06604 

-.02253 

- 14194 

.598 

-.077 

.06771 

- 02454 

- 14744 

.599 

2 029 

.06740 

- 02606 

- 14694 

.599 

4 132 

.06358 

- 02659 

-.14143 

GRAD  1 EN  r 

00007 

- 00079 

- 00074 

RUN  NO. 

8/  0 RN/L 

= 3.97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-8  993 

. 07277 

- 01643 

-.15530 

.900 

-6.785 

.07126 

- 01916 

- . 1 5692 

.900 

-4.515 

.06935 

-.02197 

- 15364 

.901 

-2  357 

. 06995 

- 02430 

-.15920 

.900 

- 191 

06953 

- 02610 

-.16059 

.899 

2 058 

.06830 

- 02722 

- 15911 

.900 

4 229 

06797 

- 02805 

- . 1 5849 

GRADIENT 

- 00020 

- 00069 

-.00044 

RUN  NO 

13/  0 RN/L 

0 

X- 

o 

CD 

MACH 

ALPHA 

Cl  M 

CBL 

CY 

.975 

-9  194 

08233 

-.02027 

- 17686 

.976 

-6  921 

07986 

- . 02279 

- 17393 

975 

-4  657 

.07742 

- 02516 

- 17009 

975 

-2  421 

07644 

-.02771 

- 17042 

.975 

- 206 

07688 

- 02965 

-.17366 

975 

2 013 

.07131 

- 02898 

-.16807 

975 

4 252 

0621  1 

-.02814 

- 15757 

GRADIENT 

-.00161 

-.00032 

00123 

) OTSATI30 


f SJJ005) 


PAGE  99 
t 24  JUN  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « 4.000  ELV-LI  « 10.000’ 
ELV-LO  = 9.000  ELV-R1  = 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

OtPSF) 

BETA 

CNU 

.12628 

.00617 

-.00201 

417  02253 

4.18950 

-.44175 

.07748 

.00387 

-.00319 

417  82416 

4.21050 

-.31588 

.03629 

00230 

-.00366 

417, 15276 

4 22699 

-.20680 

-.01005 

00201 

- 00476 

417  06478 

4 24023 

- 08587 

- 05317 

. 0020 1 

- 00670 

417.24075 

4 24736 

02855 

- 09995 

.001 15 

-.01001 

417.56510 

4.24553 

14682 

-.14459 

.00029 

-.01416 

417.74431 

4.23661 

.26040 

-.02145 

-.00023 

-.00125 

.07995 

.00117 

. 05543 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q ( P5F ) 

BETA 

CNU 

. 17164 

-.00867 

-.01331 

710.40357 

4.29420 

-.54387 

.11340 

-.00758 

-.00621 

710.61844 

4.32445 

-.39133 

. 05484 

-.00758 

-.00393 

7! 0 .56809 

4.33690 

-.24309 

-.00325 

-.00892 

-.00436 

711. 35895 

4 . 35666 

-.10982 

-.06260 

-.00985 

-.00680 

710  76472 

4 . 36283 

.02704 

- 12827 

- 01087 

- 01083 

709.835BO 

4.36101 

. 17534 

- 17969 

- 01044 

- 01715 

710  79679 

4 34847 

.31463 

- 02713 

-.00035 

-.00150 

-.04932 

.00124 

.06395 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

.20027 

-.01326 

-.00982 

767  09789 

4 34619 

- 60162 

13223 

- 01762 

- 01032 

767  45597 

4 37409 

-.42900 

074  10 

- 01966 

- 00982 

766  94826 

4.38961 

-.27354 

02024 

-.02012 

-.01022 

767.05443 

4 40296 

-.12919 

- 03606 

-.01654 

-.01213 

766  99316 

4 41341 

.01251 

- 09205 

-.01926 

- 01815 

767  25321 

4.40923 

. 15054 

-.  15587 

- 02450 

- 02765 

766  93779 

4 39216 

.30407 

-.02572 

-.00040 

- 00196 

- 00104 

.00051 

.06449 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA- - IA93 


PAGE  100 
(SJJ0051  t 24  JUN  76  ) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  SFT  TPT  /49  <IA93>  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 4.000  ELV- 

■LI  = 10 

1290 

3000  INCHES 

YMRP  * 

,0000 

IN.  YT 

ELV 

'-L0  = 9.000  ELV- 

-Rt  = 10 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN-  ZT 

ELV-RO  = 9 000 

.0100 

RUN  NO. 

24/  0 RN/L  * 4.17 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEQ 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

1 . 149 

-7  096 

.07546 

-.0221 1 

- . 1 6766 

. 1 5669 

.02543 

-.00909 

862.37601  4.39050 

-.46080 

1.149 

-4 . 785 

07543 

- Q2652 

-.16820 

.08519 

.02077 

-.00695 

862.56901  4.41042 

-.28445 

1 149 

-2  493 

07651 

- 03008 

- . 1 7087 

. 02235 

,01660 

-.00230 

862.51095  4,42809 

- . 1 2556 

1 . 149 

-.243 

07764 

- 03156 

-.17462 

- 03381 

.00959 

- 0Q726 

862.43241  4 43315 

.01889 

1.149 

2 018 

.07652 

- 03168 

- 17332 

-.09238 

00264 

- 01869 

062.52975  4 43485 

. 1 6484 

GRADIENT 

00019 

-.00075 

- 00084 

-.02599 

-,00271 

-.00177 

-.00869  .00346 

. 06586 

RUN  NO. 

31/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIP5F)  BETA 

CNU 

1 .205 

-9.485 

09010 

- 01?  .3 

-.17577 

.23638 

. 03490 

-.00602 

882  62161  4 38876 

-.65948 

1 .205 

-7.119 

.08004 

-.02325 

-.17440 

15687 

03083 

-.00794 

882  61952  4 40968 

- , 46163 

1.205 

-4.803 

.07903 

- 02654 

-.17338 

.08543 

02655 

-.00402 

882  40167  4.42885 

-.28604 

1 205 

-2.509 

.07906 

- . 02922 

-.17393 

02203 

,02315 

- 00463 

88?  70139  4.44371 

-.12519 

1 205 

-.235 

.08038 

-.03096 

-.17788 

- . 03354 

01B40 

-.01327 

882.57199  4 45322 

02208 

t 205 

2.022 

.08031 

- 03158 

-.17861 

-,08705 

01  147 

- . 025  i 0 

882.61289  4 45h67 

16019 

1 205 

4.280 

. 07624 

-.03189 

-.17454 

-.14205 

00428 

- 03526 

882.83080  4.44486 

30001 

GRADIENT 

-.00019 

-.00058 

-.00031 

-.02485 

-.00248 

-.00365 

.03394  .00190 

06422 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY) 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  (! 

REFERENCE  DATA 

SREF  *=  2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  « t 290. 3000  INCHES  YMRP  ■ .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  2 MRP  * 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  ■>  .0100 


RUN  NO.  6/  0 RN/L  « 3. 16 


MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.599 

-8.530 

.09315 

-.02502 

-.20285 

.599 

-6.422 

.09364 

- 02/77 

-.20501 

.599 

-4  297 

.09473 

-.03062 

-.20928 

.599 

-2.196 

. 09756 

-.033  79 

-.2161 1 

.599 

-.080 

. 10149 

-.03661 

-.22244 

.599 

2.048 

. 10153 

- 03903 

- . 22296 

.599 

4.157 

.09868 

- 04134 

-.21868 

GRADIENT 

.00056 

- 00126 

- 00121 

RUN  NO. 

9/  0 RN/L 

3 £ 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-9.055 

. 11001 

- 02747 

-.24043 

.900 

-6.800 

. 1 0857 

- 03017 

-.24083 

.899 

-4.569 

. 1 0722 

-.03360 

-.23992 

.899 

-2.408 

. 10771 

-.03667 

-.24336 

.899 

- 161 

. 10685 

- 0.3937 

-.24395 

.399 

2 072 

.10355 

-.04178 

-.24064 

.900 

4.265 

10357 

-.04255 

-.23906 

GRADIENT 

-.00052 

- 00104 

.00020 

RUN  NO 

14/  0 RN/L 

= 4 . C 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9  243 

. 12868 

- 03265 

- 27789 

.976 

-6.962 

. 12231 

- 03514 

-.26881 

.975 

-4.688 

11650 

-.03819 

-.26203 

.975 

-2  427 

1 1 146 

-.04126 

-.25595 

.975 

- 200 

. 1 0899 

-.04297 

-.25518 

.975 

2 015 

.10060 

-.04278 

-.24663 

.975 

4 276 

.09380 

- 04394 

-.23778 

GRADIENT 

- 00251 

-.00058 

.00259 

PAGE  10! 


OTSATI30  (SJJ006)  ( 24  JUN  76  » 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  - 6.000  ELV-L!  = 10.000 

ELV-LO  - 9.000  ELV-RI  « 10.000 

ELV-RO  - 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

*=  -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

.12753 

.00445 

-.00247 

417.48524 

6.29740 

-.45116 

. 07677 

.00301 

- 00347 

417.65146 

6.33191 

-.32419 

, 03256 

.00158 

-.00384 

417.56998 

6.35996 

-.20583 

-.01267 

.00100 

-.00494 

417.48849 

6.37748 

- 08975 

- 058 IB 

.00029 

-.0055! 

417  48849 

6.39778 

.03003 

-.10616 

-.00100 

- 01001 

417.57160 

6 38336 

. 15273 

-.15569 

-.00143 

-.01417 

417  56510 

6 . 36954 

.27733 

- . 02222 

- 00038 

-.00122 

00349 

001  18 

.05715 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 16874 

-.01195 

-.01450 

710.71910 

6.42430 

- . 54657 

.11205 

-.00909 

-.00724 

710.46304 

6.46274 

- 39567 

. 05652 

-.01002 

-.00562 

710.44913 

6.48821 

- 25253 

.00053 

-.01078 

-.00556 

710.20691 

6.50933 

- 11880 

-.06368 

- 01264 

- 00768 

709  84079 

6.51772 

.02847 

-. 12504 

- 01315 

- 01 121 

709  80854 

6.51265 

. 17183 

-.17517 

-.0121 1 

- 01503 

711.37725 

6.49526 

31  178 

-.02659 

- .00030 

- 001  1 I 

. 06568 

.00078 

.06408 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF ) 

BETA 

CNU 

. 19776 

-.01724 

- 01082 

767.02309 

6.49070 

- 60697 

. 12945 

-.02323 

-.01 172 

767.59345 

6.51860 

- 43413 

.07069 

- . 02550 

-.01 178 

767. 19333 

6.54079 

-.27726 

.01462 

- . 02355 

-.01 142 

767. 17698 

6 55396 

12812 

-.04390 

-.01896 

-.01389 

766.80933 

6.56283 

.01693 

-.09853 

-.0187! 

-.02086 

767.25321 

6.55743 

. 15345 

-.15907 

-.02107 

-.02706 

766  6539! 

6.53649 

.30585 

- . 02560 

00061 

- 00179 

- 04495 

-.00023 

.06472 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  102 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(SJJ006J  < 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

“ 2690.0000  SQ  FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

6.000  ELV-L1  = 11 

LREF 

- 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R1  - 1C 

BREF 

* 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

25/  0 RN/L  = 4.17 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

GNU 

! . 149 

-7  138 

.11582 

- 03515 

-.26048 

15027 

.02209 

-.00918 

862.52975 

6.56422 

-.46231 

1.149 

-4  813 

. 1 t242 

- 04006 

- . 25833 

08V59 

01736 

-.00820 

862.53138 

6 .*59794 

- .PB947 

1 . 149 

-2.528 

10892 

- -04421 

-.25518 

02152 

.01347 

-.00346 

862  55020 

6.60450 

-.13132 

1 . 149 

- 248 

. 1 0986 

-.04628 

- 25764 

- . 03B47 

..’00674 

-.00467 

862.47168 

6.6,1.810 

.02043 

1 . 149 

2 029 

. 10805 

-.04690 

-.25800 

- 09847 

- 00132 

-.01356 

862 . 33504 

6/62008 

. 1 6679 

GRADIENT 

- 00053 

- 00099 

-.00006 

- 02632 

-.00275 

- 00076 

- 02926 

.00483 

.06667 

RUN  NO. 

32/  0 RN/L  - 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q!PSF ) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.534 

. 12815 

-.03196 

-.28223 

23005 

.03075 

-.00576 

882.96020 

6.58547 

-.67006 

1 .206 

-7  166 

12088 

-.03662 

- 27026 

. 15425 

02776 

- 00860 

882.88693 

6 60846 

-.46782 

1 .206 

-4  829 

. t 1816 

- 04126 

-.26735 

. 08274 

023,15 

- 00541 

882.6971*4 

6.63516 

-.29113 

1 .205 

-2.542 

. 1 1499 

- 04409 

-.26431 

. 02399 

01787 

-.00140 

.882  19248 

6.65014 

-. 13627 

1 205 

-.247 

.11513 

- 04609 

-.26542 

-.03661 

.0121.6 

- 00786 

882  35408 

6.65719 

.01962 

1 .205 

2.033 

11432 

- 04725 

-.26641 

- . 09284 

.00550 

- 01841 

882..  86097 

6 65995 

.16221 

! .205 

4.297 

10978 

- 04807 

-.26,121 

-,.14845 

.00027 

- . 02959 

>882  63234 

6 64226 

.30473 

GRADIENT 

- 00076 

-.00074 

.00045 

- . 02537 

- 00255 

-.00286 

.02359 

00106 

. 06529 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


LARC  8FT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = ■ .0000  IN  YT 

BREF  = 1290,3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN  ZT 

SCALE  ■ ,0100 


RUN  NO.  SB/  0 RN/L  » 3.17 


MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

.600 

-8.556 

-.10712 

.03196 

25364 

.600 

-6.435 

-.10342 

.03312 

.25007 

.599 

-4.320 

-.09883 

.03393 

.24122 

.599 

-2.209 

-.09779 

.03506 

.23671 

.600 

-.081 

-.10157 

.03771 

.23592 

.599 

2.021 

-.10205 

.03963 

.23566 

.600 

4.136 

-.10180 

.04234 

.23686 

GRADIENT 

-.00048 

.00101 

-.00046 

RUN  NO 

35'  0 RN/L 

= 3 < 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

. B99 

-9.060 

-.12590 

03338 

.29609 

.899 

-6.83t 

-.12217 

03502 

29346 

899 

-4.606 

-. 1 1501 

03603 

.27742 

.899 

-2.385 

-.11346 

.03900 

.27243 

900 

- 182 

-.11082 

.03986 

.26307 

.900 

2 021 

-.10913 

.04185 

26020 

.899 

4 254 

- 11176 

.04523 

.26507 

GRA01ENT 

.00049 

.0010! 

-.00167 

RUN  NO 

40/  0 RN/L 

= 4.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

974 

-9.237 

-. 1429! 

.03869 

33134 

975 

-6  960 

- 12803 

. 03996 

.31186 

975 

-4.711 

1 1758 

04068 

.29423 

.975 

-2  459 

-.10680 

.04151 

.27713 

.975 

- 230 

- 10493 

.04297 

. 26562 

.975 

2.006 

- . 1 0209 

.04433 

.26170 

.975 

4 259 

-.09997 

.04612 

.26073 

GRADIENT 

.00178 

700061 

-.00368 

0TSATI30 


PAGE  103 
ISJJ0071  ( 24  UUN  76  J 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELVA.1  * 10.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  * 10.000 
ELV-RO  * 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

c -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

G(FSF) 

BETA 

CNU 

.14642 

.01906 

.0091 1 

418.32102 

-6.32292 

-.47679 

.09604 

.01732 

.00792 

418  73958 

-6.35334 

-.34860 

. 05234 

.01606 

.00693 

417  90074 

-6.36990 

-.23055 

.00939 

.01490 

.00555 

418.24122 

-6.37367 

-. 1 1664 

-.03390 

.01361 

.00328 

418.31939 

-6.37426 

00319 

- . 07724 

.01290 

.00100 

418  07017 

-6.36937 

.11815 

-.12331 

01218 

-.00230 

418  32102 

-6.35872 

.53627 

- . 02074 

-.00046 

- 00109 

.03170 

.00126 

. 05527 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QlPSF) 

BETA 

CNU 

. 17452 

.02677 

.00639 

709  80440 

-6.51595 

- .55788 

.11352 

. 02888 

01225 

709.84079 

-6.55357 

-.40108 

. 06352 

.02931 

.01279 

709  53904 

-6.56007 

-.26546 

. 00693 

.02845 

.01358 

710  03753 

-6  56597 

- . 1 2575 

-.04691 

02962 

.01267 

710.18869 

-6  55663 

01191 

-.09596 

02852 

00123 

710  32587 

-6  54562 

14122 

- 14414 

02068 

- 01454 

710. 12010 

-6.53608 

. 27897 

- 02342 

- 0C078 

- 00303 

06550 

.00309 

.06128 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

.20828 

.01134 

.01850 

756.46692 

-6  58892 

- 62089 

. 1 3850 

.01516 

.02053 

7B6. 96323 

-6.61271 

- 44408 

08457 

.03096 

. 02228 

756  67035 

-6.62058 

-.29283 

.03052 

.03617 

.02301 

757  29669 

-6  62269 

-. 14465 

-.02550 

02717 

.01674 

757  58670 

-6  61233 

-.00444 

- 08089 

01625 

.00760 

767  28173 

-6.60390 

. 1 3778 

-.13473 

.00813 

-.00658 

766.83629 

-6.59473 

.20162 

-.02455 

-.00293 

-.00326 

.01412 

.00315 

.06388 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  OATA  - IAS'S.  PAGE  104 


LARC  8FT 

TPT  749  < I A931  OTSAT130 

(SJJ007)  t 

24  UUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  » 

•6.000  ELV-LI 

= 10.000 

LREF  » 1290.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000  ELV-RI 

= 10.000 

BREF  n 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

elv-ro  » 

4.000 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

50/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMO 

CHE  I 

CHEO 

Q ( PSF 1 

BETA 

CNU 

1.149 

-7  143 

-.12600 

.04312 

.30943 

.15340 

.04831 

.01729 

862.14539 

-6.63935 

-36632 

1 .149 

-4  831 

-.11 502 

,04506 

.29090 

.08716 

.04365 

.00548 

862  26152 

-6.64241 

-.29618'  1 

1 . 148 

-2  530 

-.10882 

. 04726 

.27681 

.031  17 

.03867 

-.00778 

861  81399 

-6  63938. 

-.13826 

I .149 

-.263 

-.11100 

.04853 

.27418 

- . 02558 

03031 

-.01872 

862. 18300 

-6.62643 

. 00633 

I . 149 

2 012 

-.11207 

.04938 

.27441 

-.08330 

02065 

- . 02797 

862  14372 

-6.62094 

15448 

GRADIENT 

00018 

,00062 

- 00229 

-.02492 

- 00339 

-.00488 

.00048 

.00340 

. 06565 

RUN  NO 

45/  0 RN/L  = 4.22 

GPAD1ENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  1 

CHEO 

Q (PSF ) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9  553 

-.  14348 

.04094 

33921 

.24453 

.05242 

.01671 

882  73157 

-6.66691 

-.68266 

1.205 

-7. 185 

- 12913 

04430 

3133B 

15316 

04658 

.00635 

882  59143 

-6  67448 

-.47083 

I .205. 

-4  853 

- 11902 

04678 

29899 

.08438 

.04033 

-.00650 

8B2  66047 

-6  68746 

-.29361 

1 .205 

-2  542 

-.1  1269 

.04806 

.28533 

. 02786 

03497 

- 01781 

882  61006 

-6  67815 

-.13419 

1.205 

-.264 

-.11538 

. 04856 

28030 

-.02820 

.02865 

-.02750 

882  66047 

-6.66809 

.01204 

1.205 

2 009 

-. t 1642 

04922 

27939 

- 08108 

. 0205 1 

- . 0354  I 

882.45332 

-6.66328 

. 15339 

1 .205 

4 282 

-.11 356 

05079 

.28028 

-.13517 

00923 

-.04251 

882.77044 

-6  65809 

.29463 

GRADIENT 

.00032 

00040 

-.00190 

-.02402 

-.00336 

-.00393 

.00270 

.00323 

. 064  1G 

DATE:  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


LARC  8FT  TPT  /49  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 5690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  » 1590.3000  INCHES  YMRP  * .0000  IN.  YT 

BREF  * 1590.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  « .0100 


RUN  NO.  54/  0 RN/L  = 3.17 


MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.599 

-8.515 

- 07574 

05195 

. 1 7655 

.600 

-6.406 

- 07130 

05517 

17086 

.600 

-4 . 303 

- 06893 

02570 

. 16655 

.600 

-5.198 

-.0661 1 

05310 

. 15816 

.600 

- 095 

-.06656 

05459 

. 1 5505 

599 

5 015 

-.07107 

. 05668 

15942 

.599 

4.151 

- 06734 

02005 

. 15766 

GRADIENT 

-.00008 

00068 

- 00076 

RUN  Nu 

34/  0 RN/L 

= 3 97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.899 

-9.015 

-.08874 

05105 

50552 

.899 

-6.798 

-.0855! 

05500 

. 19587 

.899 

-4 . 574 

- 07710 

05309 

18603 

.899 

-5.393 

-.07491 

02436 

. 18046 

899 

- 175 

-.07416 

03657 

. 1763! 

899 

5.053 

- 07173 

.05764 

17162 

.899 

4.556 

- 07504 

05B83 

. 17405 

GRADIENT 

.00060 

00067 

- 00149 

RUN  NO 

39/  0 RN/L 

= 4.07 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.974 

-9. 197 

- 09695 

0257! 

.22533 

.976 

-6  934 

- 08517 

05658 

.21031 

.975 

-4.675 

-.07683 

05571 

. 19670 

.975 

-5  446 

-.06938 

.05697 

. 18095 

.975 

-.515 

- 06990 

.05796 

17376 

.975 

1 997 

-.06797 

.05818 

17106 

.974 

4 538 

- 06367 

02858 

. 16797 

GRADIENT 

.00155 

00022 

-.00305 

PAGE  105 


0TSATI30  (SJJOOB)  ( 54  UUN  76  1 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -4.000  ELV-LI  » 10.000 

ELV-LO  * 4.000  ELV-RI  * 10.000 

JLV-RO  » 4.000 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 14535 

.01749 

. 00875 

418  14998 

-4.50840 

-.46692 

.09733 

.01576 

.00793 

418  31775 

-4  22959 

-.34339 

05593 

.01461 

.00710 

418  57184 

-4  54515 

-.23077 

01354 

.01335 

.00602 

418.32102 

-4  55515 

-.11589 

- . 05597 

.01 146 

.00447 

418.31775 

-4.55486 

-.00523 

-.07135 

.01133 

.00164 

418  07180 

-4  55166 

.11164 

-.11687 

.01035 

-.00166 

418  35459 

-4.24736 

.23086 

- 05043 

- 00050 

-.00104 

-.03533 

-.00005 

. 05465 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q ( PSF ) 

BETA 

CNU 

. 18430 

.05500 

.00403 

709.76308 

-4 . 33574 

-.55866 

. 15484 

02687 

01542 

709  53553 

-4.35161 

-.40630 

. 06937 

05695 

01354 

709  36950 

-4.35814 

-.26563 

01545 

. 05687 

.01408 

709  30995 

-4.35940 

-.12937 

- 04504 

.02701 

01310 

71  D 16564 

-4 . 35597 

01240 

- . 09999 

. 05769 

00736 

709  97380 

-4  34990 

. 14724 

-.14597 

01933 

-.01036 

710.13835 

-4.34332 

.57888 

-.02476 

-.00066 

- 00248 

10009 

.00178 

06176 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF ) 

BETA 

CNU 

.51740 

.01134 

.01830 

766.51330 

-4 . 37950 

-.65003 

. 14817 

0!  194 

02001 

767  76959 

-4.39390 

-.44574 

. 09568 

.02358 

.02166 

767  34445 

-4.39685 

-.59353 

.04151 

.05892 

.02233 

766  71550 

-4  38607 

-.15158 

-.01743 

.02361 

.01985 

766  55979 

-4.37137 

-.00791 

-.07345 

.01 188 

01114 

766.71550 

-4  36652 

. I 3066 

- 13059 

.00574 

- 00111 

766  483-*5 

-4.35984 

.57569 

- 05552 

-.00261 

- 00255 

- 07740 

.00420 

06380 

SREF  « £690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  « 1 £90. 3000  INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

BREF  ■*  1 £90. 3000  INCHES  2MRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  » .0100 


RUN  NO.  49/  0 RN/L  « H.8I 


MACH 

ALPtfA, 

CCN 

CBL 

CY 

1 . 1*49 

-7.104 

-.08310 

08770 

80678 

1 . 149 

-4.795 

-.07440 

08982 

. 19219 

1.149 

-£  501 

-.07190 

031  17 

18319 

1 149 

- £50 

- . Q7699 

03189 

18189 

1 . 149 

£.002 

-.07870 

03858 

18334 

GRADIENT 

- 00079 

.00048 

-.00183 

RUN  NO 

44/  0 RN/L 

= 4 £2 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .£05 

-9.494 

- 09171 

08685 

88871 

1 .£05 

-1  135 

- 0B399 

02988 

80984 

1 .£05 

-4.816 

-.07673 

03040 

. 19785 

1 .£05 

-£  5££ 

- . 07384 

031  16 

. 18580 

I £05 

- £44 

-.07816 

03178 

. 18,456, 

I .805 

2 003 

- 08048 

03870 

.18679 

1,-805 

4 863 

- 07707 

03356 

. 18537 

GRADIENT 

-.00035 

00035 

- . OQ  1.0 1 

0TSATI30 


PAGE  106 
(SJJ008)  < £4  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -4,000  ELV-LI  » 10.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  * 10.000 
ELV-RO  » 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/ 

5.  OQ 

CL  Ml) 

CHE1 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

.16341 

.04477 

.08886 

868.88059 

-4.48889 

-.46890 

.09573 

.03930 

.01394 

861 .75766 

-4.48960 

-.89617 

.03717 

03546 

00137 

868.00878 

-4i.4g6£8 

- . 1 3958 

- 08166 

, 02879 

-.01100 

861  91140 

-4  4,1150 

.00743 

- 07747 

.01988 

-.08150 

868  08565 

-4.41185 

.14888 

-.08555 

- . 00887 

-.00584 

03984 

.00300 

. 06538 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

. 84399 

04,984 

.08177, 

888.49480 

-4.4881 1 

-.66907 

16063 

04360 

.01335 

888.59143, 

-4.4-3780 

- 46778 

.091.50 

03789. 

.OOei'8 

888.69065 

-4  .44183 

-.89884 

03100 

03488 

-.00960 

882  63028 

-4.43039 

-.1-3315 

--.08550. 

. 08879 

-.08017 

882.54188 

-4.41979 

01873 

--  0,7887 

08153 

-.0301-2 

882  48349 

-4.41777 

J, 51-0.7 

- 13878 

.01  1,1.4 

- 03763 

882  58437 

-4  41834 

.29181 

-.08459* 

-.00898 

-.00441 

- 08116 

.0031 1 

. 06398 

ORIGINAL  PAGE  IB 
OP  POOR  QUALITY? 


DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  8FT  TPT  749  t 

REFERENCE  DATA 


SREF 

» 2690 . 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

- 1290 . 

.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

« 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

» 

.0100 

RUN  NO. 

53/  0 RN/L  = 3. 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.598 

-8  496 

- 00396 

.00171 

01594 

.600 

-6.384 

-.00242 

00150 

.01398 

.600 

-4  283 

.00112 

.00018 

00693 

599 

-2  190 

001 28 

.00000 

. 00424 

.600 

- 090 

00128 

-.00002 

.00051 

.599 

2.008 

.00149 

-.00034 

- 00114 

.600 

4.108 

-.00102 

.00027 

.00338 

GRADIENT 

-.00019 

- 00001 

-.00059 

RUN  NO  33/  0 RN/L  = 3.97 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-8.960 

-.00960 

00244 

.02470 

.900 

-6.759 

-.00523 

.00135 

.01626 

.899 

-4. 551 

-.00167 

.00048 

•Ot 170 

.899 

-2  349 

- 00030 

.00021 

.00782 

.899 

- 179 

00074 

- 00023 

.00251 

898 

2 001 

00161 

- 00003 

-.00124 

900 

4 217 

001  10 

00033 

00077 

GRADIENT 

00034 

- 00002 

- 00141 

RUN  NO. 

38/  0 RN/L 

= 4 C 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

975 

-9. 164 

-.00652 

.0021 1 

02187 

.976 

-6  907 

-.00305 

.00157 

01722 

.975 

-4.659 

.00146 

00046 

.00917 

.976 

-2  428 

.00503 

- 00033 

00037 

.975 

-.221 

.00451 

-.00072 

- . 0024  [ 

.974 

1 .998 

.00359 

-.00107 

-.00354 

.974 

4.208 

-.00029 

.00022 

.00278 

GRADIENT 

-.00022 

- 00006 

- 00075 

PAGE  107 


OTSATI30  (5JJ009)  I 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  <*  .000  ELV-LI  » 10.000 

ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  ■ 10.000 

ELV-RO  = 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CL  MU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

15285 

01210 

. 00889 

416.05079 

00403 

-.46983 

.10419 

01074 

.00756 

418  56693 

.00469 

-.34537 

.06065 

.00959 

00692 

418.81771 

.01273 

-.22864 

01965 

.00789 

00639 

417  73455 

.01702 

- 12046 

■ 02231 

.00716 

.00519 

418.49696 

02068 

- 0056! 

-.06618 

00703 

00328 

417.91051 

02354 

10882 

• 11237 

.00629 

.00036 

419.41204 

.01647 

22538 

• 02059 

- 00036 

-.00077 

.06514 

.00067 

.05421 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

Q 1 PSF  1 

BETA 

CNU 

.19724 

.01367 

-.00022 

710  34410 

-.03323 

-.56505 

.13515 

01527 

00880 

710.33490 

-.02265 

-.41066 

. 0759 1 

.01435 

.01386 

709.8821 1 

-.01970 

-.26475 

01675 

.01275 

.01504 

709.69446 

-.01299 

-.13184 

04028 

.01418 

.01498 

709  97802 

-.00158 

.00431 

10078 

.01538 

01167 

709  19082 

.00684 

14301 

.14866 

01612 

0008! 

710.22082 

.00350 

.28038 

. 02589 

.00028 

- 00135 

.00819 

.00302 

.06237 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QtPSF ) 

BETA 

CNU 

.22919 

.00125 

.01848 

767.40285 

- . 02549 

-.62628 

16190 

-.00156 

.01901 

768  23458 

-.01483 

- 45406 

10451 

-.00218 

.02136 

767.54180 

-.00653 

-.29919 

.051  13 

00726 

.02318 

768.00199 

.00545 

-. 15874 

00202 

.00695 

02186 

767  49549 

.01189 

-.02535 

.06145 

.0021  I 

.01816 

766.34587 

.01945 

. 1 1845 

. 12206 

-.00765 

.00748 

766.40718 

.01068 

.26374 

. 02553 

- 00072 

- 00148 

-. 17703 

.00219 

06331 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


LARC  8FT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 


SREF 

« 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

LREF 

» 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  ■> 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

48/  0 RN/L  » 4.i 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

t . 149 

-7.071 

- .,00224 

00162 

. .01483 

1 . 149 

-4.774 

.00063 

00085 

.00910 

1 . 149 

-2.494 

.00188 

00036 

00463 

1 . 149 

- .253 

.00110 

- 00037 

- 00012 

1 . 148 

2.015 

-.00194 

.00026 

00349 

GRADIENT 

-.00038 

-.00011 

- 00095 

RUN  NO. 

43/  0 RN/L  = 4 . i 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1.205 

-9.422 

-.00284 

.00237 

.01725 

1 .205 

-7.096 

-.00107 

.00232 

.01499 

1 .206 

-4  701 

.00199 

00149 

00975 

1 .205 

-2.494 

.00454 

' 00043 

00233 

1 .205 

- 242 

.00373 

-.00002 

-.00149 

1 .205 

2.005 

.00014 

.00052 

.00213 

1 .205 

4 246 

-.00194 

00093 

.00560 

GRADIENT 

-.00054 

-.00005 

-.00038 

PAGE  108 


) OTSAT130  (SJJ009)  ( 24  JUN  76  I 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  « .000  ELV-LI  * 10.000 

ELV-LO  •>  4.000  ELV-RI  ■ 10.000 

ELV-RO  <=  4.000 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


CLMU 

CHEt 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

. 18059 

.04046 

.01751 

862.22059 

-.02794,  , 

. -.47798- 

.11180 

03427 

.02463 

862. 18464 

-.01978 

-.30610 

.04584 

.03017 

.01924 

862.18300 

-.01  113 

-.14315 

- 01370 

.02795 

.00579 

861.89261 

.00296 

-.001  1 1 

-.06957 

.02121 

- 00894 

861 .94895 

00056 

. 14074 

- . 02670 

-.00183 

- .00505 

-.04404 

.00332 

.06558 

GPADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q1P5F 1 

BETA 

CNU 

.24927 

.04706 

01763 

882  52437 

-.03348 

-.66056 

. 17434 

.04116 

. 02082 

882  47934 

-.03184 

-.47184 

10380 

.03572 

.01607 

882  51815 

- . 02526 

-.2:  '2B 

.03858 

.03220 

.00778 

882  33915 

-.01264 

-.13568 

-.01881 

.03008 

-.00480 

882.63028 

.00039 

.00716 

-.07037 

.02472 

-.01746 

882  60217 

-.00081 

.14270 

-.12157 

.01623 

-.02771 

882  70339 

-.0041  t 

.27941 

-.02482 

-.00206 

-.00500 

.02803 

. 0024 1 

.06358 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  /49  U 

REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  » 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN.  ZT 

RUN  NO.  56/  0 RN/L  « 3. t7 


MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.600 

-8.511 

. 06298 

-.01475 

- . 1 3359 

,600 

-6.409 

. 06287 

-.01692 

-.13459 

600 

-4  306 

. 06464 

-.01943 

-.13898 

.600 

-2.203 

.06615 

-.02152 

-.14322 

.600 

-.099 

. 06804 

- 02373 

-. 14921 

.599 

2.010 

. 06947 

-.02593 

-. 15246 

600 

4.125 

.06505 

-.02651 

-. 14605 

GRADIENT 

.00020 

- . OOOB8 

-.00111 

RUN  NO. 

36/  0 RN/L 

3.97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-9.013 

.07108 

- 01511 

-. 15504 

.899 

-6.783 

.07123 

- 01862 

-. 15912 

.899 

-4.562 

.06859 

-.02127 

-.  15377 

.899 

-2.375 

.06850 

- 02341 

- 15850 

.899 

- 180 

.06847 

- . 02520 

- . 1 6086 

.899 

2 010 

06670 

-.02558 

-. 15844 

.899 

4 232 

06941 

- 02708 

-. 16203 

GRADIENT 

- 0000! 

-.00063 

-.00075 

RUN  NO. 

41/  0 RN/L 

= 4.08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

975 

-9  216 

.08137 

-.01879 

-.17591 

.975 

-6  939 

07792 

-.02122 

- 17215 

.975 

-4.677 

.07602 

- 02386 

-.16942 

.975 

-2  452 

07480 

-.02619 

- . 1 6966 

.974 

-.228 

.07373 

- 02794 

- . 1 6906 

975 

1 .990 

.06937 

- 02805 

- 16551 

.974 

4.224 

06140 

- 02707 

-.15698 

GRADIENT 

-.00156 

-.00037 

.00131 

0TSAT130 


PAGE  109 
(SJJOiO)  ( 24  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « 4 . 000  ELV-LI  * 10.000 
ELV-LO  - 4.000  ELV-RI  - 10.000 
ELV-RO  ■ 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHEJ 

CHEO 

QlPSF) 

SETA 

CNU 

.15051 

. 00759 

.00710 

41B. 57348 

4.21766 

-.47514 

. 1 0289 

.00530 

.00611 

418.40082 

4.24025 

-.35061 

. 05872 

.00372 

.00574 

418.74286 

4.25949 

-.23569 

.01568 

.00372 

.00610 

418.65817 

4.27405 

-.12192 

-.02623 

.00415 

.00556 

418.32102 

4.20150 

- . 00894 

-.07146 

.00330 

.00383 

418.07180 

4.28237 

10958 

1 1655 

.00229 

.00091 

418  99034 

4 26896 

.22489 

-.02077 

- 00016 

-.00057 

-.00422 

.00129 

.05469 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QlPSF) 

BETA 

CNU 

18784 

-.00160 

-.00721 

710.25728 

4 31589 

-.56590 

. 12506 

- 00008 

.00129 

709.36950 

4.34832 

-.40480 

.07040 

00084 

.01053 

709.95982 

4 . 35876 

-.26328 

.01379 

-.00059 

01365 

709.55722 

4 . 37895 

-.13192 

-.04130 

-.00084 

.01429 

709  75399 

4 . 39887 

.00180 

-.10007 

-.001 18 

.01289 

709  8548 1 

4.39645 

. 14060 

-.14901 

-.00152 

.00554 

709  42905 

4 . 37863 

.27032 

-.02515 

- 00024 

-.00049 

- 03483 

.00214  • 

.06170 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QlPSF) 

BETA 

CNU 

21943 

-.0! 171 

.01611 

766.65391 

4 . 33639 

-.62622 

. 15053 

-.01444 

.01516 

767  02309 

4 . 36237 

- 45163 

09278 

-.01553 

.01705 

767.05156 

4.37643 

-.29706 

.03863 

-.01491 

.01859 

766  91254 

4 3B998 

-.15274 

- 01492 

- . 00976 

.01806 

766.48342 

4 39563 

-.01347 

- 07257 

-.00929 

01387 

766  88113 

4 39590 

.12565 

-.13193 

-.01226 

.00746 

766.26804 

4 38299 

.27310 

- . 02520 

00055 

-.00107 

-.07191 

.00085 

.06378 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  BET  TPT  749  ( I A9 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000 

IN.  YT 

BREF  * 
SCALE  « 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000 

IN.  ZT 

RUN  NO. 

51/  0 RN/L  = 4.21 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

1.149 

-7, 109 

. 07395 

- 02071 

-. 16586 

1.149 

-4.796 

.07406 

-.02531 

-.16714 

1 149 

-2  522 

.07500 

- 02908 

-. 16894 

1.149 

-.244 

. 07687 

-.03104 

-.17423 

1.149 

1.999 

.07561 

-.03089  - 

-.17199 

GRADIENT 

.00029 

-.00083 

-.00088 

RUN  NO 

46/  0 RN/L 

= 4 . 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .205 

-9  49! 

.07956 

- 01845 

17517 

1 .205 

-7  140 

.07893 

- 02236 

-.17257 

1 .205 

-4.920 

.07826 

- 02610 

-. 17177 

1.205 

-2.515 

07807 

- 02888 

-. 17262 

1 .205 

-’.255 

.07998 

-.0307! 

-.17761 

1.205 

1 .989 

08079 

-.03156 

-.17974 

1.205 

4.270 

.07621 

-.03166 

-.17449 

GRADIENT 

-.00006 

- 00061 

- 00055 

OT5ATI30 


PAGE  110 
(SJJ010)  < 24  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  ■ 4.000  ELV-L1  •=  10.000 
ELV-LO  ■ 4.000  ELV-RI  * 10.000 
ELV-RO  « 4,000 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CLMU 

CHEt 

CHEO 

QtPSFI 

BETA 

CNU 

. 17092 

. 02677 

.01743 

862.04806 

4 . 37 1 67 

-.47665 

,10143 

.02309 

. 02079 

861 .87383 

4.39408 

- . 30465 

.03866 

.01940 

.02698 

862.04806 

4.40878 

-.14567 

-.02049 

.01251 

02163 

862.06685 

4 42845 

.00423 

-.07797 

.00619 

( .00840 

862.08733 

4 41793 

. 14638 

-.02636 

-.00254  ' 

-.00187 

.02912 

.00377 

.06632 

GPADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSFI 

BETA 

CNU 

.24624 

.03504 

.01875 

882,68196 

4.37414 

-.66993 

. 1 6689 

03157 

.01676 

862. 779 tO 

4.39499 

-.47439 

QS557 

. 02838 

. 02233 

882  78773 

4.41305 

-.29720 

03222 

.02540 

. 02277 

882  51 164 

4 42700 

- . 1 3597 

-.02321 

.02098 

.01240 

882.57199 

4.43793 

.00969 

-.07661 

.01542 

-.00061 

882.43387 

4.44109 

. 14681 

- . I 3266 

.00849 

-.01393 

882,37514 

4.42825 

.28829 

-.02492 

-.00219 

-.00422 

- . 03986 

.00196 

.06409 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  ! J ! 


LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93I  OTSAT130 

(SJJOU)  < 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

6.000  ELV-LI 

- 10.000 

LREF  » 1290.3000  INCHES 

YMRP  =■ 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000  ELV-RI 

- 10.000 

BREF  * 1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = .0100 

RUN  NO. 

57/  0 RN/L  = 3.16 

ORAOIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.600  -8  561 

.09107 

- 02327 

- 20028 

15329 

.00515 

.00647 

418.65817 

6.293B7 

-.48641 

.600  -6.437 

. 09368 

-.02682 

-.20534 

. 10174 

.00458 

.00583 

418.65980 

6.33093 

-.35516 

.600  -4.314 

.09557 

-.02977 

- 21068 

.05598 

.00301 

.00547 

418.32102 

6.37074 

-.23628 

600  -2.214 

. 09778 

- 03261 

-.21735 

.01309 

.00215 

.00565 

418  65817 

6 39519 

-. 12343 

.600  -.098 

.10152 

- 03561 

-.22343 

-.03199 

.00158 

.00547 

418.49042 

6 40437 

-.00402 

600  2.030 

. I 0226 

- 03803 

-.22519 

-.07819 

.00086 

.00364 

418.65817 

6.40083 

.11755 

.599  4.133 

.09861 

- 04016 

-.21969 

-.12288 

.00086 

.00082 

417  98871 

6 30825 

.23336 

GRADIENT 

.00050 

- 00124 

-.00122 

-.02124 

- 00026 

-.00054 

-.03144 

.00192 

. 05584 

RUN  NO 

37/  0 RN/L  = 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5 00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QIPSF ) 

BETA 

CNU 

.899  -9.059 

.11016 

- 02663 

-.24246 

. 18240 

-.00540 

-.00760 

709  35134 

6.4608! 

-.56428 

.899  -6.826 

. 10917 

- 02960 

-.24314 

. 12526 

-.00219 

.00140 

709  8821 1 

6.49924 

- 41343 

.899  -4.591 

. 1 0875 

- 03362 

- 24424 

. 07254 

-.00287 

00983 

709  56631 

6.52228 

- 27545 

.899  -2.404 

.10723 

- 03600 

-.24379 

.01810 

-.00371 

. 0 1 225 

709.58448 

6.54134 

-.13997 

.900  -.212 

. 10699 

- 03856 

-.24555 

-.03798 

- 00455 

.01342 

710  33498 

6.55258 

-.00530 

.900  2.022 

10368 

-.04038 

-.24143 

-.09640 

-.00489 

01213 

710.39445 

6 54501 

. 1 3636 

.899  4 243 

. 10442 

- 04170 

-.24164 

-. 14528 

- 00422 

. 0068? 

709.51585 

6.52889 

.27406 

GRADIENT 

-.00055 

- 00093 

.00034 

-.02490 

-.00018 

-.00028 

.03172 

.00075 

06225 

RUN  NO. 

42/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEi 

CHEO 

QIPSF 1 

BETA 

CNU 

974  -9  234 

. 12697 

- 0314? 

- 27634 

.21509 

- 01609 

.01612 

766. 14378 

6.51634 

-.62576 

.975  -6.980 

. 12098 

- 03373 

- 26845 

.14818 

-.02028 

01500 

767  42066 

6.54830 

-.45645 

.975  -4.720 

. I 1656 

- 03715 

- 26352 

.08897 

-.02139 

.01557 

766  65240 

6.57390 

-.30097 

.975  -2.473 

.11094 

- 03997 

-.25648 

.03494 

-.01804 

.01617 

766.37730 

6.58504 

-.15537 

.974  -.227 

. 10799 

- 04226 

-.25369 

- . 02524 

- 01196 

.01528 

765  96305 

6.59045 

-.00491 

.974  1 995 

. 10056 

- 04243 

- 24724 

-.07931 

-.U0953 

.01179 

766  46692 

6 58699 

13001 

.974  4.246 

09389 

-.04332 

- 23909 

-.13645 

-.00914 

.00756 

766.52823 

6.56988 

27973 

GRADIENT 

-.00249 

-.00066 

.00259 

-.02523 

.00147 

- 00091 

- 00719 

-.00027 

06459 

DATE 

59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PACE  1 12 

LARC  8FT 

TPT  749  (1 

A931  OTSAT130 

1SJJ0I1)  ( 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 5690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

6.000  ELV-L1 

= 10.000 

LREF 

«=  1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000  ELV-RI 

= 10.000 

BREF 

» 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  ■> 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

52/  0 RN/L  =■  4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE! 

CHEO 

OIPSF1 

BETA 

CNU 

1 . 149. 

-7.156 

.11588 

-.03426 

-.26144 

.16586 

. 02336 

.01747 

062. 10443 

6.57481 

-.48139 

1.149 

-4.845 

.11182 

- 03925 

-.25837 

. 09783 

.01947 

.01937 

862.08733 

6.60383 

-.31020  , 

1.149 

-2.551 

. 10876 

- 04360 

-.25573 

.03753 

.01585 

. 02446 

861  93191 

6.61982 

- . 115259 

1.149 

-.266 

10922 

- 04584 

-.25703 

-.02334 

00960 

.02565 

86! .96948 

6.62963 

.00190 

1 148 

2 001 

10767 

-.04636 

-.25675 

-.08348 

0018! 

01535 

86! .69779 

6 . 62836 

. 14834 

GRADIENT 

- 00053 

- 00103 

00016 

- 02650 

-.00259 

- 00047 

-.04952 

.00366 

06704 

RUN  NO. 

47/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.552 

12630 

-.03059 

-.27948 

.24942 

.03171 

01939 

882.66251 

6 . 55064 

-.88285 

1.205 

-7.185 

11991 

-.03^89 

-.26849 

16397 

02831 

.01620 

882.72083 

6.58113 

-.47972 

1 .205 

-4.857 

1 1666 

- 04045 

- 26401 

09258 

02492 

.02030 

882.59143 

6.60480 

- 30255 

1 .205 

-2.566 

1 1452 

- 04409 

- 26276 

.03291 

02017 

. 02562 

882.59143 

6.62453 

-.14502 

1 .205 

-.270 

1 1403 

-.04558 

-.25305 

- 02565 

.01501 

.01901 

882  58272 

6.63295 

. 00552 

1 .205 

2.003 

.11399 

-.04672 

-.26478 

- . 08297 

.00662 

.00691 

882.54382 

6 63266 

. 15036 

l .205 

4.275 

.1098! 

- 04776 

-.26105 

-.13741 

.00407 

- 00624 

882.69268 

6.61933 

.29136 

GRADIENT 

-.00062 

- 00076 

.00017 

- . 02522 

-.00233 

- 00314 

.00676 

.00163 

.06496 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSATI30 

(SJJ012!  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SQ  FT 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

-6.000  ELV-L1 

= 10.000 

LREF 

= 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI 

= 10.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

80/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

0 ( PSF 1 

BETA 

CNU 

.599 

-8  515 

- 10472 

.0321 I 

24974 

1 1292 

.01149 

-.01382 

417. 398BS 

-6.31660 

-.43472 

.599 

-6  414 

- 10177 

03348 

.24691 

.06180 

.01005 

-.01594 

417.56673 

-6.34656 

-.30540 

599 

-2. 189 

-.09562 

.03543 

23326 

-.02507 

.00717 

-.02264 

418. '4672 

-6.37050 

-.07265 

.598  - 

•-  -.073 

- 10015 

.03818 

23458 

-.06986 

.00590  ' 

- 02623 

416.80728 

-6.36909 

.04595 

.599 

2.046 

- 10235 

.0410! 

.23617 

-.11 920 

.00460 

-.03156 

417  14304 

-6.36479 

.17105 

.598 

4 162 

-.10104 

04348 

23549 

16720 

00302 

- 03788 

416.72252 

-6.35255 

.29217 

GPAD1ENT 

-.00087 

00127 

.00039 

- 02247 

-.00065 

-.00241 

-.18591 

.00275 

. 05760 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  < 


REFERENCE  DATA 


SREF 

= 8690 

0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

= 1890 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

= 1890 

.3000  INCHES 

ZMRP  - 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

75/  0 RN/L  = 3.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-9  044 

- . 1 ?8  78 

.03870 

.89860 

.900 

-6  806 

18044 

03555 

89066 

900 

-4  589 

-. 1 1493 

03709 

.87918 

900 

-8  380 

-.11080 

03868 

.86917 

099 

- 158 

-. 10781 

.04093 

.86009 

B99 

8 067 

-.10438 

.04338 

.85868 

.900 

4.893 

-.10711 

04591 

858BI 

GRADIENT 

.00099 

00101 

-.00858 

RUN  NO  65/  0 RN/L  = 4 08 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9  845 

-.14303 

03910 

.33103 

.976 

-6.953 

-.18880 

04048 

31  186 

.975 

-4.689 

-.11670 

04070 

89871 

.975 

-8.451 

- 10583 

04164 

. 87447 

.975 

- 189 

- 10889 

04861 

86195 

.975 

8 038 

- 10081 

04452 

86008 

.975 

4 893 

- 09785 

04693 

85779 

GRADIENT 

00190 

00068 

- 00375 

RUN  NO. 

70/  0 RN/L 

- 4.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 . 149 

-7.186 

-.18645 

04337 

30898 

l . 149 

-4.810 

-.1 1531 

04509 

891 14 

1.149 

-8.503 

-.10949 

.04738 

87874 

1.149 

-.839 

-.1 1 167 

04833 

87504 

1 . 149 

8.036 

-.1 1881 

04909 

87478 

GRADIENT 

.00084 

00057 

- 00838 

OTSATI30 


PAGE  1 13 
(SJJ018)  ( 84  JUN  76  1 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-LI  - 10.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  «=  10.000 
ELV-RO  = 14.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

15300 

.01106 

- 02876 

710.38534 

-6  51371 

-.53804 

09846 

.01348 

-.08136 

710.85788 

-6.55880 

- 37644 

.04073 

.01384 

- 08618 

710.68314 

-6.55989 

-.83841 

- 01694 

.01418 

-.08851 

710.30764 

-6.56083 

-.09951 

-.07901 

.01188 

-.03185 

709.79530 

-6.55348 

.04896 

-.13935 

01174 

-.03815 

709.59856 

-6  53977 

. 19816 

18815 

.00743 

-.05080 

710  37688 

-6.53411 

.33184 

- 08618 

-.00069 

- 00866 

-.05405 

.00388 

06448 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

- 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 18510 

.00946 

-.03690 

767.14187 

-6  59309 

-.59548 

11388 

,01458 

-.03506 

767.81955 

-6.61475 

-.41565 

05776 

.01976 

-.03050 

767.51 187 

-6.61931 

-.86097 

00338 

.00750 

- 03887 

767  85181 

-6.61313 

-.1 1431 

- 05779 

-.01139 

- . 03689 

767  17866 

-6.59514 

.03496 

- 11618 

- 02730 

- . 05487 

767  81900 

-6.59189 

. 1 7994 

-.17487 

-.03080 

-.'07813 

766  77346 

-6.57838 

.38854 

-.08604 

-.00600 

- 00469 

-.06786 

00460 

. 06568 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

. 1 3070 

.03746 

- 03509 

868.56901 

-6.66085 

-.44070 

.06430 

.03169 

- . 04630 

868.55080 

-6.66881 

- 86913 

00940 

08599 

- 05705 

868  78841 

-6.66839 

-.11351 

-.04896 

01717 

- . 06484 

868  51095 

-6.65395 

.03483 

- 10568 

. 00785 

-.07143 

868.70395 

-6.64770 

. 18187 

- . 08498 

-.00358 

-.00365 

00843 

.00307 

. 06584 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  1 14 


LARC  8FT  TPT  749  t!A93)  OTSATI30  (SJJ012)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA  - PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « -6.000  ELV-LI 

« 10.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 14.000  ELV-R1 

- 10.000 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 14.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

60/  0 RN/L  * 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSF)  BETA 

CNU 

1 . 199 

-9.537 

-.14508 

.04183 

.34187 

.22348 

.04398 

-.03350 

980.63068  -6.67605 

- .’65652 

1 .200 

-7.171 

- . 1 2924 

04415 

.31318 

. 1 3279 

.03749 

- . 03999 

881.09846  -6.68300 

-.44550 

1 .200 

-4.833 

-.11872 

.04624 

.29698 

. 06494 

.03219 

-.05155 

880.82905  -6.68687 

-.27070 

1 . 199 

-2  526 

- 11230 

04729 

.28320 

00759 

. 02784 

-.0621 1 

880.57265  -6.69244 

-.  1 1 169 

1 200 

- 243 

- 11399 

04762 

27834 

-.04846 

.02149 

-.07079 

881.44330  -6.67142 

.03644 

1 .200 

2.034 

-.11609 

.04906 

27891 

-.10233 

.01 143 

-.07806 

881.24171  -6.66797 

.18023 

1 .200 

4.300 

-.11220 

. 05026 

.27784 

-.15591 

-.00387 

- 08312 

880  93929  -6.65857 

.31869 

GRADIENT 

.00041 

00043 

-.00187 

-.02417 

-.00388 

-.00347 

.03906  .00311 

.06444 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

CSJJ013)  I 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = -4.000  ELV-LI 

= 10.000 

LREF 

= 1290. 

,3000  INCHES 

, YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14.000  ELV-RI 

= 10.000 

8REF 

= 1290.3000  INCHES 

1 ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

= , 

,0100 

RUN  NO. 

79/  0 RN/L  - 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

.599 

-8.497 

- . 07557 

02224 

. 17643 

.11101 

.01033 

-.011*00 

417.73455  -4.23764 

-.42481 

599 

-6  375 

-.07089 

.02246 

. 17156 

.06137 

.00876 

-.01603 

417.64659  -4.26228 

-.29808 

.599 

-4  269 

-.06803 

.02299 

. 1 6565 

01900 

.00747 

-.01882 

417.05667  -4.27343 

-. 18326 

599 

-2. 168 

-.06603 

.02396 

. 15932 

-.02284 

.00604 

-.02223 

417.14304  -4.28067 

-.07132 

.599 

-.060 

- . 06797 

.02584 

. 15770 

- 06673 

00445 

- 02620 

417.22129  -4.28474 

.04626 

.598 

2 035 

- 06939 

.02708 

15669 

-.11196 

00273 

- 03048 

416.80728  -4  28220 

.16250 

.599 

4.154 

-.06760 

.02914 

. 15876 

- 16039 

.00158 

- 03747 

417.14466  -4  28555 

.28378 

GRADIENT 

-.00012 

.00073 

- 00078 

-.02128 

-.00072 

-.00216 

-.00753  -.00122 

. 05549 ' 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

' 

PAGE  115 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93 ) OTSAT130 

(SJJ013)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * -4 

.000  ELV-L! 

= 10.000 

LREF 

■=  1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  • 14 

000  ELV-R! 

= 10.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 14 

.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

74/  0 RN/L  * 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q ( PSF 1 

BETA 

CNU 

.900 

-9  002 

- 08769 

02037 

20379 

. 16367 

. 00548 

- 02541 

710.62314 

-4.35853 

-.53471 

.900 

-6 . 775 

-.08197 

02268 

19539 

.10300 

00743 

-.02266 

710.25728 

-4.37470 

-.38158 

.899 

-4  559 

- 07725 

02389 

. 18734 

.04531 

.00718 

-.02729 

709.59856 

-4 . 38399 

-.23596 

.900 

-2  357 

- 07483 

.02527 

18046 

-.01573 

00743 

- 03080 

710.10188 

-4.38420 

-.09410 

.899 

- 154 

-.07185 

02705 

17209 

-.07634 

.00566 

- 03322 

709.47951 

-4 . 37645 

.04748 

.899 

2 056 

- 06786 

02829 

16577 

- 14279 

. 00464 

- 03906 

709.92341 

-4 . 36782 

. 1 9683 

.900 

4 28! 

- 06978 

.02992 

17231 

-.19222 

.00329 

-.04813 

710  60488 

-4 . 36595 

.33604 

GRADIENT 

.00099 

00068 

- 00202 

-.02730 

- 00048 

-.00226 

00317 

.00237 

06495 

RUN  NO. 

64/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

975 

-9.189 

-.09861 

02632 

. 22687 

. 19157 

00813 

-.03856 

766.95888 

-4.39478 

- 59002 

975 

-6.911 

-.08512 

. 02682 

20887 

.12170 

.01273 

-.03672 

767.69568 

-4.40576 

-.41410 

.975 

-4.672 

-.07603 

02646 

.19315 

.06581 

.01383 

- 03479 

767. 14421 

-4.40526 

- 26253 

.975 

-2.425 

- . 06994 

.02742 

1 8094 

.01222 

.00477 

- 03489 

767. 14275 

-4.40016 

- t 1803 

.975 

-.184 

-.07073 

02853 

17557 

-.04938 

- 01420 

-.03820 

767. 14275 

-4 .39011 

.02993 

.975 

2 042 

-.06861 

02874 

17068 

-.11028 

-.03283 

-.05180 

767  26533 

-4.38041 

17568 

.975 

4.267 

- 064 11 

02980 

16759 

- 17127 

- 03799 

- 06824 

766.98726 

-4.37302 

32540 

GRADIENT 

.00113 

00036 

- 00275 

- . 02670 

-.00632 

-.00375 

-.00854 

. 00377 

06577 

RUN  NO 

69/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN' 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

1.199 

-7.088 

-.08223 

02773 

.20473 

. 14155 

.03648 

-.03446 

862.68513 

-4  43587 

-.44429 

1 149 

-4.777 

-.07626 

02988 

. 19432 

0731  1 

.02933 

-.04175 

862.41361 

-4.43792 

- 27014 

1 . 149 

-2  482 

-.07260 

03107 

18319 

.01432 

.02398 

-.05189 

862.53138 

-4.42375 

- 11310 

1 . 149 

-.242 

- Q769B 

.03146 

.18113 

- 04347 

01612 

- 06042 

862  52975 

-4.42163 

.03275 

1 .149 

2.024 

-.07900 

03240 

. 18272 

-.09996 

.00695 

-.06805 

862.62543 

-4.41848 

17514 

GRADIENT 

-.00055 

00035 

- 00163 

-.02548 

-.00331 

-.00386 

.02803 

. 00289 

.06544 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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(SJJ013)  ( 24  JUN  76  ) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


‘ 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 

-4.000  ELV-LI 

« 10. 

‘ 1290.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000  ELV-RI 

■ 10. 

■ 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

t 

0100 

RUN  NO. 

59/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

t.  199 

-9.478 

-.09310 

.02717 

.2251 1 

.22219 

04260 

-.03274 

880  89653 

-4.44957 

-.64206 

1.200 

-7.  1 14 

-.08522 

.02953 

.21109 

.14020 

03565 

-.03715 

881 .23401 

-4.45888 

-.44304 

l .200 

-4  798 

- . 07750 

.03035 

. 19763 

07126 

03015 

-.04692 

880  82312 

-4.45580 

-.26901 

1.200 

-2  502 

- 07361 

.03092 

. 18680 

.00990 

02620 

-.05705 

880.98959 

-4.44869 

-. 10812 

1 . 199 

-.229 

-.07803 

03139 

18399 

- 04701 

02130 

- 06545 

880 . 97598 

-4  43513 

.03983 

1.200 

2.023 

-.07976 

03234 

18497 

- 09852 

01307 

- . 07280 

880.90257 

-4  43507 

. 17538 

1.199 

4 285 

- 07682 

03366 

18514 

- 15312 

00020 

- . 07928 

880  86138 

-4  42860 

.31636 

GRADIENT 

- 00021 

00035 

- 001  19 

- 02456 

-.00322 

- 00355 

- 00040 

.00300 

.06410 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(SJJ0141  1 

24  JUN  71 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-L! 

= 10 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI 

= 10 

1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

.0100 

RUN  NO. 

78/  0 RN/L  = 3 17 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q1PSF1 

BETA 

CNU 

599 

-8.472 

- 00460 

00200 

01717 

. 12064 

.00575 

- 01438 

417. 13817 

-.02036 

-.43176 

598 

-6  364 

- 00188 

00124 

.01311 

. 07245 

.00403 

-.01569 

416  71443 

-.01836 

-.30513 

598 

-4 . 265 

00154 

00015 

00632 

.02695 

.00302 

- 01791 

416  79918 

-.01681 

-. 18823 

598 

-2. 182 

.00240 

00013 

00196 

- 01457 

.00086 

- 02127 

41b  21068 

- 00922 

-.07913 

.598 

- 072 

.00183 

. 00042 

-.00014 

- 05878 

- 00043 

- 02538 

416.97355 

-.00598 

.03810 

.599 

2.031 

.00101 

.00032 

.00015 

- 10699 

- 00101 

-.03025 

417.39726 

- 00338 

.15901 

.599 

4 13! 

-.00105 

.00094 

.00370 

- 15509 

- 00201 

- 03557 

417  73618 

-.00554 

.27734 

GRADIENT 

-.00031 

00008 

-.00033 

- 02173 

-.00057 

-.0021  1 

14589 

.00135 

. 05567 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93)  OTSAT130 

(SJJ0141  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 . 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  # 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  “ 

.000  ELV-LI 

- 10.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000  ELV-R1 

- 10.000 

BREF 

“ 1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

14.000 

SCALE 

tz  < 

.0100 

RUN  NO. 

73/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

.699 

-8  952 

-.00803 

00216 

. 02207 

. 1 7459 

-.00758 

-.03188 

710.11099 

-.0561 ! 

-.53724 

.900 

-6.752 

-.00408 

00160 

.01393 

. 1 1447 

-.00741 

-.02906 

710.29852 

-.04552 

- . 38995 

899 

-4.544 

-.00021 

00105 

.0090! 

.05003 

-.00920 

-.03116 

709.32408 

-.04452 

-.23565 

.900 

-2.343 

.00065 

00132 

.00482 

-.01190 

-.01314 

- 03517 

710.52719 

-.03733 

-. 10057 

.900 

-.141 

.001 17 

00082 

00190 

-.07658 

-.01339 

-.03957 

710.48600 

- . 02693 

.04735 

.900 

2.056 

.00229 

.00068 

- 00302 

1448B 

-.01491 

- 04365 

710.19346 

-.01852 

19520 

.900 

4.267 

.00155 

00094 

- 00042 

- 19679 

-.01162 

-.04719 

710.751  14 

- 02055 

.33754 

GRADIENT 

.00023 

- 00004 

-.00121 

- 02845 

-.00030 

- 00184 

.1 1448 

.00303 

.06549 

RUN  NO 

63/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF 1 

BETA 

CNU 

.975 

-9. 162 

-.00618 

00226 

02098 

.20426 

-.00297 

-.04062 

767.01867 

-.04149 

- 59610 

.975 

-6  892 

-.00284 

.00182 

01670 

. 1 3486 

-.00187 

-.04086 

767.20691 

-.03763 

-.421 18 

975 

-4  632 

.00135 

00076 

00935 

07576 

.00055 

-.04112 

767  03512 

-.02935 

-.26422 

.975 

-2.41 1 

00467 

00010 

- 00006 

021  18 

-.00632 

- 04111 

767.31 165 

- 00934 

-.12313 

.975 

-.  189 

.00237 

00007 

.00088 

- 03581 

-.01981 

- 04151 

767.24890 

-.00787 

.01607 

.975 

2.004 

.00130 

00018 

-.00049 

- 09376 

-.03705 

- 04684 

767.12632 

-.00151 

.15616 

.975 

4.239 

- 00103 

.00133 

.00246 

- t59l  1 

- 05381 

-.06240 

767.18610 

-.00253 

.30739 

GRADIENT 

-.0003"7 

00006 

-.00064 

-.02639 

- 00629 

- 00218 

00531 

. 00277 

.06420 

RUN  NO. 

68/  0 RN/L  = 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 . 149 

-7.052 

-.00278 

.0021 1 

01524 

. 1 5888 

.03301 

-.04027 

862.64588 

-.02983 

-.45229 

1 . 149 

-4.732 

00010 

00130 

.01018 

08989 

.02676 

-.03804 

862.58943 

- . 02344 

- 27847 

1.149 

-2.464 

.00141 

00075 

00489 

02218 

.02189 

-.04309 

862  51095 

- 01073 

-.11565 

1 . 149 

- 233 

-.00077 

00047 

00279 

-.03620 

.01806 

-.05190 

B63. 09146 

.00174 

02579 

1.149 

2.013 

- 00218 

00039 

. 0026 l 

-.09083 

.01001 

-.05952 

062.58782 

.00750 

. 1 6556 

GRADIENT 

- 00040 

- 00013 

- 00111 

- 02660 

-.00241 

-.00326 

02553 

. 00469 

. 06560 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARD  8FT  TPT  749  <!A93)  0TSAT130 

REFERENCE  DATA 


SREF 

*=  2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  a 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  <= 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

« .0100 

RUN  NO. 

58/  0 RN/L  « 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH  ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

1.199  -9.408 

-.00246 

.00247 

.01509 

. 22949 

.04207 

1.200  -7,002 

-.00081 

.00264 

.01407 

,15369 

.03566 

1 .200  -4.77S 

.00136 

.00202 

. 00952 

,08325 

. 02926 

1.200  -2.473 

.00386 

. 00065 

.00225 

,01730 

.02484 

1.199  -.236 

.00296 

.00050 

-.00161 

- 03368 

.02211 

1.200  2.017 

- OOOtl 

00075 

.00080 

-.09122 

.0)625 

1.199  4 .265 

-.00244 

.00116 

00555 

- 14114 

.00715 

GRADIENT 

- 00051 

- 00008 

-.00042 

-.02470 

-.00234 

LARC  8FT  TPT  749  < 1A93)  0TSAT130 

REFERENCE  DATA 


SREF 

* 2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

* 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN,  ZT 

SCALE 

= ,0100 

RUN  NO. 

81/  0 RN/L  * 3. 16 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH  ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE! 

599  -8  498 

. 06234 

-.01492 

-.13222 

.11580 

.00144 

599  -6.389 

. 06399 

- .01757 

-.13531 

. 06622 

- 00057 

599  -4.293 

.06417 

-.01921 

- 13837 

.02810 

- . 0Q244 

599  -2.183 

06642 

- 02153 

14334 

- . 92089 

- . 00273 

599  - . 074 

.06777 

-.02355 

14850 

- . 06636 

-.00301 

.599  2.032 

. 06805 

-.02497 

-.15006 

-.11217 

-.00307 

598  4.153 

. 06332 

- . 02560 

14326 

- 16171 

-.00517 

GRADIENT 

-.00000 

-.00078 

-.00075 

-.02231 

-.00031 

PAGE  I IB 
(SJJ0141  T 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  « .000  ELV-L1  - 10.000 

ELV-LO  «<  14.000  ELV-Rl  = 10.000 

ELV-RO  « |4.000 


-5.00/  5.00 


CHEO 

QIPSF ) 

8ETA 

CNU 

-.03822 

380.71627 

-.02663 

-.63614 

-.03554 

980.90969 

-.087,92 

-.44642 

-.03965 

880,92392 

-.02100 

-.2742? 

-.04661 

880.90257 

-.00772 

-.11035 

-.05556 

081 ,09208 

.00665 

. 02957 

-.08470 

081 .62354 

,00949 

. 16853 

-.0710? 

880.71012 

.00029 

. 30306 

-,00358 

.01304 

.00266 

.06354 

(SJJ015)  ( 24  JUN  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 4 .000  ELV-U  = 10.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-R!  - Ip. 000 
ELV-RO  5 14.000 


-5.00/  5.00 


CHEO 

QIPSF ) 

BETA 

CNU 

-.01520 

417.48037 

4,17773 

-.43053 

-.01713 

417.65146 

4.20193 

- . 30775 

-.01943 

417.56510 

4.22091 

-.20168 

- ,02033 

417.31415 

4.23309 

- . 07762 

- 02518 

417.31577 

4 24038 

. Q4234 

- .03024 

417.48199 

4.24147 

. 15977 

- 03493 

416,63776 

4,22746 

.28410 

- .00200 

- 08000 

00102 

.05728 

original;  page  is 

OF  POOR  QUALITY, 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  1 19 
(SJJ0151  t 24  JUN  76  J 


LARC  BFT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT13Q 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  =* 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

« 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-R1  * 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  » .0100 


RUN  NO. 

76/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CM 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.899 

-9  001 

. 07087 

-.01452 

-.15403 

. 16594 

-.01837 

-.0329! 

710  12921 

4.27346 

-.53721 

.900 

-6.770 

.07018 

-.01723 

-.15650 

. 1 0482 

- 01768 

-.03186 

710.67345 

4.3D2I4 

- . 38125 

.900 

-4.555 

. 06094 

- 01981 

-.15317 

.04806 

- 01827 

-.03348 

710  69171. 

4.31488 

-.24105 

900 

-2.366 

06982 

- 022*2 

- 16017 

-.01378 

- 01938 

-.03556 

710.30764 

4 33798 

-. 10068 

.900 

-.  161 

.06920 

- 02444 

-.16127 

-.07780 

- 01947 

-.04013 

710.09276 

4 . 34509 

.04474 

.900 

2.050 

.06518 

- 02486 

-.15636 

-.14  344 

- . 02097 

-.04373 

710.604SS 

4 . 33956 

19337 

899 

4.286 

. 06566 

-.02614 

- 15761 

-. 19792 

-.02057 

- 04665 

709.93252 

4 . 33080 

, 33794 

GRAOIENT 

-.00051 

-.00068 

-.00023 

-.02812 

-.00028 

-.00156 

- 05520 

.00150 

.06569 

RUN  NJ 

66/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00' 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q t PSF 1 

BETA 

CNU 

.975 

-9. 199 

08165 

- 01890 

-. 17666 

. 19547 

-.01987 

- 04138 

767.72421 

4.3085! 

-.59809 

.976 

-6.919 

.07870 

- 02129 

-.17318 

.12540 

- . 02666 

- 04165 

767.46833 

4 33171 

-.42165 

.975 

-4.665 

. 07576 

- 02343 

-. 16842 

.06633 

-.031 19 

- 04010 

767  23541 

4.34595 

- . 26552 

.975 

-2.434 

. 07472 

- . 02553 

-.16846 

.01169 

-.03510 

- 04227 

767.12780 

4. 3586 I 

12253 

975 

-.  199 

.07337 

- 02705 

-.16905 

-.04788 

-.03603 

-.04839 

767.28028 

4 . 36562 

.02641 

.975 

H.  025 

.06843 

-.02650 

-. 16554 

-.10763 

-.04079 

-.06100 

767  09642 

4.36586 

. 1693! 

.975 

4.279 

05992 

- . 02583 

- 1558? 

- 17277 

-.04524 

-.07084 

767. 11137 

4.35235 

.32182 

GRADIENT 

-.00170 

-.00026 

00126 

-.02674 

- 00151 

-.00359 

l 

-.01250 

.00089 

. 06563 

RUN  NO. 

71/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.149 

-7  096 

.07483 

-.02082 

- . 1 6807 

.14973 

.02238 

- 04036 

862.55020 

4.37460 

- .45368 

1 .149 

-4.783 

07386 

-.02482 

- . 1 6729 

07796 

. 0 1 758 

-.03992 

862.52975 

4.39517 

- 27626 

1.149 

-2  499 

.07414 

- 02805 

-. 16B33 

01512 

.01334 

-.03776 

862^82006 

4.40331 

-.11731 

1 . 149 

-.226 

.07526 

- . 02958 

-.17200 

-.04262 

. 00647 

-.04283 

862.31625 

4.41319 

. 02978 

1.149 

2 034 

.07512 

-.03017 

-.17323 

-.10147 

-.00132 

-.05037 

862.47168 

4.41814 

. 17524 

GRADIENT 

.00022 

-.00077 

- 00095 

- . 02624 

- 00280 

-.00160 

- 02972 

. 00347 

. 066 1 1 

.000 

.000 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  (IA931  OT5AT130 

(SJJ015)  t 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

« 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 

4.000  ELV-L1 

- 10.000 

LREF 

“ 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  • 

14.000  ELV-R1 

- 10.000 

BREF 

» 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

*=  .0100 

RUN  NO. 

61 / 0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

=>  -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHED 

QtPSFi 

BETA 

CNU . 

1 .200  -9  470 

. 07827 

- 01826 

-.17431 

.22649 

.03131 

- . 03589 

8B0 . 85984 

4 . 36945 

-.64691 

1.200  -7.119 

.07810 

-.02196 

-. 17265 

. 1 4664 

. 02790 

-.03869 

880.90257 

4.38955 

-.45032 

1 .200  -4  803 

„ .07810 

-.02553 

-. 17338 

.07645 

.02334 

-.03650 

88 1 .02472 

4.4141 1 

-.27517 

1.20Q  -2  505 

. 07635 

- 02753 

-. 17132 

.01 144 

.01967 

- 03839 

8B0.B5217 

4.42192 

-.11158 

1.199  -.275 

. 07784 

-.02953 

-.175/7 

-.04229 

.01484 

- 04491 

880 . 68724 

4.43331 

.02888 

1.199  2.029 

. 07870 

-.03061 

-. 17859 

- . 09759 

00762 

- 05368 

8B1 .01264 

4.43821 

.17160 

1.199  4.275 

.07436 

-.03107 

- 17412 

-.15246 

00014 

-.06073 

880.94694 

4.42797 

.31066 

GRADIENT 

- 00023 

- 00062 

-.00039 

-.02498 

- 00258 

- 00281 

.00028 

.00194 

.06412 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA931  OTSAT130 

(SJJ0I6)  t 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

6.000  ELV-L1 

= 10.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI 

= 10.000 

BREF 

* t 290. 3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= .0100 

RUN  NO. 

82/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5,00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.599  -8.537 

.09186 

- 02376 

-.20202 

1 1670 

-.00100 

-.01592 

418. 15651 

6.27137 

-.43894 

.599  -6.404 

.09365 

- . 02683 

- 20556 

.06490 

-.00201 

-.01786 

417  97893 

6 30318 

- 30774 

599  -4.309 

.09537 

- . 0296? 

- 21079 

.02470 

-.00330 

-.01862 

417  31577 

6 33110 

-.20097 

599  -2.196  ' 

09787 

- 03275 

- 21718 

-.02210 

-.00445 

-.02092 

417  48524 

6.34857 

-.06145 

599  - 077 

.10116 

- 03546 

- 22344 

-.07026 

-.00487 

-.02469 

417  72642 

6.35750 

. 04277 

.599  2 039 

.10079 

-.03758 

-.22229 

-.1 1682 

-.00631 

-.02980 

417.23103 

6.35125 

. 16337 

.599  4.160 

.09868 

-.03998 

-.21998 

-.16777 

-.00746 

-.03423 

417.22616 

6.34014 

.29044 

GRADIENT 

.00045 

- 00121 

-.00111 

- . 02265 

-.00048 

-.00189 

- . 02048 

.00098 

. 05798 

DATE  2 9 OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  12! 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93J  OTSAT130 


(SJJ016)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


* 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 976.0000  IN.  XT 
= 1290  3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 
» t 290. 3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 
= .0100 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


6.000  ELV-LI  * 10.000 
14.000  ELV-RI  « 10.000 
14.000 


RUN  NO. 

77/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

«*  -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.899 

-9.045 

. 1 0882 

- 02544 

-.24048 

. 16209 

- .02183 

-.03417 

710.01022 

6.42444 

-.54088 

.899 

-6. 009 

. 1 0823 

- 02831 

-.24210 

.10436 

-.01896 

-.03194 

710.05150 

6,46370 

- . 38835 

899 

-4  587 

.10571 

-.03146 

-.23872 

.047! 1 

-.01980 

-.03335 

710.001 12 

6 49609 

-.24337 

.900 

-2.382 

10666 

-.03473 

-.24300 

-.01135 

-.01930 

-.03487 

710  08365 

6 50855 

- . 1 0564 

.900 

-.170 

.10650 

- 03788 

-.24502 

- . 07582 

-.02029 

-.03886 

710.54545 

6 51893 

.04017 

.900 

2.061 

. 10090 

- 03979 

-.23805 

-.13936 

-.02098 

-.04202 

710.22993 

6.51028 

. 18862 

.900 

4 285 

.10141 

- 04159 

-.23944 

-. 19290 

- 02063 

- 04536 

710.56370 

6.49855 

.33143 

GRADIENT 

-.00065 

- 00114 

.00016 

-.02740 

- 00015 

- 00141 

05724 

.001 19 

06508 

. 

RUN  NO 

67/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

.975 

-9  252 

.12786 

- 03126 

-.27754 

. 19408 

-.02363 

- 04391 

767.35797 

6 48439 

-.60673 

.976 

-6.949 

. 12177 

- 03377 

-.27015 

. 12253 

-.03257 

-.04494 

767.77328 

6 51685 

-.42589 

.975 

-4.694 

.11504 

-.03633 

- 26029 

.06155 

-.0371 1 

- 04250 

767.52684 

6.53263 

-.26680 

.975 

-2.450 

.11124 

- 03978 

- 25752 

. 00590 

-.03907 

- 04387 

767.23541 

6 55074 

-.12137 

.975 

-.193 

10677 

- 04081 

-.25365 

- . 05597 

-.03813 

- . 05365 

767.35797 

..  6.55684 

.03091 

.975 

2.046 

. 09792 

-.04064 

-.24498 

-.11632 

-.03767 

• 06100 

767. 17266 

6 54963 

17770 

.975 

4 276 

09059 

-.04158 

-.23545 

-.17456 

-.04032 

- . i36797 

767.23395 

6.53070 

32362 

GRADIENT 

- 0027"’ 

- 00051 

.00277 

- 02650 

-.00022 

-.00303 

-.02891 

-.00022 

. 08596 

RUN  NO 

72/  0 RN/L 

= 4 2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5,00 

MACH  ' 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF  l'' 

BETA 

CNU 

1.149 

-7. 135 

.11623 

-.0340’t 

- 26340 

. 14312 

.01932 

- 04076 

862.70395 

6 58732 

-.45387 

1 . 149 

-4.812 

.11189 

- 03874 

-.25922 

.07498 

.01452 

- 04 098 

862  66631 

6.61929 

-.28224 

1.149 

-2.515 

. 10837 

- 04301 

- 25659 

.01400 

.01056 

- 03808 

862  6458B 

6.63737 

-.12303 

1 . 149 

- 230 

. 10856 

-.04491 

-.25845 

- 04706 

.00396 

-.04063 

862  64588 

6.64804 

.03147 

1 . 149 

2.036 

. 1 0630 

-.04533 

- 25708 

- 10749 

-.00507 

- 04^6 I 

862  4136! 

6 64541 

.17769 

GRADIENT 

-.00073 

-.00095 

.00020 

-.02665 

- 00286 

- 00098 

- 03314 

.00391 

.06721 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA931  0TSAT130 


1SJJ016)  < 24  UUN  76  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690 .0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  => 

10.000 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  » 

to. 000 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

.0100 

RUN  NO. 

62/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHET 

.CHEO 

. Q1PSF ) 

BETA 

CNU 

1 .200 

-9.538 

12632 

- 03065 

- 28042 

.22744 

. 02797 

- . 03646 

880.84448 

6.55886  • 

-.65673 

1 .200 

-7.167 

.11911 

-.03524 

- 26889 

. 14428 

.02491 

-.03935 

880.86583 

6.58389 

-.45718 

1.200 

-4.835 

.11530 

- 03959 

-.26439 

. 07258 

. G2035 

-.03773 

880 . 95889 

6.60477 

-.27836 

1 .200 

-2.539 

.11242 

- 04257 

- 26173 

.01245 

.0151  1 

-.03533 

880.67192 

6.62227 

- . 1 2225 

1 199 

-.239 

. 1 1244 

-.04466 

-.26396 

-.04749 

.00974 

-.04107 

880.43024 

6.63233 

.03188 

1 .200 

2.015 

. 1 1203 

-.04601 

- 26526 

-.10504 

.00258 

- 04920 

881  36553 

6.63318 

. 17674 

1 .200 

4.295 

.10728 

- 04691 

- 25931 

-. 15924 

-.00326 

.05587 

881  01106 

6.61400 

.31689 

GRADIENT 

-.00072 

- 00079 

00029 

-.02547 

-.00262 

-.00220 

03468 

.00130 

06529 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(SJU017)  ( 

24  JUN  7( 

REFERENCE  DATA  , 

PARAMETRIC  DATA 

2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

■6.000  ELV-LI 

=*  10 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-.LQ  « 

•5.000  ELV-RI 

= 10 

1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  -® 

■5.000 

.0100 

RUN  NO. 

90/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU. 

CHE  1 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

1.149 

-7. 178 

- 12577 

.04273 

.31035 

. 1 7935 

.05710 

.07187 

862.90001 

-6.65909 

-.49930 

1 . 150 

-4  855 

- 11457 

.04535 

.29192 

.11146 

.05176 

05362 

862.84344 

-6.66521 

-.32420 

1 149 

-2.556 

-.10862 

.0479? 

.27924 

.05347 

.04536 

.03629 

862.95804 

-6.66214 

- 16546 

1 150 

-.282 

- 11047 

04925 

27469 

-.00425 

. 03568 

.02144 

862.80428 

-6.65153 

-.01753 

1.149 

1 998 

- 11254 

05019 

.27519 

- 06183 

. 02647 

.00866 

862.84198 

-6.64317 

12876 

GRADIENT 

00019 

.00070 

- 00240 

- 02533 

-.00371 

-.00657 

-.00689 

.00336- 

.06608 

RUN  NO 

85/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

l .200 

-9.583 

-.  14266 

.04041 

.33869 

-26928 

. 05957 

.07436 

881.  19131 

-6. 654 17 

-.71031 

1.200 

-7  205 

-. 12825 

.04427 

.31304 

.17632 

.05153 

.05732 

'881  .*70887 

-6.66404 

-.49669 

1.200 

-4.874 

-. 1 1710 

.04651 

.29580 

. 1 0709 

. 04386 

.04059 

98 1 .39880 

-6.67276 

-.31981 

1 .200 

-2.554 

-. 1 1031 

04793 

28176 

.04894 

.03876 

.02726 

881 .54220 

-6  66688 

-.15913 

1.200 

-.289 

-.11334 

.04879 

27763 

-.00678 

.03196 

.01514 

881.62354 

-6.65849 

-.01436 

1 .200 

I 985 

-. 1 1530 

.04932 

27720 

- 06032 

02318 

.00402 

881 .62524 

-6.64995 

.12807 

1.199 

4 253 

-.1 1 167 

. 05048 

.27601 

-.11718 

.00973 

-.00572 

■881 .19291 

-6.63773 

.27393 

GRADIENT 

.00026 

.00041 

-.00194 

- >02447 

-.00368 

-.00508 

-.01429 

.00381 

. 06470 

o 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

* 

PAGE  li 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A931  OT5ATI30 

(SJJO101  ( 

24  JUN  76 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

-4.000  ELV-LI 

= 10. 1 

LREF 

* 1290. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-RI 

* 10. ( 

BREF 

» 1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE 

*X  t 

0100 

RUN  NO 

89/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C TN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

1.149 

-7  132 

-.08101 

. 02677 

.20354 

.18997 

05238 

.07851 

862  80279 

-4.42750 

-.49990 

1.149 

-4  822 

-.07465 

.02949 

. 19344 

. 12051 

.04725 

.06561 

862 . 68822 

-4.43449 

- 32518 

1 .149 

-2  538 

- 07026 

.03102 

.18111 

06198 

.04211 

04895 

862.57215 

-4.42491 

-.16914 

1 149 

-.264 

-.07658 

.032-43 

. 18173 

.00101 

03495 

.03200 

862.80279 

-4  41747 

-.01909 

1 149 

1 980 

-.07753 

.03274 

. 19151 

- . 05622 

02599 

.01676 

862.68670 

-4.41005 

.12317 

GRADIENT 

-.00066 

00049 

-.00155 

- 02607 

-.00313 

-.00721 

01000 

. 00356 

. 06593 

RUN  NO 

84/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .200 

-9  512 

- 09171 

02599 

.22369 

.26809 

.05434 

07919 

881 .40653 

-4.45240 

-.69537 

1 .201 

-7  158 

-.08391 

02929 

20998 

18525 

04841 

06714 

881  68556 

-4.45929 

-.49573 

1 200 

-4.837 

- 07618 

03073 

19723 

.11438 

04229 

.05083 

881  67204 

-4  46049 

-.31846 

1.200 

-2.542 

- . 07220 

,03146 

. 18580 

.05291 

.03780 

. 03673 

881 .70887 

-4.44996 

-.15761 

1 200 

-.274 

-.07751 

03230 

18462 

-.00506 

.03225 

. 02359 

881 .09050 

-4.44061 

-.01112 

1.199 

1 .987 

- . 07876 

03241 

. 18359 

- . 05996 

. 02545 

01056 

881  03403 

-4  43544 

.13061 

1.199 

4.247 

- . 07662 

03370 

. 18513 

-.11545 

.01436 

- 00148 

880  94972 

-4.42879 

.27184 

GRADIENT 

-.00033 

00030 

- 00117 

- 02523 

-.00300 

-.00576 

-.09338 

.00343 

. 06472 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


(SJJ019)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690. 

0000  SQ  FT 

XMRP  = 

076  0000 

IN.  XT 

LREF  = 1290. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO 

88/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

1.150 

-7.097 

- 00291 

.00150 

.01558 

. 2054 1 

.04377 

1 . 149 

-4.789 

-.00023 

00075 

.01033 

.13718 

. 03849 

1.149 

-2.513 

.00209 

.00000 

.00349 

. 06979 

.03522 

1.149 

- 277 

.00133 

- 00071 

-.00042 

. 00824 

. 03294 

1.149 

I .890 

- 00169 

.00001 

00283 

-.04679 

02634 

GRADIENT 

- 00022 

-.00013 

-.00120 

- . 02755 

- 00173 

BETA  = .000  ELV-LI  = 10.000 
ELV-LO  = -5.000  ELV-RI  = 10.000 
ELV-RO  = -5.000 


-5  00/  5.00 


CHEO 

0<PSF) 

BETA 

CNU 

. 07555 

862.70853 

-.03041 

-.50704 

. 07988 

862.74625 

-.02409 

-.33519 

07192 

862.76510 

-.01278 

- . 1 7297 

05575 

862.62866 

- 0009! 

-.02738 

03767 

862  62866 

00066 

.10930 

.00640 

-.02196 

.00388 

06643 

DATE  £9  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  124 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  0TSAT130 

(SUJ019)  1 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

.000  ELV-L1 

*■  10.000 

LREF  = 1290. 

.3000  INCHE5 

YMRP  ■« 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  «= 

5.000  ELV-RI 

* 10.000 

BREF  = 1290. 

.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

■5.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

93/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.901 

-9  450 

-.00238 

.00177 

.01638 

.27474 

.05030 

.07631 

991 .68556 

-.04033 

-.68803 

i.eoi 

-7.107 

-.00012 

00171 

.01319 

. 19900 

.04466 

. 07690 

881 .87141 

-.03747 

-.49958 

1.201 

-4.803 

. 00220 

00039 

.00917 

.12501 

03895 

07131 

831  9273! 

- 03347 

-.31964 

1.201 

-2.521 

.00509 

- 00016 

.00113 

.05943 

03556 

05940 

831 .57402 

-.02003 

-.15868 

1.201 

- 2'70 

.00299 

-.00009 

.00038 

.00044 

. 03298 

.04400 

831 .52665 

-.01213 

-.01495 

1.200 

1 980 

00071 

00007 

.00076 

- 05303 

. 027B2 

. 02B2 1 

BB! .38520 

-.00574 

12351 

1.199 

4.237 

- 00151 

00057 

00472 

10640 

.02040 

.01259 

8B1 .35179 

-.0110! 

.26465 

GRADIENT 

-.00052 

- 00003 

- 0004! 

- . 02540 

- .00199 

-.00658 

- 05943 

.00262 

.06425 

LARC  OFT 

TPT  749  I 1A93)  0TSATI30 

(SJJ0201  1 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690. 

,0000  SO  FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI 

= to. 000 

LREF  = 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 

•5.000  ELV-RI 

= 10.000 

BREF  = 1290.2000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5,000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

91/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5,.  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

OlPSF) 

BETA 

CNU 

1 150 

-7.  140 

. 07-555 

- .02089 

- 16632 

. 1 9756 

02996 

.07605 

863.05523 

4 . 37069 

-.50909 

1 . 150 

-4.833 

.07303 

- . 02563 

- 16736 

12680 

.02585 

.07777 

862.68967 

4 38977 

-.33470 

1 . 149 

-2.545 

.07325 

-.02949 

-.16809 

.06193 

.02300 

.03187 

362.7259! 

4.40142 

-.17230 

1 . 150 

- 270 

.07525 

-.03182 

- 17226 

00330 

.01792 

07S40 

863. 19013 

4.41106 

-.02382 

1.149 

I 974 

07534 

- 03195 

-.17295 

- 05538 

.01  ISO 

05915 

062.76510 

4.41202 

.11936 

GRADIENT 

00039 

-.00094 

- 00092 

- 02667 

- .0021 1 

- 00269 

.03066 

.00337 

.06657  ’ 

RUN  NO 

86/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q ( PSF  > 

BETA 

CNU 

1 .200 

-9  518 

07807 

-.01835 

-.17525 

27222 

03753 

.07614 

381.67204 

4.36101 

-.70130 

1.201 

-7. 152 

07842 

- . 02284 

-.17317 

.19109 

.03414 

.07296 

881 .39682 

4 . 382S6 

- 50212 

1.201 

-4.842 

137774 

-.02686 

-.17281 

.11846 

. 03026 

. 07688 

881 .54013 

4.40103 

-.32368 

I 201 

-2.552 

07755 

-.02979 

-.17389 

05494 

.02746 

.07669 

981.73594 

4.41677 

- 16308 

1.200 

- 279 

. 07826 

-.03141 

-.17553 

- 00157 

. 02346 

. 06573 

831 .42012 

4.42159 

- .0 1623 

1.200 

1 978 

.07978 

- 03215 

- 17882 

- 05695 

01761 

. 04794 

881 .55949 

4,42523 

, 12369 

1.199 

4.236 

.07563 

- 03203 

- 17474 

-.11439 

.01095 

03034 

831 . 19291 

4.41450 

26535 

GRADIENT 

-.00008 

-.00055 

-.00039 

-.02546 

- 00214 

-.00537 

- 03832 

.00157 

06461 

DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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IARC  BFT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


(SJJ021 ) ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= ESSO. 0000 

SQ  FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  » 

to. 000 

LREF 

* l £90. 3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  « 

10.000 

BREF 

* 1590.3000 

INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELY-RO  « 

-5.000 

SCALE  * .0100 


RUN  NO. 

92/  0 RN/L  = 4,21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL' 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

1.149 

-7. 195 

.11601 

-.03458 

- 26295 

.19199 

.02661 

.07590 

862  76510 

6.57252 

-.51232 

1.150 

-4 . 855 

.11134 

- 03994 

-.25895 

.12127 

.02182 

.07653 

862.70853 

6.59786 

-.33604 

1 .149 

-2.570 

10729 

-.04434 

-.25434 

05973 

.01910 

07970 

862  84 198 

6.61320 

17658 

1 . 149 

-.287 

. 1 0849 

-.04706 

- 25814 

-.00093 

.01355 

08141 

B62  53138 

6.62668 

- . 02330 

1.  149 

1 .985 

. I 0737 

-.04794 

- 25871 

- 06418 

00674 

.06903 

663  03492 

6.62400 

. 12760 

GRADIENT 

-.00047 

- 00117 

- 00013 

- 02706 

-.00223 

- 00091 

02925 

00403 

06772 

RUN  NO. 

87/  0 RN/L  = 4.22 

GPADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  l 

CHEO 

Q1P5F 1 

BETA 

CNU 

1.200 

-9.579 

. 12580 

- 03052 

-.27987 

.27509 

. 03387 

.07612 

8B1 .39880 

6 55405 

- 71394 

1 .200 

-7.210 

.12032 

- 03665 

- 27093 

.1874] 

.03052 

.07206 

881 .75149 

6.58317 

- 50783 

1.200 

-4.879 

11573 

- 04137 

- 26479 

.11465 

.02679 

.07463 

881  .61389 

6.60678 

-.32858 

1.200 

-2.565 

l 1271 

- 04488 

- 26152 

054  05 

.02210 

07873 

881  67204 

6.61726 

I 6887 

1 200 

-.280 

.1 1323 

- 04699 

-.264  37 

-.00492 

.01734 

.074  13 

881 .34251 

6 62995 

-.01817 

t .200 

t 993 

.1131! 

- 04797 

- 26606 

-.06293 

.01 122 

.05893 

881 .48772 

6.63191 

. 12734 

1.199 

4.269 

.10861 

-.04830 

-.26027 

-.12084 

.00645 

03991 

88!  11489 

6.61057 

. 27272 

GRADIENT 

-.00061 

- 00074 

00020 

-.02573 

- 00225 

- C3390 

-.05169 

.00098 

06559 

LARC  BFT 

TPT  749  ( 1 

A931  OTSATI30 

(SJJ022) 

( 24  JUN  76 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 2690 

0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN 

XT 

BETA 

-6.000  ELV-LI 

= 12 

LREF  = 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN 

YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-RI 

= 12 

BREF  = 1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  x 

.0100 

RUN  NO. 

100/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-3.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEl 

CHEO 

QlPSFJ 

BETA 

CNU 

t . 149 

-7  169 

-.12496 

. 04277 

.30873 

17374 

.03168 

.07171 

862.94 193 

-6  65507 

~.49t34 

1 . 150 

-4  839 

-.11421 

.04530 

.29058 

.10472 

02724 

.05347 

862.80428 

-6.66192 

-.31644 

1.149 

-2.538 

- . 1 0789 

.04796 

2781  1 

.04755 

02300 

03658 

862  89850 

-6  66328 

-.15761 

t . 149 

-.277 

-.1102! 

.04955 

.27489 

-.00891 

01606 

.02214 

862  55020 

-6  65480 

-.01 IB4 

1 . 150 

1 .996 

-.11207 

05025 

.27457- 

-.06713 

00813 

00852 

863  15097 

-6  64820 

.13601 

GRADIENT 

.00018 

00072 

00226 

-.02513 

- 00282 

- 00656 

03038 

.00218 

. 06603 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(SJJ022)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - -E 

i.000  ELV-LI 

» 12.000 

LREF 

= 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LG  = -E 

>.000  ELV-R1 

= 12.000 

BREF 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -E 

>.000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO. 

95/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF) 

BETA 

CNU 

1 . 205 

-9.583 

-.1,4297 

04083 

. 33957 

.26398 

.03381 

.07305 

883  .-03999  * 

-6.67655 

-.70450 

1.205 

-7,206. 

- 12889 

.04480 

.31541 

17157 

. 02804 

. 05574 

883.08750 

-6. 69139 

-.49222 

I 205 

-4  873 

-.  1 1746 

04670 

.29653 

10188 

. 02269 

.03909 

882.63028 

-6.69544 

-.31457 

1 .205 

-2.549 

- 11036 

.04819 

.28301 

04415 

. 0,1,908 

. 02665 

882.85023 

-6.69071 

- . 1 529B 

1 .205 

-.269 

- 11321 

.04879 

.27782 

- 01272 

.01249 

.01395 

882.85023 

-6  6778,!' 

-.00574 

1 .205 

2.007 

- 11576 

.04974 

.27919 

-.06730 

.00210 

.00332 

883  07885 

-6  67884 

13845 

1 .205 

4 269 

11253 

.05076 

27784 

-.12187 

-.00929 

-.00724 

882  99906 

-6.66535 

27972 

GRADIENT 

00020 

.00042 

-.00181 

-.02447 

-.00354 

-.00508 

04237 

.00315 

.06481 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A93I  OTSAT130 

ISJJ023)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA  = -*i 

1.000  ELV-LI 

= 12  000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = -E 

>.000  ELV-RI 

» 12.000 

BREF 

= 1290'. 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -5.000 

' 

SCALE 

= , 

0100 

RUN  NO 

99/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.0D 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.150 

-7. 125 

-.08152 

02731 

20564 

. 18398 

.02820 

.07823 

863.13211 

-4  44377 

-.49201 

l . 150 

-4.809 

- 07380 

02953 

. 19323 

. I 1625 

.02424 

. 06525 

862.99721 

-4  43970 

- 32053 

1 150 

-2.530 

- 07087 

.03159 

.18235 

.05483 

.02042 

.04797 

863.09295 

-4.42644 

-.15971 

1 . 149 

-.259 

- 07594 

.03276 

.18207 

-.00359 

.01487 

.03199 

862  80124 

-4.42137 

-.01343 

1 149 

2.002 

-.07775 

.03313 

.18275 

-.06266 

. 007,30 

01631 

862  74319 

-4  41842 

.13311 

GRADIENT 

-.00074 

.00053 

-.00140 

-.02621 

-.00248 

-.00717 

-.04639 

.00304 

06639 

RUN  NO 

94/  0 RN/L  =■  4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.505 

-.09128 

.02612 

.22334 

.26412 

.03023 

. 07836 

882.60217 

-4.44848 

-.69215 

1 .205 

-7. 145 

- . 08358 

.02948 

.20922 

. 17949 

. 02572 

. 06552 

883.29B79 

-4.45215 

-.48885 

1.205 

-4.829 

-.07602 

03098 

.19718 

. I 0774 

.02092 

.04865' 

882.43185 

-4.45640 

- . 30955 

1.205 

“ -2.537 

‘ -.07182 

03153 

.18467 

04632 

.01758 

.03536 

883.09827 

-4.44373 

15035 

1 .205 

-.269 

-.07669 

03215 

. 18343 

-.01117 

01310 

.02280 

883  03999 

-4  43540 

-.00362 

1 .205 

2.013 

-.07926 

03269 

18491 

-.06473 

00523 

.00920 

882  65178 

-4.42947 

. I 3681 

1 .205 

4.264 

- 07656 

03351 

18413 

- 1 2066 

-.00542 

- 00222 

883. 17806 

-4  42645 

.27858 

GRADIENT 

- 00037 

.00027 

-.00114 

-.02500 

- 00286 

-.00563 

.04602 

.00326 

.06438 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  /4S  ( I A93)  0TSAT1 30 

(SUJ024)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF 

«=  2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-LI 

* 12.000 

LREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = -5 

.000  ELV-RI 

« 12.000 

BREF 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -5.UUU 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

98/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7.086 

-.00248 

00159 

.01593 

20245 

. 02278 

07513 

863. 15097 

- 03947 

-.50381 

1 . 149 

-4.791 

00002 

,00097 

.01117 

,13221 

.01924 

.07957 

862.91886 

-.03407 

- . 32785 

1 . 149 

-2.508 

.00343 

* 00030 

00216 

.06638 

01695 

.07160 

863. 13065 

-.01549 

- . 1 6767 

! . 149 

- 272 

-.00006 

- 00001 

00305 

00335 

.01487 

05520 

862.66631 

- . 00880 

-.02135 

1 . 149 

1 986 

- 00147 

00010 

. 00287 

- 05285 

.00959 

.03703 

862.89850 

- 00406 

. ! 2045 

GRADIENT 

- 00035 

-.00010 

- 00107 

-.02740 

-.00137 

-.00638 

-.02310 

00429 

06608 

RUN  NO 

93/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

OtPSFl 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.429 

-.00177 

.00192 

.01559 

.26995 

. 02756 

07624 

883  09505 

- 03673 

-.68244 

1 .205 

-7  098 

-.00093 

00215 

.01452 

. 19230 

.02341 

.07635 

883.40667 

- 03508 

-.48957 

1 .205 

-4.783 

.00314 

.00083 

.00699 

12090 

01948 

.07015 

883  12631 

- . 02476 

-.31579 

! 206 

-2  517 

.00401 

.00046 

.00357 

.05402 

,01683 

.05715 

883.2751 1 

-.01988 

-.15199 

1 206 

* 253 

.00370 

-.00017 

-.00099 

- . 00528 

.01486 

.04212 

883.37430 

-.00498 

— 00730 

1 .205 

I 986 

.00076 

.00015 

.00109 

- . 05786 

.01046 

02647 

882.8890B 

-.00569 

. 129BD 

1 205 

4 235 

-.00082 

00040 

.00396 

-.10944 

.00394 

01264 

883.54889 

- , 00755 

.26617 

GRADIENT 

-.00049 

-.00005 

-.00038 

- . 0254 1 

- 00166 

-.00646 

.02040 

00816 

. 064 1 5 

LARC  bft 

TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(SJJ0251  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SG  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA  = 4 

.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV-LO  = -5 

.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400-0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -5 

.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

101/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7  122 

.07391 

-.02103 

-.16731 

. 19172 

.01237 

. 07542 

862.93918 

4 . 39355 

-.50074 

1 . 150 

-4.831 

.07357 

-.02573 

-.16826 

. 12184 

.Q0924 

.07714 

862.97834 

4.41515 

- , 32954 

l . 149 

-2.540 

.07379 

- 02974 

-.  169  IB 

.05683 

.00653 

.08130 

862.86082 

4.42835 

-. 16613 

1 . 149 

-.259 

. 07553 

-.03194 

-.17299 

-.00251 

.00049 

. 07579 

862.76358 

4.43645 

-.01488 

1 . 149 

1 .979 

.07618 

-.03212 

-.17418 

-.06062 

-.00576 

05947 

862  87967 

4 4386] 

. 12548 

GRADIENT 

.00DH2 

-.00094 

-.00095 

- . 02672 

- 00225 

-.00257 

-.01745 

.00346 

, 06678 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


pace  taa 

(SJJQ25)  l 24  JUN  76  > 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 

4.000  ELV-LI 

- 12. 

= 1290. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

-5.000  ELV-Rt 

» 12. 

= 1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

ts  , 

0100 

RUN  NO. 

96/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C TN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA- 

CNU 

1 .205 

-9.511 

.07970 

-.01861 

-.17610 

.26706 

.01902 

. 07576 

882  66251 

4.37650 

- . 69336 

1.205 

-7. 149 

.07912 

- . 02280 

- 17362 

. 1 8634 

.01650 

.07263 

882.91 059 

4 . 39674 

-.49628 

1.206 

-4.838 

.07788 

-.02675 

-. 17252 

.11363 

.01365 

.07634 

883. 01632 

4.41536 

-.31769 

1.205 

-2  546 

07684 

-.02946 

-.17220 

04970 

.01128 

.07542 

882.62161 

4.42818 

-.15728 

1 .205 

- 268 

. 07880 

-.03148 

-. 17617 

- 00759 

.00754 

06418 

882.76174 

4.43849 

-.00698 

1 205 

1 .999 

.08089 

-.03240 

-.18102 

-.05317 

. 00163 

.04634 

8B2  87831 

4.44490 

. 1 3277 

1 .205 

4.255 

. 07687 

- 03214 

- . I 7624 

- 11912 

-.00441 

.02888 

882  75101 

4.43514 

.27261 

GRADIENT 

.00009 

- 00060 
i 

- 00072 

- 02545 

- . 0020 1 

-.00545 

-.0121 1 

.00248 

.06470 

LARC  8FT 

TPT  749  t 1A93)  OTSAT130 

(SJJ026)  1 

24  JUN  7( 

REFERENCE  DATA 

parametric  data 

= 2690. 

0000  SQ  FT 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 

6.000  ELV-LI 

* 12 

« 1290. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN,  YT 

ELV-LO  ’ 

-5.000  ELV-R! 

■ 12 

= 1290. 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

.0100 


RUN  NO. 

102/  0 RN/L 

= 4.21  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 . 149 

-7  174 

.11545 

- 03443 

- 2614! 

. 18570 

.00973 

. 07526 

862.72436 

6.56882 

-.50297 

1.150 

-4.847 

.11111 

- 03998 

-.25856 

. 1 1522 

.00583 

07589 

863.09438 

6.59944 

-.32763 

1.149 

-2  551 

. 1 072S 

- 04443 

-.25472 

.05435 

00334 

07914 

862.76358 

6.61509 

-.16875 

1.149 

-.276 

. 1 0825 

- 04706 

-.25754 

-.00495 

- . 00229 

.08053 

863.05377 

6 62670 

-.01939 

1 . 149 

1.996 

.10732 

- 04771 

-.25752 

- . 06720 

-.00943 

. 06845 

862.76358 

6.62471 

13054 

GRADIENT 

-.00046 

-.00113 

.00001 

-.02660 

-.00225 

-.00091 

-.03084 

. 00384 

.06683 

RUN  NO. 

97/  0 RN/L 

= 4.22  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

OIPSF) 

BETA 

CNU 

1.205 

-9.560 

12654 

-.03080 

-.28064 

.26973 

.01683 

-.07502 

883.29879 

6.57273 

-.70467 

1.205 

-7.190 

. 12019 

-.03659 

-.2701 1 

. 18106 

.01413 

.07142 

882.43185 

6.59913 

-.49827 

1 205 

-4.879 

1 1680 

-.04145 

-.26602 

.11066 

.01107 

.07404 

882.62161 

6.62731 

-.32480 

1 .205 

-2  560 

1 1389 

- 04504 

-.26354 

.04929 

.00700 

.07771 

882. 15753 

6.64051 

-.16263 

1 .205 

-.286 

.11410 

-.04705 

-.26508 

-.00939 

.00292 

. 07275 

883  00981 

6.64999 

-.01263 

1 .205 

1 .998 

.11348 

- . 04767 

-.26507 

- 06730 

- 00353 

. 05693 

8B2  60217 

6.64934 

13263 

1.205 

4.274 

1 1040 

- 04852 

- . 26308 

-.12440 

-.00827 

. 03843 

803  02924 

6.6361 1 

.27728 

GRADIENT 

-.00058 

- 00073 

00019 

- . 02566 

-.00215 

-.00402 

.05492 

.00116 

.06558 

original;  page  is 

QE  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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(SJJ027)  ( 24  JUN  76  ) 


LARC  BET  TPT  749  ( 1A93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976  0000 

IN.  XT 

LREF 

- 1290. 

.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 1290. 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

» 

.0100 

RUN  NO. 

120/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

.900 

-9  055 

-.12641 

.03401 

. 29705 

. 17514 

.01746 

.899 

-6.926 

-.12196 

. 0354 l 

.29335 

.11519 

.02077 

.900 

-H . 596 

-. I 1681 

.03701 

> ->28162 

.06372 

.02285,* 

899 

-2.387 

-. I 1256 

.03825 

.27080 

' .00774 

.02287 

.900 

-.175 

-.11175 

.04083 

.26519 

-.04588 

. 02362 

.899 

2.024 

-.10837 

. 04227 

. 25964 

- . 09884 

.01814 

.900 

4.254 

-.  1 1048 

. 04563 

. 26360 

-.14835 

00430 

GRADIENT 

.00076 

00096 

-.00213 

-.02400 

-.00189 

BETA  ■ -6.00Q  ELV-L1  » 12.000 
ELV-LO  - '+.000  ELV-RI  « 12.000 
ELV-RO  « 4.000 


•5.00/  5.00 


CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.00403 

710.53162 

-6.54177 

-.55936 

.01043 

710.001 !2 

-6  58029 

-.40422 

.01241 

710.89739 

-6.59297 

-.26444 

.01306 

710.1 9780 

-6.59290 

-.12747 

.01214 

710.48127 

-6.59347 

.00989 

-.00016 

710  27550 

-6.55177 

14448 

-.01665 

710  96595 

-6.54272 

.28239 

-.00323 

. 00986 

.00640 

.06176 

RUN  NO. 

115/0  RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

OtPSE) 

BETA 

CNU 

.974 

-9  250 

-. 14284 

03882 

. 33209 

20719 

02058 

01615 

765.93159 

-6 . 6 ! 850 

-.62104 

.975 

-6.969 

-. 12790 

04013 

.3121 1 

13706 

.0272' 

01932 

766  71813 

-6.64 072 

-.44196 

975 

-4 . 698 

-. 1 1662 

.04069 

.29405 

0B257 

.03066 

. 02232 

766.33399 

-6.64754 

- . 28947 

.975 

-2.459 

10587 

04  147 

.27538 

02896 

02416 

02286 

766 . 65539 

-6.65134 

-.14301 

.975 

-.207 

10393 

04314 

.26399 

-.03121 

0121  1 

01597 

767. 18909 

-6.63700 

.00590 

.975 

2.020 

- . 1 0255 

04498 

.26260 

-.08470 

-.00343 

.00577 

767.05156 

-6.63145 

. 14249 

.975 

4.253 

- 10029 

04662 

2609? 

- . 1 3856 

- 01466 

- 01075 

767.09642 

-6.59960 

. 28679 

GRADIENT 

.00161 

00069 

-.00357 

- . 02484 

-.00528 

-.00372 

00593 

.00520 

.06425 

RUN  NO 

110/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

1 . 149 

-7  146 

- 12594 

04335 

.31021 

15068 

.02509 

.01580 

862  55178 

-6.68142 

-.46438 

1.150 

-4  827 

- 1 1 558 

04550 

29293 

.08327 

.02160 

.00327 

863.22736 

-6.69714 

-.29088 

1.149 

-2  532 

-. 10947 

.04789 

27978 

. 02850 

.01765 

-.01041 

862  84198 

-6.69290 

-.  1 3644 

1 . 149 

- 254 

-.11172 

04919 

27573 

- 03000 

.01063 

-.02199 

B62  60826 

-6.68460 

01370 

1 . 149 

2 015 

-.11 336 

.05002 

27624 

- . 08680 

.00320 

-.03061 

862.76358 

-6.68028 

. 1 5893 

GRADIENT 

.00020 

00065 

-.00238 

-.02494 

-.00273 

-.00497 

-.07146 

.00258 

06576 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  130 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSAT130 

(SJJ027)  < : 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

a 

2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - -6.000  ELV-LI 

a 12.000 

LREF 

C 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  ■ 4.000  ELV-R! 

=*  12.000 

BREF 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 4.000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO.  ,105/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

tC  CN 

•C8L 

CY 

CLMU 

<CHEI 

CHEO 

Q(PSF1  BETA 

CNU 

1 .205 

-9.569 

- 14269 

.04122 

. 33795 

24140 

.02784 

.01496 

882  73510  -6.67711 

-.67804  - 

1 .205 

-7.192 

-.12863 

.04451 

.31293 

.14918 

. 02384 

00407 

882  50294  -6.6B535 

-.46589 

1 .205 

-4  859 

-.11841 

.04672 

. 29699 

.081  16 

• Oil  874 

- .'00873 

882.90850  -6.69577 

-.28888 

1 .205 

-2.553 

-.11189 

.04801 

28360 

.02548 

.01521 

-.01960 

883  03790  -6  69,196 

-. 13220 

1 .205 

-.260 

-.11384 

.04835 

27797 

- 03115 

00923 

- 02961 

882  75101  -6  67B73 

.01616 

1.205 

2.003 

- 11564 

049,13 

.27765 

-.08444 

.00163 

- 03748 

882  45332  -6  67471 

. 15800 

1.205 

4.286 

- 11272 

05074 

.27848 

-.13805 

-.00800 

-.04460 

882  51366  -6.66618 

.29890 

GRADIENT 

.00034 

.00040 

- 00  IBS 

-.02400 

- 00293 

- 00392 

-.06010  .00334 

.06417, 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  .OTSAT130 

(SJJ028)  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

•PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA  = -4.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

•IN.  YT 

'ELV-LO-  4.000  ELV-R! 

s .12.000 

BREF 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  -=  4.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO.  119/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

.900 

-9 . 022 

- 09029 

.02160 

.20833 

18621 

.01485 

.00107 

710.30764  -4.37618 

- . 56307 

.899 

-6.790 

-.08443 

02277 

20131 

. 12506 

.01848 

. 0 1 OBO 

710.27550  -4.39587 

-.40608 

.900 

-4  581 

-.07706 

. 02355 

. 1 8899 

.07055 

01957 

01316 

710.52250  -4.39788 

- . 26580 

.899 

-2.382 

-.07336 

02410 

.17786 

01303 

01934 

.01409 

709.84079  -4.39570 

-.12909 

.899 

- 179 

-.07421 

. 02696 

.17733 

- 04484 

.01925 

.01248 

709  91850  -4.39572 

. 0 1 033 

.899 

2 032 

-.07083 

. 0280 1 

17109 

- 10288 

.01900 

. 00624 

709  82260  -4.38601 

14909 

.900 

4 245 

- 07227 

02969 

. 17498 

-.15134 

.00320 

-.01296 

710.81057  -4.38266 

.28650 

GRADIENT 

.00062 

.■00073 

- 00158 

- . 02536 

-.00150 

-.•00273 

.02544  .00182 

. 06267 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  131 

(SJJ028)  < 24  JUN  76  ) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


reference  data 

PARAMETRIC  DATA 

: 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

•4.000  ELV-L1 

* lc 

‘ 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000  ELV-R! 

“ lc 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  «= 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

.0100 

RUN  NO. 

114/  0 RN/L  » 4,07 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

GtPSF 1 

BETA 

CNU 

.974 

-9  194 

-.09888 

. 02575 

.22606 

.21499 

.01691 

.01605 

765.85370 

-4.42138 

-.61661 

.975 

-6.929 

- . 08524 

02672 

21  187 

.14495 

.02298 

.01867 

766.74947 

-4.43748 

-.44121 

.975 

-4.682 

- . 07654 

02677 

19743 

0909B 

.02142 

.02106 

766.70172 

-4.43854 

- . 29 1 6 1 

.975 

-2.434 

- . 06907 

.02710 

. 18042 

.03874 

.01674 

.02162 

766.50142 

-4.42420 

-. 14789 

.975 

-.220 

- 07011 

. 02848 

. 17609 

-.01929 

.00586 

.01867 

766  63896 

-4  41510 

- 00514 

.975 

1 .999 

- . 06829 

02884 

.17264 

- . 07678 

-.00702 

.00961 

766  76154 

-4.40720 

13462 

.974 

4.236 

-.06381 

0292B 

.16839 

-.13580 

-.01906 

-.00553 

766  02437 

-4.3959! 

2B366 

GRADIENT 

.001 18 

0C030 

- 00296 

- . 02555 

-.00470 

-.00293 

-.04925 

00459 

.06435 

RUN  NO 

109/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QCP5F) 

BETA 

CNU 

1.149 

-7  104 

-.08197 

02771 

. 20587 

16106 

.0225! 

02107 

862.62866 

-4.47615 

- . 46627 

1 . 149 

-4  793 

- . 07537 

.03006 

. 19530 

09189 

.0184) 

01204 

862.60983 

-4.49881 

-.29146 

1 . 149 

-2.51 1 

- . 072 1 9 

03162 

18413 

. 03420 

.01501 

- 00120 

862.64749 

-4 . 47750 

- . 1 3650 

1 . 149 

-.247 

- . 07758 

.03260 

18333 

-.02474 

. 00897 

-.01359 

862.37601 

-4.47033 

.01 157 

1 . 150 

1 .997 

- . 07B08 

.03266 

. 18178 

-.08125 

.00125 

- 02425 

863.30474 

-4  44323 

. 15381 

GRADIENT 

f 

-.00060 

00039 

- 00183 

-.02555 

-.00254 

-.00536 

.07977 

.00635 

. 06556 

RUN  NO 

104/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

1.205 

-9.491 

-.09307 

02698 

.22586 

.24090 

.02628 

.01985 

882  69268 

-4  47665 

- 66459 

1.205 

-7  130 

-.08486 

02989 

21  122 

15650 

.02194 

01  125 

882  52238 

-4.48296 

-.46181 

1.205 

-4.811 

- 07710 

03089 

. 1 9826 

. 08755 

.01731 

-.00057 

892  85889 

-4.47144 

- . 28667 

1.205 

-2  515 

- 07390 

03177 

18800 

. 02688 

.01447 

- 01193 

882  41241 

-4.47335 

-i 126S1 

1.205 

-.256 

- . 07865 

03225 

18574 

-.03036 

00971 

- 02297 

882  65377 

-4.46161 

.01985 

1 .205 

2 012 

- 08080 

.03308 

18749 

- . 08272 

.00238 

-.03254 

882  64306 

-4.45853 

. 15825 

1 205 

4.264 

- 07789 

.03407 

.18659 

- . 1 3696 

-.00617 

-.04052 

883  05072 

-4  45248 

.29881 

GRADIENT 

-.00037 

00034 

- 00105 

-.02464 

- . 00260 

-.00443 

02689 

00232 

. 06400 

.000 

.000 


DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  P"T  TPT  749  t 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 8690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

LREF  = 1390 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 1890 

.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400  0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

118/  0 RN/L  = 3.E 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.899 

-8  974 

-.00891 

00856 

.08397 

.900 

-6.747 

-.00436 

.00140 

.01391 

.900 

-4.554 

-.00868 

00084 

.01337 

.900 

-8.374 

00108 

.00006 

.00513 

.899 

- 167 

.00860 

-.00046 

-.00191 

.899 

8.013 

.00170 

.00030 

-.00104 

.899' 

4 880 

.00185 

.00057 

.00038 

GRADIENT 

.00038 

-.00001 

-.00147 

RUN  NO  113/0  RN/L  = 4 08 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9. 161 

- . 00588 

.00197 

01943 

.975 

-6.903 

-.00868 

.00150 

.01638 

.975 

-4  648 

.00198 

.00034 

00905 

.975 

-8.433 

00567 

- 00044 

-.00086 

.975 

- 884 

.00358 

- 00089 

-.00103 

.974 

1 979 

00343 

-.00057 

- 00145 

.974 

4 813 

- 00047 

00053 

00875 

GRADIENT 

-.00036 

.00001 

-.00059 

RUN  NO. 

108/  0 RN/L 

= 4 i 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 15! 

-7  080 

-.00354 

.00887 

.01787 

1 150 

-4  776 

-.00045 

.00147 

01  175 

1 . 149 

-8  505 

.00197 

00051 

.00496 

1.149 

- 858 

00039 

00007 

.00194 

1 . 149 

8.Q05 

-.00803 

.00055 

00318 

GRADIENT 

-.00038 

- 00014 

- 00138 

PAGE  138 


0TSAT130  (SJJ0S9)  < 84  JUN  76  J 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  = .000  ELV-LI  = 18.000 

ELV-LO  * 4.000  ELV-Rl  - 18.000 

ELV-RO  = 4.000 


GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 

CLMU  CHEI  CHEO  Q(PSF)  BETA  CNU 

.19859  .00481  -.00893  709.90941  -.08473  -.56799 

.13674  .00751  .00596  710.68708  -.01684  -.41508 

.07778  .00759  01370  710.77853  -.01848  -.86718 

.01801  .00464  .01559  710.40357  -.00781  -.13483 

-.04167  00490  .01377  709  63493  00539  .00655 

- 10377  ,00405  .00919  710.05150  .00934  .14660 

- 15186  00853  -.00195  709  64899  .01830  .88386 

- . 08643  -.00049  -.00178  -.11911  .00358  .06304 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

CLMU  CHE!  CHEO  Q(PSF)  BETA  CNU 

88706  .00195  01668  766  59109  -.03780  -.68339 

.15957  00790  .01748  766.76301  -.04140  -.45018 

.10367  00907  .08047  76S. 67035  -.03398  -.89786 

04940  .00366  .08817  766.36836  -.01994  - 15541 

-.00603  -.00554  .08058  766  30106  -.01419  -.01886 

-.06385  -.01430  01685  76570885  - 01396  .18076 

-.18631  -.08415  .00494  765.74761  - 01778  86987 

- 03587  - 00377  -.00165  -.11313  00177  .06373 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5 00 

CLMU  CHEI  CHEO  QIPSF)  BETA  CNU 

17770  C 1 991  .01537  864.15889  -.06107  - 47353 

.11011  01486  .03895  86381485  -.05304  -.30451 

04376  . 0 M 61  01771  868  41686  -.03695  -.14186 

-.01603  00979  00301  863  18869  -.08865  .00179 

-.07163  .00354  -.01113  868.56901  -.08306  .14868 

-.08678  -.00158  - 00517  - 05166  .00435  .06570 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  133 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 

(5JJC291  ( 

24  JUN  76  ( 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

tt 

2690 

.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-LI 

« 12.000 

LREF 

e 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  =» 

4.000  ELV-RI 

» 12.000 

BREF 

* 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

St 

.0100 

RUN  NO. 

103/  0 RN/L  >=  4 22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

GIPSF) 

BETA 

CNU 

.205 

-9  425 

-.00260 

00240 

.01679 

.24699 

.02465 

.01552 

882  56328 

-.04507 

- . 65592 

.205 

-7  077 

-.00085 

00246 

.01533 

. 17006 

.02044 

.01894 

892  75101 

- . 04658 

-.46460 

.205 

-4  779 

.00220 

00151 

.00898 

. 09063 

.01643 

.01418 

882  79852 

-.03709 

- 28886 

.206 

-2.496 

00484 

00027 

.00173 

.03415 

.01385 

.00618 

882  79633 

-.02413 

- 12849 

205 

-.253 

00297 

.00039 

00004 

- . 02354 

01175 

- . 00698 

882  89984 

-.01325 

.01481 

.205 

1.992 

00018 

.00058 

00149 

- 07471 

.00686 

- 01952 

882  61289 

-.01055 

14938 

204 

4.248 

-.001 13 

00073 

00376 

-.12709 

-.00088 

- 02991 

882.90248 

-.01453 

28870 

GRADIENT 

- 00050 

-.00006 

- 00048 

-.02486 

-.00185 

- 00505 

.001 10 

00261 

06358 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93I  OT5AT130 

- (SJJ030)  1 

24  JUN  76  ) 

i 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

c 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

4 000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF 

“ 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

“ 

0100 

RUN  NO. 

121/  0 ‘ RN/L  = 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

- 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

900 

-9.024 

.07007 

-.01488 

- 15313 

. 18932 

-.00615 

- 00673 

710.39445 

4 27133 

-.56720 

.899 

-6.792 

. 06990 

- 01805 

- 15598 

12917 

- 00506 

001 2-+ 

709.89121 

4 3088! 

- 41184 

.899 

-4.567 

0694! 

- 02145 

-.1549! 

07275 

- 00464 

.01022 

709.96892 

4 32204 

- 26719 

.899 

-2.377 

.06908 

- 02310 

- 15724 

01532 

- 00531 

.01371 

710  11524 

4.34058 

-. 13379 

.900 

-.  188 

06880 

- 02530 

-. 16084 

-.04136 

-.00623 

01494 

710.60932 

4 35077 

.00307 

.900 

2.008 

06651 

- 02544 

- . 1 5798 

- 10140 

-.00758 

.01188 

710  32587 

4 34728 

. 14096 

899 

4.219 

.06940 

- 02664 

-.  16112 

-.14961 

-.00978 

.00393 

710  0 Z->5Z 

4 33937 

27795 

GRADIENT 

-.00007 

- 00058 

-.00060 

- 02557 

- 00057 

- 00066 

.01571 

.00188 

.06217 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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SREE 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(SJJ030)  ( 

24  JUN  7 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

■ 2690 

.0000  SO. FT 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  - 

4.000  ELV-L! 

- 12 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI 

- 12 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

.0100 

RUN  NO. 

116/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA' 

CNU 

975 

-9  201 

OB  194 

-.01890 

- 17682 

21714 

-.020 14 

.01410 

766  52979 

4 . 3237S 

-.62164 

.976 

-6  930 

.07906 

-.02136 

-.17430 

. 14873 

-.0201 1 

01373 

767.72965 

4 . 34735 

-.44960 

975 

-4.660 

07508 

- 02336 

-. 16743 

. 08983 

- 02035 

.01507 

767  37575 

4 36005 

-.29046 

975 

-2  426 

07450 

-.02599 

-. 16906 

. 03622 

- 01949 

.01597 

767.34442 

4.37753 

14731 

975 

- 217 

07423 

-.02804 

- 17069 

-.01741 

-.01489 

.01527 

767  35939 

4 38675 

- 00997 

.975 

2 009 

. 06953 

- 02804 

- 16565 

- . 07637 

- 01435 

.01085 

767 . 09789 

4 38296 

13278 

.975 

4.249 

.06231 

- 02742 

-. 15842 

- 1362! 

-.01833 

00393 

766.95888 

, 4.37060 

.27924 

GRADIENT 

- 00137 

- 00046 

00096 

- . 02538 

00041 

- 00123 

-.04857 

.001 19 

. 06379 

RUN  NO 

111/0  RN/L  = 42! 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QIPSF1 

BETA 

CNU 

1 . 149 

-7.111 

07343 

- 02043 

- 16565 

16878 

00980 

01522 

862.70553 

4.34943 

-.47498 

I 150 

-4.807 

07409 

- 02534 

- 16776 

09901 

00660 

.01902 

862.9972! 

4.37168 

-.30241 

1.149 

-2.528 

07419 

- 02878 

-.16823 

03473 

.00327 

02566 

862.86082 

4.39375 

-.14044 

1 . 149 

- 238 

.07588 

- 03058 

- 17236 

-.0233'. 

-.00409 

.02017 

852.93770 

4.39485 

.00992 

1 . 149 

2 005 

07573 

- 03082 

-.17268 

-.08154 

-.01068 

00584 

862  80124 

4 39229 

. 15204 

GRADIENT 

00029 

- 00080 

- 00083 

- . 0264 I 

-.00260 

- . 00  1 97 

- . 02244 

00322 

.0666! 

RUN  NO 

106/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEI 

CHEO 

0 ( PSF  1 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.499 

.08009 

- 0 1 838 

- . 1 7629 

.24401 

.01657 

01665 

882 . 59344 

4 . 35292 

-.66703 

1 205 

-7.125 

.07816 

- 02226 

- 17233 

16215 

.01412 

01488 

802  84153 

4 37322 

-.46447 

l 205 

-4.823 

. 07834 

- 02603 

- 17274 

.09168 

.01195 

02063 

882  83947 

4 39020 

-.29102 

1 205 

-2  525 

. 07857 

- 02897 

- 17448 

02976 

.00910 

.02128 

882 . 75968 

4.40658 

- . 1 3346 

1 205 

- 263 

07999 

- 03076 

- 17730 

- 02542 

00516 

01086 

882.59143 

4.41281 

.01260 

I 205 

2 026 

08020 

- 03115 

-. 17832 

- 08094 

-.00068 

-.00301 

882.70139 

4.41752 

15334 

1 205 

4 265 

. 07689 

- 03163 

-.17582 

- . 1 3600 

- 00786 

-.01633 

882.77247 

4.40921 

29333 

GRADIENT 

-.00005 

- 00059 

- 00044 

-.02491 

-.00217 

-.00432 

-.0085! 

00216 

06405 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 
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LARC  8FT 

TPT  >49  IIA93)  0TSAT130 

(SJJ03I ) ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

» 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

978.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

6.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

* 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000  ELV-R! 

« 12.000 

BREF 

» 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO. 

122/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CCN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

OIPSFI 

BETA 

CNU 

900 

-9  065 

10848 

- 02619 

- . 23924 

. 18440 

-.00800 

-.00678 

710.57283 

6.41394 

-.56818 

900 

-6.827 

. 1 0866 

- 02944 

- 24269 

. 1 2655 

-.00791 

.00188 

710  82884 

6 45376 

-.41419 

.900 

-4  61  1 

.10681 

- 03307 

-.24023 

.07317 

- , 00B76 

.01070 

710.23905 

6 47657 

-.27539 

.899 

-2.401 

10658 

- 03585 

-.24250 

.01713 

- 00944 

01237 

710.07882 

6.49697 

- . 1 3737 

.899 

-.196 

. 1 0795 

-.03897 

-.24716 

-.04032 

- 01105 

01291 

709.52494 

6.51074 

-.00074 

J M 

.900 

2.019 

.10249 

-.04004 

-.23943 

-.10055 

-.01 195 

.01 123 

710.79679 

6.50010 

. 14326 

£p  d 

899 

4 240 

10522 

- 04175 

-.24302 

-. 14673 

-.01155 

00602 

710.03753 

L .48861 

.27435 

8$ 

GRADIENT 

- 00033 

- 00097 

-.00011 

-.02521 

-.00037 

- 00048 

01426 

.00123 

. 06239 

RUN  NO 

117/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

p P 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q t PSF ) 

BETA 

CNU 

t & 

.975 

-9  259 

. 12728 

- 03115 

-.27705 

21398 

- 02584 

01459 

766.77346 

6 48989 

-.62616 

p£ 

.976 

-6  961 

.12056 

- 03368 

-.26865 

.14410 

- . 02666 

.01323 

767.59216 

6 52252 

-.44868 

£3  P 

.975 

-4  702 

. 1 1424 

- 03639 

-.26002 

. 08589 

- . 02472 

.01363 

767 . 3'7575 

6.54354 

-.29426 

is  £? 

.975 

-2  459 

.11078 

- 03993 

-.25809 

.03273 

- 02098 

.01363 

767.25181 

6 . 55989 

-.15096 

VQ 

.975 

- 217 

. 10695 

- 04179 

- 25295 

-.02649 

- 01514 

.01239 

766.96036 

6 56267 

-.00316 

975 

2 014 

.10003 

-.04240 

-.24689 

- 08315 

- 01373 

00851 

767. 19053 

6.55889 

. 1 3762 

.975 

4 250 

09305 

- 04313 

- 23813 

- 13994 

- 01451 

.00423 

765  93027 

6 53894 

.28473 

GRAD  1 ENT 

- 0023"7 

- 00071 

00246 

- 02536 

00124 

-.00107 

-.03722 

-.00045 

.06465 

RUN  NO 

112/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

0 ( PSF 1 

SETA 

CNU 

1.149 

-7  154 

.11521 

- . 03393 

-.26038 

. 16252 

00757 

01536 

862.6663! 

6.55265 

-.47714 

I . 149 

-4.846 

.11189 

- 03914 

-.25887 

09476 

.00403 

01735 

862.70706 

6.58285 

-.30761 

1 . 149 

-2.544 

10897 

- 04380 

-.25698 

.03318 

00056 

.02306 

862  68670 

6 60156  . 

-.14566 

1 . 149 

- 261 

.10942 

- 04595 

-.25864 

-.02714 

- 00576 

.02403 

862.68613 

8.61327 

.00769 

1 149 

2.007 

. 10820 

- 04651 

- 25854 

- . 08729 

-.01352 

.01359 

862.76200 

6.60880 

. 15452 

GRADIENT 

-.00047 

- 00106 

-.00003 

- . 02655 

-.00258 

-.00045 

.0071 1 

00393 

. 0674 1 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  IIA93)  OTSAT130 

(SJU031)  ( i 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

=>  2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  - 6.000  ELV-LI 

12.000 

LREF 

- 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  ” 4.000  ELV-RI 

* 12.000 

8REF 

* 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 4.000 

SCALE 

n 

.0100 

RUN  NO 

107/  0 RN/L  <=  4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CCN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE !' 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU  ^ 

1 205 

-9  551 

.12670 

- 03064 

- 28044 

.24688 

.01426 

.01765 

382  65558  6 54217 

-.67999 

1 .205 

-7.169 

.12049 

- 03603 

- 26999 

. 15986 

.01209 

.01415 

882  49654  6.568701 

-.47375 

1 .205 

-4.942 

. 1 1723 

-.04072 

-.26553 

.08901 

.00917 

.01855 

882  76174  6.59254 

-.29746 

1 .205 

-2  561 

.11448 

-.04400 

-.26297 

. 02957 

.00462 

.02418 

882.59344  6.60B92 

- . I 3998 

1 205 

- 252 

.11447 

-.04576 

-.26478 

-.02936 

-.00054 

01743 

882.66251  6 62030 

.01232 

1 .205 

1 994 

. 11400 

-.04669 

- 26478 

-.08498 

- 00664 

00536 

882.69268  6 61748 

.15276  - 

1 .205 

4 269 

.11002 

-.04767 

-.26154 

-.14107 

-.01  1 12 

- 00882 

882.72285  6.60397 

.29644 

GRADIENT 

-.00065 

- 00073 

00027 

-.02523 

-.00228 

-.00323 

00092  00139 

.06500 

l 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(SJJ0321  1 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = -6.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 9 000  ELV-R! 

= 12.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  *=  9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

145/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QfPSF!  BETA 

CNU 

.599 

-8.531 

-.10574 

03157 

. 25253 

12440 

.00374 

.00046 

417.06153  -6.34433 

- 44823 

.598 

-6  428 

- 10189 

03279 

24926 

07110 

.00216 

- 00110 

416  47145  -6  37869 

-.31603 

.599 

-4  310 

- 0981 1 

03356 

.24269 

.03048 

.00086 

- 00276 

417  81276  -6.39B33 

-.20450 

.598 

-2  183 

-.09707 

034  97 

.23642 

-.01410 

-.00072 

- 00489 

416  55622  -6.40441 

-.08483 

.598 

-.090 

-.09962 

.03691 

23399 

- 05723 

-.00158 

- 00730 

416  72413  -6.40738 

. 03075 

.598 

2 046 

-.10044 

03889 

.23287 

- 10231 

-.00287 

- 01025 

416  72413  -6.40103 

. 14950 

.598 

4 137 

- 10156 

.04173 

.23798 

- 14848 

-.00345 

-.01350 

416.46984  -6  39872 

.26562 

GRADIENT 

-.00049 

.00096 

-.00062 

- 021  12 

-.0005! 

-.00127 

- 11936  .00012 

.05561 

DATE 

29  OCT  7S 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  CIA93)  OTSAT130 

(SJJ032)  ( 

24  JUN  76  ) 

- 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

=>  2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

-6.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV-Ri 

*>  12.000 

BREF 

» 1290.3000  INCHES 

ZMRP  >= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

= .0100 

RUN  NO. 

140/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

Ci'N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.900  -9  066 

-.12346 

.03255 

29519 

. 16392 

.00969 

-.00547 

710.98422 

-6.52728 

-.54570 

.899  -6  81 1 

-.11926 

.03430 

.28985 

.10330 

.01283 

.00268 

710.04239 

-6.55992 

-.38785 

.900  -4.601 

-. 11353 

.03557 

.27601 

.05378 

.01391 

.00284 

710.83797 

-6.56675 

-.25404 

.900  -2.387 

-.10953 

03728 

.26713 

-.00477 

.01417 

.00150 

710.70084 

-6.56856 

-. 1 1251 

.900  -.180 

- . 1 0794 

03972 

.26036 

-.0631  1 

01425 

-.00178 

710.57283 

-6.56370 

.03059 

.900  2.049 

-.10431 

.04168 

25353 

- . 1 2056 

.01324 

- 0! 165 

710  5BI95 

-6.54664 

.16881 

900  4 253 

-.10742 

.04460 

.26068 

-.16928 

-.00236 

-.03068 

710.63227 

-6  54336 

. 30797 

GRADIENT 

.00079 

00101 

-.00200 

-.02538 

-.00151 

-.00362 

- . 02394 

. 00310 

.06346 

RUN  NO 

135/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

1 NTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975  -9  263 

-.14163 

03788 

33077 

.19347 

.01524 

-.00723 

767.08147 

-6.63803 

-.60560 

.976  -6.979 

-.12673 

03926 

31237 

. 12573 

. 02295 

-.00486 

767  69837 

-6.66386 

-.43187 

.976  -4.702 

-.11603 

.03987 

29490 

. 06963 

. 02553 

-.00125 

767  63578 

-6  67121 

-.27584 

.975  -2.449 

-.10465 

04042 

27376 

.01328 

.01657 

- 00085 

766  93045 

-6  66146 

-.12607 

.975  -.213 

-.10247 

04179 

.26369 

-.04452 

00328 

- 00406 

767.00522 

-6  64665 

.01838 

.975  2 012 

-.09931 

04304 

.25913 

-.10024 

- 01459 

- 01401 

767  00522 

-6.64164 

. 1 5996 

.975  4.257 

- 09667 

04504 

.25642 

-.15789 

- 02778 

- 03873 

766.82135 

-6  62966 

.30787 

GRADIENT 

.00197 

00058 

-.00409 

- 02541 

-.00616 

- 00394 

- . 06955 

00460 

.06495 

RUN  NO 

130/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

1 149  -7.160 

-. 12552 

04272 

.31028 

.13951 

02188 

- 00589 

862  93770 

-6  67974 

-.45286 

I 150  -4  833 

-, I 1402 

.04442 

.291 1 I 

. 07283 

01750 

- 01767 

863.28863 

-6.68386 

-.28057 

1.150  -2  523 

- 10863 

04693 

27786 

.01678 

01320 

-.03017 

862.99721 

-6.67887 

-.12336 

1 149  - 246 

-. 10929 

.04736 

.27213 

-.04106 

.00604 

-.03915 

862  93770 

-6  67092 

.02558 

1 150  2.034 

- 11096 

.04824 

.27302 

- 09729 

.00180 

- 04689 

863  46130 

-6  66660 

. 17069 

GRADIENT 

.00037 

.00052 

- . 00263 

- 02484 

- 00237 

-.00422 

01983 

.00261 

. 06569 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(SJJ0321  1 24  JUN 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

21 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  » 

12.000 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-RI  « 

12.000 

0REF 

& 

1290.3000 

INCHES 

2MRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO.  155/  0 RN/L  = 4.25  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CYK 

CBL 

QY 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

q(PSF) 

beta 

CNU 

1 .205 

-9.553 

-,  14269 

.04073 

.3389J 

.23093 

.02538 

=,00645 

083.13921 

-6.67Q24 

-.66721 

1 .‘205 

-7.192 

-.12716 

.04337 

.31064 

. 1 3956 

. 02056 

-.01409 

883  09827 

-6  67509 

-.45427 

1 .205 

-H  650 

- (1667 

04532 

.29440 

.07105 

.01602 

“ ! 02048 

885  85889 

=6  684  l1! 

- 27768 

1 .205 

-2.542 

-.11111 

.04686 

.28232 

.01412 

.01269 

-.03700 

882.88908 

-6.67HB5 

-.11898 

1 .205 

-.258 

- 11272 

.04696 

.27599 

- 04179 

.00767 

- 04533 

882.93869 

-6.66199 

.02949 

! .205 

2.012 

-.11399 

.04777 

. 27552 

-.09361 

-.00129 

-.05341 

882.74026 

-6  65884 

. 16865 

1 .205 

4 274 

-.11072 

.04935 

.27573 

-.14863 

- 00922 

- 05995 

882.82005 

-6.65274 

.31042 

GRADIENT 

00040 

00039 

-.00195 

-.02398 

= 00282 

-.00365 

- 00989 

.00342 

.06415 

LARC  8FT 

TPT  749 

1 1 A93 ) 0TSAT13.0 

(SUJ0331  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690 

.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA  = 

■4.000  ELV-LI 

=■  12.000 

LREF  = 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  <* 

9.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

144/  0 RN/L  = 3.: 

15  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  1 

CHEQ 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.598 

-8  512 

-.07272 

02050 

17148 

. 12330 

00230 

.00027 

416.47307 

-4.21410 

-.43993 

.598 

-6.391 

-.07050 

.02152 

. 17Q50 

07266 

.00072 

-.00092 

416.97840 

-4.23688 

-.31261 

.598 

-4.298 

-.06561 

02116 

, 16160 

.03207 

- 00072 

-.00230 

416.72898 

-4.24346 

-.20079 

599 

-2. 152 

-.06418 

.02199 

.15610 

* 00989 

-.00244 

- . 00452 

417. 20776 

-4.24830 

-.0652! 

5S8 

-.080 

-.06633 

.02394 

. 15563 

- 05109 

- 00359 

- . 00692 

416.99527 

-4.24715 

. 02660 

598 

2 034 

- 06751 

. 02495 

.15435 

-.09551 

-.00446 

-.00980 

416.38669 

-4.24248 

.14073 

.598 

4 133 

- 06603 

02676 

15592 

-.14270 

-.00546 

-.01313 

416  21713 

-4.23872 

.26149 

GRADIENT 

- 0Q02D 

00067 

-.00062 

- , 02067 

- 00055 

- 00128 

-.08830 

.00077 

.05466 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  >39 
CSUJ033)  t 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  74 9 UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 2690 

.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

- 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

*■  1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

tt 

0100 

RUN  NO. 

139/  0 RN/L  « 3.97 

GRA01ENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

900 

-9  009 

-.08758 

02008 

.20616 

.17383 

.00708 

.900 

-6.779 

-.08184 

02152 

. 19790 

.11319 

.00961 

.900 

-4.573 

- 07591 

02239 

.18614 

. 05935 

.01003 

.900 

-2  373 

- . 07529 

.02452 

. 18357 

.00071 

.00961 

.099 

- 171 

-.07179 

02594 

17515 

- . 05963 

.00827 

.900 

2 037 

-.06871 

.02723 

16979 

-.12337 

.00835 

.900 

4 253 

-.07009 

.02882 

. 17363 

-.17298 

-.00488 

GRADIENT 

.00083 

.0007! 

-.00176 

- . 02668 

-.00141 

RUN  NO. 

134/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

BETA  * -H.000  ELV-L ! - >2.000 
ELV-LO  - 9.000  ELV-R!  » >2.000 
ELV-RO  = 9.000 


-5.00/  5.00 


CHEO 

Q1PSF1 

BETA 

CNU 

-.00775 

710.64t40 

-4.39680 

-.54615 

. 00359 

710.65052 

-4.41475 

-.39100 

.00381 

710  81057 

-4.42290 

-.25281 

001  18 

710.93854 

-4.43099 

-.11447 

- 00146 

710.08793 

-4.42617 

.02615 

-.01073 

710.38534 

-4.42302 

.17226 

-.02817 

710.85171 

-4.41940 

.31235 

-.00344 

-.02123 

.00069 

. 06423 

-5  00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

.975 

-9. 188 

-.09637 

02496 

. 22628 

.20190 

01219 

.975 

-6.919 

- 08335 

.02550 

20873 

. 1 3200 

.01898 

975 

-4.678 

- 07489 

.02540 

19488 

. 0755B 

.01625 

.975 

-2.435 

- . 06694 

.02567 

.17870 

. 02500 

.01031 

975 

-.202 

-.06761 

02662 

.17213 

-.03405 

-.00250 

975 

2.015 

- 06607 

02678 

.16950 

- . 09368 

- 01630 

975 

4.261 

- 06158 

02746 

. 16607 

- 15398 

- 03199 

GRADIENT 

.00123 

00023 

-.00299 

- 02588 

-.00551 

CHEO 

G1P5F) 

BETA 

-.00783 

767, 14275 

-4 . 4 1780 

- 00567 

767,49828 

-4.42781 

-.00346 

767 . 32805 

-4 .42854 

-.00346 

766.99173 

-4.421 13 

- 00436 

767.38932 

-4.40562 

-.01009 

767.22045 

-4.40097 

-.03130 

766.95888 

-4.39166 

-.00280 

- . 02286 

00421 

CNU 

-.60235 
-.42603 
-.27317 
- . 1 327D 
00998 
.15496 
.30470 
06464 


RUN  NO.. 

129/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QCPSF) 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7  1 15 

-.08025 

02672 

.20344 

. 14999 

02020 

- 00214 

863  26702 

-4 .45291 

-.45334 

1.150 

-4  793 

-.07404 

. 02886 

. I 9238 

.08072 

.01514 

- 01057 

863  13351 

-4.45821 

- 27816 

1.150 

-2.489 

-.07100 

.03038 

. 1BI89 

.02193 

.01090 

-.02249 

863.07409 

-4  45140 

-.121 79 

1.150 

-.249 

- . 07584 

.03113 

18104 

-.03617 

.00493 

-.03342 

863.26840 

-4  44233 

02390 

1 149 

2.015 

- 07707 

.03162 

. 1 8086 

- . 09234 

-.00250 

-.04187 

862.86082 

-4.43416 

. 1 6575 

GRADIENT 

-.00061 

.00040 

-.00157 

- . 02547 

- 00260 

-.00463 

-.02753 

.00356 

.06519 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93 ) OTSAT130 

(SJJ033)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

•4.000  ELV-L! 

= 12.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R1 

- 12.000 

8REF 

=*  1290,3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  " 

9.000 

SCALE 

= 

,0100 

RUN  NO. 

124/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C TN 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205.. 

-9.492 

- 09096 

02610. 

.22275 

.23057 

.-02450 

-.00222 

883. 14995 

-4. 4431*6 

•V  65288 

1 .205 

-7  134 

- 08248 

-*■  02841 

--  >.20656 

.14706 

.01935 

-.00898 

882.91927 

‘ -4.44610- 

-.45185 

1 .205 

-4  779 

- 07487 

. 02922 

. 1 9449 

. 07708 

.01480 

-.01989 

882.97751 

-4.43860 

-.27377 

1 .205 

-2.528 

- 07203 

.03012 

. 18429 

.01655 

.01147 

-.03054 

8B2.779! 0 

-4.44471 

1 1538 

1 .205 

-.261 

-.07645 

03071 

18194 

-.03974 

00672 

-.03957 

882  82005 

-4.43244 

.02950 

I .205 

2.034 

-.07820 

03147 

18326 

- . 09299 

-.00014 

-.04830 

882.85023 

-4.42705 

. 171  12 

1 .205 

4 293 

-.07538 

03249 

. 18324 

-.14732 

- 00902 

-.05637' 

882  891 15 

-4.42398 

.31055 

GRADIENT 

-.00032 

00035 

- 00103 

- 02459 

-.00261 

- 00399 

-.00443 

.00207 

. 06*103 

LARC  8FT 

TPT  749  1 1 A93T  OTSAT130 

(SJJ034)  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

.000  ELV-L 1 

= 12.000 

LREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI 

= 12.000 

8REF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

s: 

.0100 

RUN  NO. 

143/  0 RN/L  = 3.14 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

.599 

-8.468 

-.00369 

.00120 

.01624 

. 1 3239 

- . 00244 

.00036 

417.82579 

- 03554 

-.44506 

599 

-6  372 

-.00180 

.00055 

.01344 

08237 

-.00444 

-.00064 

417  4B524 

-.03326 

-.31890 

599 

-4.282 

.00074 

-.00050 

.00830 

.03838 

- 00501 

-.00193 

417.82579 

-.03078 

-.20199 

599 

-2  176 

.00190 

-.00074 

.00366 

- 00232 

-.00732 

-.00378 

417  23589 

-.02423 

-.09191 

.599 

- 080 

.00262 

- 00118 

-.00068 

- 04464 

-.00818 

-.00599 

417  22778 

-.01857 

.02061 

.598 

2 040 

00128 

'-.00113 

.00024 

-.09077 

- 00820 

-.00889 

415.95957 

-.01822 

. 1 3765 

.597 

4 1 10 

00028 

- 00098 

.00188 

- . 1 3795 

- 00907 

- 01250 

415.70681 

-.01913 

.25580 

GRADIENT 

- 00007 

- 00006 

-.00078 

-.02100 

- 00043 

-.00125 

-.26272 

.00140 

.05453 

** 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT  TPT  74 9 (1A93)  OTSAT130 

(SJJ034)  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

- 

SREF 

m 

£690 . 0000  SQ  FT. 

XMPP  - 

976  0000  !N.  XT 

BETA 

.000  ELV-L1 

* 12.000 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

Y.'IRr1  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV-RI 

* 12.000 

BREF 

zt 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO.  138/  0 RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

C1N 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

900 

-8.999 

- 00574 

.001  17 

.01990 

. 1 8689 

-.00548 

-.01399 

710  10188 

-.02517 

-.55519 

.900 

-6.747 

- 00183 

00002 

01222 

.12614 

-.002!  t 

-.00260 

710. 17958 

-.02043 

-.40188 

,901 

-4.554 

-.00025 

- 00032 

01024 

.06547 

-.00244 

00230 

71 1 .25382 

-.01723 

-.25215 

.900 

-2  378 

00225 

-.00065 

00406 

.00648 

-.00632 

- . 00065 

710  23905 

-.00979 

-.12216 

.900 

- 156 

.0042! 

-.00150 

-.00271 

-.05883 

- 00816 

-.00417 

710  97509 

00303 

.02594 

.900 

2.014 

.00347 

-.00124 

- . 0024 1 

-.12352 

- 00868 

-.01073 

710.33498 

.00481 

. 16760 

.900 

4.235 

.00289 

- 00117 

-.00119 

17277 

-.00901 

- 02109 

710  45392 

.00430 

.30845 

GRADIENT 

.00034 

- 00010 

-.00133 

-.02760 

-.00071 

- 00259 

- 06810 

.00262 

.06422 

RUN  NO 

133/  0 RN/L 

tl 

-C 

o 

CD 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

cnu 

.975  -9.163 

-.00477 

00103 

02057 

.21409 

.00101 

- 00762 

767 . 72699 

-.04749 

-.60806 

.975  -6.907 

-.00095 

00031 

01488 

. 14781 

.00523 

- . 00748 

767  37575 

-.04241 

-.43828 

.975  -4  625 

.00355 

- 00087 

00758 

, 08924 

00477 

-.00572 

766 . 92898 

- . 03695 

- . 28074 

975  -2  428 

00710 

- 00155 

- 00217 

.03629 

-.00343 

- 00472 

766.89759 

- 02075 

-.14264 

.975  - 216 

.00641 

- 00193 

-.00496 

-.02100 

-.01318 

-.00842 

767.28173 

-.01 191 

-.00316 

.975  1 991 

00388 

- 00173 

- 00237 

-.07930 

-.02410 

- 00863 

767  34301 

-.01  171 

13904 

975  4 222 

00115 

- 00070 

00166 

-.  14136 

- 0355! 

-.01773 

766  80640 

-.01748 

.28565 

GRADIENT 

- 00036 

00001 

- 00054 

- 02609 

- 00458 

-.00127 

00892 

00216 

. 06397 

v 

RUN  NO 

128/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7  075 

- 00088 

.00099 

.01347 

. 1 6780 

.01819 

-.00741 

863. 1 1325 

-.04190 

-.46419 

1 . 149 

-4.764 

.00222 

- 00004 

.00812 

. 09037 

.01278 

-.00183 

862.82313 

-.03839 

- 29047 

1.150 

-2.495 

.00324 

- 00046 

.00346 

.03139 

.00903 

- 00665 

863. 13211 

- 02773 

- 1271! 

1 .,149 

-.251 

.00082 

-.00057 

. .00234 

- 02850 

.00639 

- 01906 

862. 9 1885 

- 01930 

,01633 

1 . 150 

1 .993 

-.00064 

-.00044 

.00214 

- . 08258 

- 00021 

-.03124 

863. 15097 

-.01647 

. 15492 

GRADIENT 

-.00049 

-.00006 

-.00085 

- . 02677 

-.00185 

-.00447 

.03428 

.00330 

. 06572 

DATE 

S9  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  QTSAT130 

(SJJ034)  ( 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  » .000  ELV-LI 

- 12.000 

LREF 

« 1290. 

.3000  INCHES 

Y-1RP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  " 9.000  ELV-RI 

• 12.000 

BREF 

* 1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 9.000 

SCALE 

75 

.0100 

RUN'  NO. 

123/  0 RN/L  » 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

crN 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  I’ 

CHEO 

OtPSF)  BETA’* 

CNU 

1 205 

-9  413 

- 00099 

00142 

. OT  472 

.23484 

.02376 

-.00685 

882.82005  - 0352B' 

-.64139 

1 205" 

-7.076 

.00109 

.00142 

.01233 

. 15841 

. OT  887 

-.00344 

883,01848  - 03400* 

- . 45055 

1.206 

-4  760 

00351 

.00054 

.00800 

08773 

.01439 

-.00846 

883  09388  - 03037 

-.27662 

1.206 

-2  490 

.00621 

-.00058 

.0  0 044 

02444 

.01120 

-.01540 

882.84592  - 01669 

-.11834 

1.205 

- 203 

.00507 

-.00078 

-.00309 

- 03414 

00876 

-.02714 

882.60874  -.00365 

.02714 

1.205 

1 992 

.00176 

-.00043 

-.00041 

-.08495 

.00380 

- 03822 

882.79852  -.0009B 

16164 

1.205 

4 242 

-.00053 

00027 

00384 

-.13612 

-.00373 

-.04723 

883.29879  -.00687 

.29760 

GRADIENT 

- 00055 

- 00002 

- 00041 

-.02478 

-.00194 

- 00446 

01574  00280 

.06353 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A931  OTSAT  l'30 

(SJJ035)  I 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690. 

,0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA'  = 4 000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

= 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 9 000 

SCALE 

= 

,0100 

X 

RUN  NO. 

146/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

.598 

-8  52Q 

.06423 

- 01656 

- . 1 3472 

. 1 2905 

-.00632 

-.00082 

416.63937  4.18241 

-.45133 

598 

-6.395 

. 06320 

-.01843 

- 13504 

07894 

-.00933 

- 00221 

416  72413  4.20630 

-.32154 

598 

-4.288 

.064  19 

-.02059 

- . 1 3790 

.03547 

-.01063 

-.00258 

416.80728  4.22323 

-.20379 

598 

-2  199 

06660 

-.02287 

- 14407 

- 00769 

-.01034 

- 00332 

416.89365  4 23703 

- 09290 

598 

- 083 

.06967 

- 02504 

-. 14966 

-.05219 

-.01034 

- 00517 

416  72252  4.24273 

. 02382 

.598 

2.01  I 

06397 

-.02682 

- 15061 

- . 09672 

-.01063 

- 00831 

416.64099  4 24200 

13918 

.599 

4.122 

.06470 

- 02762 

- . 1 4493 

- 14437 

-.01136 

- 01174 

416.30030  4.23119 

.26131 

GRAOIENT 

.00016 

- 00086 

- 0009B 

- 02134 

-.00008 

- 001 11 

-.06028  .00099 

. 05527 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE 


113 


LARC  8FT 

TPT  /49  (1A93)  OTSATI30 

ISJJ035)  ( 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI 

- 12.000 

LREF  * 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV-R1 

* 12.000 

BREF  = 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 0100 

RUN  NO. 

141/0  RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

.900  -9  001 

.0729! 

-.01663 

-.15598 

. 17728 

- 01483 

-.01209 

710.32587 

4.28196 

- 55265 

.900  -6.781 

.07265 

-.01968 

15948 

.11785 

-,0tP47 

-.00623 

710.46304 

4.31496 

- . 39668 

.900  -4  588 

.07134 

-.02224 

-. 15740 

. 06335 

-.01297 

-.00341 

710.31675 

4.32832 

-.25951 

900  -2  381 

07130 

-.02457 

-.  16159 

.00217 

-.01500 

- . 00282 

710.35321 

4.34853 

-. 12047 

.900  - 185 

07018 

- 02647 

- 16185 

- . 05969 

-.01643 

-.00536 

710.48127 

4 35286 

.02381 

.900  2.030 

06712 

-.02704 

- 15793 

-.12549 

-.01844 

-.00872 

710  60020 

4 35173 

. 17035 

.900  4.234 

07055 

- 02813 

- 16315 

-.17401 

-.01836 

- 01523 

710.64140 

4.34505 

•30B71 

GRADIENT 

- 00025 

- 00065 

-.00036 

-.02731 

-.00064 

-.00134 

.04064 

00166 

06471 

RUN  NO 

136/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE] 

CHEO 

Q ( PSF ) 

BETA 

cmu 

.975  -9  192 

. 0B373 

- 02023 

-.17830 

.20389 

-.02138 

- 00863 

767  03660 

4.31712 

-.60673 

.975  -6  925 

.07933 

- 02235 

-.17270 

13518 

- . 02349 

- 00889 

766  97532 

4.33732 

-.43247 

.975  -4  686 

.07770 

-.02486 

-.17056 

.07830 

- 02518 

-.00858 

767  58949 

4.35515 

-.27942 

.975  -2.437 

07535 

- 02685 

-.16856 

. 02288 

- 02574 

-.00923 

767  20549 

4 36375 

-.13286 

.975  - 218 

07631 

- 02919 

- 17329 

- 03158 

-.02107 

-.01 1 10 

766  92898 

4.3765! 

.00463 

975  2 019 

07041 

-.02852 

- . 1 6592 

- . 09202 

- 02247 

- 01692 

766.86769 

4 . 37088 

. 14975 

975  4.243 

06381 

- 02851 

- 15982 

- 15458 

-.02769 

- . 02530 

767.11429 

4.3621 ! 

.30009 

GRADIENT 

- 0014"7 

-.00040 

00108 

- 02602 

-.00008 

-.00184 

- . 05779 

.00094 

.06461 

RUN  NO 

131/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Of  PSF ) 

BETA 

CNU 

1.150  -7  110 

07480 

- 02166 

-.16666 

. 1 5745 

. 00868 

- 00749 

863.19013 

4 33833 

- 46122 

1.150  -4  783 

07452 

- 02614 

-.  16640 

. 08652 

.00465 

-.00473 

863.42352 

4.35772 

-.26670 

1 . 150  -2  5'5 

.07537 

- 02960 

-.  16851 

.02489 

.001 18 

.00027 

082  97834 

4 37104 

- 13126 

1 149  -.222 

07730 

- 03129 

- 17362 

- 03492 

- . 00673 

-.00500 

863.03492 

4 38198 

02132 

1.149  1 998 

.07712 

-.03140 

-. 17411 

-.09085 

-.01352 

- 01696 

862  91886 

4 38308 

. 16081 

GRADIENT 

.00043 

-.00077 

-.00125 

-.02615 

-.00276 

-.00185 

-.06441 

00385 

.06606 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

* 

PAGE  144 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA931  OTSAT130 

(SJJ035)  t 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-L1 

» 12.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  “ . 

9.000  ELV-RI 

« 1 2. 000 

BREF 

* 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

* .0100 

RUN  NO.  126/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

3 -5.00/ 

5 00 

MACH  ALPHA 

C(N 

CBL 

C.Y 

CLMU 

C,HE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA, 

CNU 

1.205  -9  4.95 

.07947 

- 01918 

17498’ 

23230,' 

.01643 

-.00580 

082.69268 

4.33102' 

-.65223 

1 205  -7  1 45 

. 07954 

- 02321 

-.17309 

. 15372 

.01371 

- 00724 

882.86966 

4 . 34778; 

- 45760 

1 205  -4  820 

07891 

-.02656 

-.17289 

08323 

. 0>1  038 

-.00248 

883. 15651 

4.36519 

- 28285 

1.205  -2.540 

07875 

- . 02927 

-.17372 

02029 

.0071-3 

-.00283 

883  00771 

4.3809,3. 

--.12383 

1.205  -.250 

08006 

- 03088 

-. 17671 

- 03648 

.00278 

-.Ql 187 

882.78987 

4.39104 

.02657 

1.205  2.012 

.08035 

- 03147 

- 17823 

- 08942 

-.00407 

- 02400 

882.80062 

4.39275 

. 1 6256 

1.205  4.262 

. 07658 

- 03184 

-.17517 

- 14523 

-.0.1058 

-.03561 

882.64306 

4 38400 

30359 

GRADIENT 

- 00013 

- 00056 

-.00040 

- 02495 

-.00234. 

-.00385 

-.05435 

.00218 

.06424 

LARC  8FT 

TPT  749  1 1A93)  O.TSATI30 

(SJJ036)  f 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.. 0000  SO. FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA,  = 

6.000  ELV-L1 

= 12.000 

LREF 

= >290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV.-LO  = 

9.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF 

= 1 290 ..3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= .0100 

RUN  NO.  147/  0 RN/L  <*  3. IS 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

598  -8.531 

.091 17. 

- 02468 

19973 

12885 

-.00919 

-.00156 

416,80566 

8 25000 

- 45350 

.598  -6.418 

. 09325 

- 02795 

-.20470 

.07639 

-.01020 

- 00249 

416  47307 

6 28591 

- . 32084 

.598  -4.324 

.09581 

-.031 1? 

-.21095 

.03538 

-.01091 

- 00304 

416.97516 

6.31255 

- 21320 

.599  -2.184 

. 09764 

- 03413 

-.21563 

-.01237 

-.0! 176 

- 00359 

417  22129 

6 33083 

- . 08777 

.598  -.094 

.10088 

- 03675 

-.22165 

-.05627 

-.01163 

-.00508 

416  72413 

6.33606 

02645 

.598  2 031 

.10130 

-.03916 

- . 22274 

- 10309 

-.01249 

- 00840 

416.97840 

6 33621 

14595 

.598  4 157 

09935 

- 0418.3 

-.21986 

15055 

-.01307 

- 01164 

416.72575 

6 32105 

.26646 

GRADIENT 

.0005! 

- 00125 

-.001  18 

- 02184 

- 00024 

- 0Q104 

- 03490 

.00106 

.05634 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  SET  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  ■=  2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 978.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  * .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  - .0100 


RUN  NO.  142/  0 RN/L  = 3.97 


MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.900 

-9.053 

.11130 

-.02808 

-.24277 

.900 

-6.929 

10944 

-.03040 

-.24271 

.900 

-4  589 

. 1 0665 

-.03361 

- . 23930 

.900 

-2  399 

. 1 0922 

-.03712 

-.24469 

.900 

- 196 

. 1 0678 

-.03964 

-.24355 

.900 

2 044 

.10341 

- . 04208 

-.24093 

.900 

4 281 

. 10506 

- 04296 

-.24231 

GRADIENT 

-.00036 

- 00107 

-.00010 

RUN  NO 

1 37/  0 RN/L 

= 4 08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9  259 

. 12787 

- 03230 

-.27593 

.975 

-6.953 

.12217 

- . 03500 

-.26910 

976 

-4.691 

.11563 

- 03765 

-.26056 

.975 

-2.457 

.11125 

- 04099 

-.25640 

.975 

- 214 

.10756 

- 04233 

-.25214 

.975 

2.014 

.101 19 

- 04310 

-.24888 

.975 

4 252 

09442 

-.04424 

-.2386! 

GRADIENT 

- 00235 

- 00068 

.00230 

RUN  NO. 

132/  0 RN/L 

= 4.21 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 . 149 

-7. 161 

. 1 1775 

- . 03529 

-.26407 

1 . 150 

-4.842 

11331 

-.04018 

-.26013 

1.150 

-2.546 

.10909 

-.04423 

-.25623 

1.149 

-.252 

.11037 

- . 04638 

-.25887 

1.143 

2 017 

1 0933 

- 04663 

-.25840 

GRADIENT 

- 00060 

- 00094 

.00011 

PAGE  145 


) OTSAT130  (SJJQ36I  ( 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  - 6.000  ELV-LI  “ 12.000 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  * 12.000 

ELV-RO  = 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CLHU 

CHE  I 

CHEO 

OtPSF) 

BETA 

CNU 

. 17236 

-.01617 

-.01208 

710.77853 

6.41925 

-.55200 

.11614 

-.0149! 

- 00677 

710.29852 

6.45694 

-.40245 

.061 18 

-.01617 

-.00455 

710.39445 

6.48210 

-.25992 

.00542 

-.01693 

-.00401 

7 1C. 56370 

6.50469 

-.12671 

-.05665 

-.01886 

-.00607 

710.69171 

6.51169 

.01719 

-.12195 

-.01995 

-.00910 

710.99795 

6 50747 

. 16678 

-.16953 

-.01920 

-.01301 

710.58195 

6.49425 

.30174 

■ . 02654 

-.00041 

-.00099 

03634 

.00120 

. 063B7 

GRADIENT 

INTERVAL 

*=  -5  00/ 

5.00 

CL  MU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.20072 

- . 02786 

- 00944 

766.89907 

6 46556 

-.61  1 1 1 

. 13166 

- . 0298B 

-.01059 

767. 16060 

6 4994! 

-.43570 

■072Q7 

- 02931 

-.01078 

767.77328 

6 52140 

-.27844 

01786 

-.02628 

-.01079 

767.37436 

6 53734 

-.13360 

.04205 

- 02075 

- 01365 

767.25037 

6 53983 

.01495 

.09891 

-.02014 

- 01984 

766.76005 

6.54002 

. 15409 

.15807 

- . 02270 

-.0248’ 

-.00*166 

767.03512 

6 51746 

. 30429 

.02581 

00087 

-.09350 

- 00023 

.06500 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

15255 

00653 

-.00754 

862  91886 

6.56024 

-.46770 

08330 

.00208 

-.00620 

863  17263 

6.58595 

-.2927! 

02340 

-.00159 

- 00134 

863.22927 

6.60345 

-.13463 

.03789 

- 00839 

- 00187 

862.95804 

6.61467 

01974 

09853 

- 01644 

-.01093 

862 . 95804 

6.61 102 

16707 

. 02653 

- 00273 

- 00064 

-.04002 

.00378 

.067C6 

DATE  29  OCT  76 


PAGE  146 
(SJJ036)  < 24  JUN  76  ) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  749  ( 1 A93 > OTSATI3Q 


REFERENCE  DATA 


= 2690.0000  SO  FT. 

> 1290.3000  INCHES 

> 1290.3000  INCHES 

< .0100 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO.  127/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 
1 205 
1 .205 
1 .205 
1 205 
I 205 
1 205 
1.205 

ALPHA 
-9.546 
-7  182 
-4  056 
-2.544 
- 267 
2 004 
4 278 
GRADIENT 

C/N 
. 12886 
.12182 
. 1 1886 
1 1601 
. 1 16,18 
11561 
.11094 
-.00071 

CBL 

-.03220 

- 03697 

- 04166 

- 044  75 
-.04663 

- 04782 

- 04840 

- 00073 

CY 

- .28355 

- 27234 

- 268B6 

- 26637 

- 26754 

- 26955 

- 26413 
.00028 

CLMU 
.23440 
. 1499B 
. 07987 
.01973 
- 03870 
-.09557 
-.15036 
-.02524 

CHE  I 
.01426 
.01 167 
.00781 
,00251 
-.00264 
-.00990 
- 01417 
-.00247 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT13D 

REFERENCE  DATA 

= 2690.0000  SQ.FT. 
= 1290.3000  INCHES 
= 1290.3000  INCHES 
= .0100 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO. 

155/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

.900 

.900 

9CG 

899 
.900 

900 
900 

ALPHA 
-9.049 
-6.777 
-4.586 
-2.384 
- 156 
2 063 
4 283 
GRADIENT 

CYN 

- 12310 
-.11924 
-.11426 
- . 1 0953 
-. 10784 
-.10341 
-.10647 
.00098 

C8L 

. 03346 
03568 
.0375'' 
.03086 
04162 
.04374 
04635 
.00101 

CY 

29404 
.28838 
.27738 
.26638 
.26015 
25165 
255 15 
- 00231 

CLMU 

14942 

.08769 

.03689 

-.02068 

-.08216 

- 14404 

- 19103 
-.0261 1 

CHE1 
-.00017 
.00160 
.00244 
.00245 
.00202 
.00278 
- . 00648 
- 00079 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


6.000  ELV-L!  * 

9.000  ELV-Rl  * 
9.000 


12.000 

12.000 


-5.00/ 

CHEO 

-.00510 

-.00763 

- 004  01 
00035 

- Q0558 
-.01667 
- . 02863 

- . 00290 


5.00 

QIPSF ) 
B82. 50489 
883.00981 
882.65178 
082.00062 
882.B1 136 
882  57399 
882.62361 
-.01233 


SETA 
6. 605  14 
6.62999 
6.65570 
6.67308 
6.68327 
6.68483 
6.66698 
.00151 


CNU 

-.66420  . 
-.46271 
-.28765 
-.12953 
.02155 
16477 
.30684 
.06501 


(SJJ037I  t 24  JUN  76  > 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

ELV-J.0  = 
ELV-TTO  - 


-6.000  ELV-L I 
14.000  ELV-RI 
14.000 


12.000 

12.000 


-5.00/ 

CHEO 

- 02614 

- 02509 

- 02889 

- 03152 
-.03377 
-.04066 

- 05149 
-.00245 


5.00 

O(PSF) 
710. 18069 
710.751 14 
710  73287 
710.06972 
710.57283 
710.43568 
710.65965 
.01002 


BETA 

-6.52104 

-6.55436 

-6.56502 

-6.56536 

-5.5569B 

-6.54084 

-6.53932 

.00342 


CNU 

-.52635 
- . 36760 
-.23310 
-.09350 
. 05272 
. 19900 
.33475 
. 06438 


DATE 

39 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  147 

LARC  8FT 

TPT  749  1IA931  0TSAT130 

(SJJ037)  < 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  * -6.000  ELV-L1 

- 12.000 

LREF 

= 

1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14.000  ELV-R! 

= 12.000 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400. 0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

& 

.0100 

RUN  NO. 

150/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CM 

C8L 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

O(PSF)  BETA 

CNU 

.976 

-9.225 

-.  14315 

.03959 

. 33252 

. 17942 

.00328 

- . 03957 

767  91209  -6.60829 

-.58539 

.976 

-6  945 

-.12723 

04062 

.31056 

. 1 0822 

.00273 

-.03816 

768  06457  -6.62837 

-.40655 

976 

-4  661 

-.11752 

04164 

.29567 

05276 

.00187 

-.03427 

757  74332  -6.63823 

-.25266 

.975 

-2  433 

-.10655 

.04258 

.27640 

- 00276 

-.01263 

-.03617 

767.77192  -6.63403 

- 10542 

.975 

- 181 

-. 10290 

.04314 

26165 

-.06338 

-.03088 

-.04231 

767.45060  -6.60901 

.04325 

.975 

2.043 

-.10037 

04484 

. 25844 

- 12175 

-.04241 

- . 05866 

767  55577  -6.60063 

.18693 

.975 

4.294 

-.09715 

04708 

25684 

-. 18135 

-.04225 

-.07412 

767  57173  -6.59030 

. 33888 

GRADIENT 

.00210 

00059 

-.00427 

- 02623 

- 00527 

- 00457 

-.02497  00578 

.06591 

LARC  8FT 

TPT  749  I1A93)  OTSAT130 

(SJJ03B)  t 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SO  FT 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

SETA  = -4.000  ELV-LI 

= 12  000 

LREF 

1290. 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14  000  ELV-R! 

= 12.000 

BREF 

- 

1290 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

154/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  ( 

CHEO 

QIPSF)  BETA 

CNU 

.900 

-8  986 

-.08713 

02097 

.20354 

. 16044 

-.00539 

- . C2893 

710  94768  -4  36341 

-.52B52 

.900 

-6  769 

- . 08254 

02312 

. 19974 

.09836 

- 00421 

- 02698 

710.91566  -4  38725 

- 37395 

.900 

-4  547 

-.07745 

. 0245-i 

. 18816 

.04229 

-.00412 

-.03024 

710  81970  -4.38894 

- 23120 

.900 

-2  359 

-.07441 

02566 

18034 

-.01669 

-.00488 

-.03344 

710.60020  -4.38793 

-.09349 

.899 

- 128 

-.07161 

.02747 

. 17283 

- 08044 

-.00497 

-.03587 

709  77217  -4.38063 

. 05378 

900 

2.063 

- 06727 

02839 

16551 

-.14436 

-.00539 

-.04137 

710  32587  -4  37054 

19712 

900 

4 273 

- 0686 1 

03017 

. 17059 

-.19667 

-.01002 

- 04959 

710  65965  -4  36965 

.34108 

GRADIENT 

00112 

00063 

- 00226 

-.02745 

-.00056 

- 0021 1 

- 02710  00254 

. 06505 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AS3.  PAGE  148 


LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

!SJJC3B)  t 

24  JUN'  '•B  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  *>  2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  a 

976  0000 

IN.  XT 

SETA  = -4 

, 000  ELV-L 1 

* 12.000 

LREF  « 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14 

.000  ELV-RI 

a 12.000 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

2MRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 14 

OOO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO 

149/  0.  RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

Cffl 

C8L 

CY 

CLMU 

CHET 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9  L84 

- 09779 

02634 

.22771 

.18690 

00258 

-.04140 

767  50901 

-4. 42512' 

-.58330 

976 

-6  395 

-.06563 

.02717 

21164 

.11600 

00219 

- 03971 

768. 17334 

-4.43603 

-.40642 

.976 

-4  650 

-.07742 

.02724 

19724 

. 05837 

-.00405 

- 03797 

767  92708 

-4  4 3699 

-.25067 

.975 

-2.413 

-.06889 

.02736 

.18018 

.00774 

- 01707 

- 03828 

767.69428 

-4.42448 

-.11090 

.975 

-.186 

-.06990 

.02870 

. 17517 

- . 05564 

- 03570 

- 04400 

767  63441 

-4  4 1 579 

.03929 

.975 

2.046 

- . 06834 

02903 

. 17177 

-.1 1527 

— -QHB57 

- 05721 

767.46414 

-4.4093? 

. 18186 

.975 

4.294 

-.06401 

03002 

. 16838 

-. 17668 

- 04989 

- 06934 

767  64797 

-4. 4020 J 

33321 

GRADIENT 

.00122 

00032 

- . 00296 

-.02654 

-.00551 

- 00365 

- 03523 

.00373 

06534 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1A931  OTSATV30 

ISJJ039)  1 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 26S0.0000  SQ.FT. 

XMRP  a 

976-0000 

IN  XT 

BETA  = 

.000  ELV-L1 

= 12.000 

LREF  = 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  a 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14,000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

2MRP  * 

400  0000 

IN.  2T 

ELV-RO  » 14 

-OOO 

SCALE  = 

.0100 

PUN  NO. 

153/  0 RN/L  = 3.98 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

Q!P5F) 

SETA 

CNU 

.900 

-8.970 

-.00763 

.00225 

.02168 

. 17618 

-.01584 

- 03470 

710  29852 

-.04580 

-.54181 

.900 

-6.748 

-.00372 

.00167 

01416 

.11279 

- 01532 

- 03170 

710.76940 

- 03743 

- 38585 

.900 

-4.530 

- 00186 

00173 

.01221 

04715 

- 01719 

- 03405 

710.45392 

-.03793 

-.23034 

.399 

-2.350 

00120 

00127 

00449 

-.01323 

- 02125 

-.03739 

709  76308 

-.03039 

-.09745 

.900 

- 145 

00264 

00054 

-.001  IS 

- . OQ040 

- 02231 

-.041 89 

710  76940 

-.02007 

.05385 

.900 

2 059 

.00129 

00119 

.00008 

- 14686 

- 02123 

- 04582 

710  26639 

-.02014 

.19884 

900 

4 269 

.00185 

00120 

-.00101 

-.19795 

- 01945 

-.04986 

710.70084 

- 01883 

.34U21 

GRADIENT 

.00034 

-.00005 

-.00140 

-.02835 

-.00020 

-.001,82 

04546 

.00220 

.06532 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE 

29 

OCT  76 
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SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(SJJ039)  t 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

m 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 

.000  ELV-LI 

- 12.000 

LREF 

■ 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-R! 

» 12.000 

BREF 

X 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO.  148/  0 RN/L  « 4. OB 

GRADIENT 

INTERVAL 

c -5.00/ 

5 00 

HACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9  145 

- 00594 

. 00226 

.02119 

. 19925 

- . OOt  09 

-.04151 

767.45060 

-.03633 

-.58814 

.976 

-6  874 

-.00302 

.00189 

.01723 

. 13021 

- . 00288 

-.04193 

768.00199 

-.03542 

-.41310 

.976 

-4  634 

.00266 

00039 

00743 

.07300 

- 01153 

-.04253 

767 . 95705 

-.02350 

-.26180 

.975 

-2.406 

.00412 

00040 

00155 

01725 

- 02510 

-.04245 

767.63301 

-.01 195 

-.11673 

.975 

-.  189 

. 00259 

.00014 

.00016 

- . 04276 

-.04123 

-.04315 

767.74059 

-.00359 

.02666 

.975 

2.045 

.00129 

.00018 

-.00047 

-. 10067 

-.05536 

-.05215 

767.44918 

.00157 

.16724 

.975 

4 258 

-.00055 

.00106 

.00141 

-. I 6562 

-.062  74 

-.06582 

767 . 75556 

-.00007 

.31707 

GRADIENT 

-.00042 

.00005 

-.00063 

-.02677 

- 00597 

-.00253 

-.02645 

.00272 

.06484 

LARC  8FT 

TPT  749  1 1 A93)  0TSAT130 

(SJJ0401  ( 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

s 

2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI 

= 12.000 

LREF 

V 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-R1 

= 12.000 

BREF 

a 

1290. 

,3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

,0100 

RUN  NO.  156/  0 RN/L  = 3.97 

GRAOIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF 1 

BETA 

CNU 

.900 

-9.006 

.07223 

- 0151 1 

-.  15519 

. 16627 

-.02391 

- . 03507 

710.64140 

4.25715 

-.53903 

.899 

-6.770 

. 06963 

-.01714 

-. 15507 

10421 

- 02325 

- 03281 

710.27550 

4 2B465 

-.38031 

900 

-4.559 

.06993 

-.0201? 

- 15594 

.04564 

- 02434 

- . 03508 

710.44480 

4 30339 

- 23581 

.900 

-2.366 

06814 

-.02184 

15627 

-.01509 

- 02441 

-.03739 

710.76027 

4.31852 

-.09901 

.899 

- 144 

06834 

-.02431 

-.1594! 

-.08078 

- 02436 

- 04053 

709.86391 

4.32720 

.051  14 

899 

2.056 

06585 

- . 02526 

-.15805 

-. 14442 

-.02613 

-.04410 

710.01022 

4.32730 

. 19337 

.899 

4.291 

.06610 

- 02608 

-.15772 

-.19966 

- 02645 

-.04821 

710.22513 

4.31584 

.34234 

GRADIENT 

-.00045 

- 00069 

-.00024 

- . 02802 

- . 00027 

- 00149 

-.05377 

.00152 

.06549 

t 


DATE  i 

29  OCT  7B 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  150 

LARC  SFT 

TPT  749  ( I A93 ) 0TSAT130 

ISJJ04Q!  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

» 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 4 

.000  ELV-L 1 

a 12.000 

LREF 

» 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 14 

.000  ELV-RI 

* 12.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RC  = 14 

.000 

SCALE 

“ 

.0100 

RUN  NO. 

151/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU1  - 

.975 

-9  192 

08118 

-.01867 

- 17555 

19166 

- . 02932 

-.04409 

767.24890 

4 20955. 

-.59198 

.976 

-6.914 

.07717 

-.02091 

-.16997 

.1224! 

-.03466 

-.04503 

768. 17334 

4.31106 

-.*11614 

.976 

-4.664 

07593 

- . 02322 

- 16806 

.06312 

- 0391  1 

- 045DS 

768. 11083 

4 . 32777 

-.28125 

.975 

-2  399 

07453 

-.02553 

-.16836 

.00544 

-.04  365 

-.04927 

767 . 6Q070 

4 . 34  1 49 

- 11050 

975 

196 

.07295 

-.02686 

- 16849 

-.05151 

-.04248 

-.05539 

767.64938 

4.34671 

.03092 

.976 

2.040 

06732 

- 02623 

-.16291 

- 11332 

-.0441  1 

-.06451 

767  87947 

4.34470 

. 1764 1 

.975 

4.276 

06025 

- . 02627 

-.15601 

-.17664 

-.04949 

- 07274 

767.80186 

4.33280 

.32845  1 

GRADIENT 

-.00172 

- 00030 

00132 

- . 0268 1 

-.00095 

- 00316 

-.01889 

00060 

. 06570 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93 ) 0TSAT130 

(SJJ041)  1 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA  ‘ 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 6.000  ELV-L! 

= 12.000 

LREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

EL 

V-LO  - 14 

.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

T5 

.0100 

' 

RiJN  NO. 

157/  0 RN/L  = 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  l 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

.900 

-9 . 040 

. 1 0864 

-.02571 

-.23899 

. 16204 

- . 02560 

- . 03687 

710.42655 

6.38964 

-.54160 

.900 

-6  808 

.10771 

- 02835 

-.24073 

10253 

-.02450 

-.03365 

710.76027 

6.42879 

- . 38564 

.900 

-4.601 

.10632 

- 03190 

- 23973 

. 04595 

-.02527 

-.03540 

710.47688 

6.45372 

-.24353 

.900 

-2.393 

. 10734 

- . 03524 

-.24324 

-.01264 

-.02333 

-.03644 

710.37622 

6 47538 

-.  10461 

.900 

-.160 

-I038B 

-.03737 

-.23873 

- 07973 

-.02443 

-.03969 

710.44480 

6.47684 

. 04822 

.900 

3.054 

.10035 

- 03983 

- 23669 

-.14387 

-.02586 

-.04300 

710.34410 

6.47498 

19401 

.900 

4.285 

10088 

-.04101 

-.23742 

-.19378 

-.02561 

- . 04636 

710.33498 

6.46274 

. 33268 

GRADIENT 

-.00080 

-.00103 

.00050 

- 02748 

-.00014 

-.00128 

-.01420 

.00079 

.0653! 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT130 


(SJJ041)  < 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000  5Q  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

6.000  ELV-L! 

= 12 

lref 

« 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000  ELV-RI 

- 12 

bref 

» 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE 

Tt 

.0100 

RUN  NO. 

152/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSF) 

SETA 

CNU 

.976 

-9  229 

15753 

-.03127 

- 27633 

. 18816 

-.03312 

-.04671 

767  77320 

6.46510 

-.59514 

.976 

-6.954 

12084 

- 03360 

- 26814 

. 1 1 839 

-.03841 

-.04854 

768.07955 

6.49626 

-.42005 

.976 

-4 . 655 

.11415 

- 03626 

-.25899 

. 05723 

- 04169 

-.04785 

767.84951 

6.51501 

-.25907 

.975 

-2.440 

.10941 

-.03918 

-.25405 

0018! 

-.04319 

-.05107 

7S7. 72699 

6.52870 

-.11305 

.975 

-.  196 

. 1 0576 

-.04087 

-.25144 

- 06030 

-.03991 

- . 35850 

767  6B070 

6.53480 

.03778 

975 

2 030 

.09809 

- 04076 

-.24491 

-.11857 

-.03976 

-.06359 

767  46414 

6.53127 

1771 1 

976 

4 281 

.09145 

- 04226 

-.23643 

-.17906 

- 04301 

- .07007 

767  92575 

6.51349 

.33017 

GRADIENT 

-.00254 

- 00061 

00243 

- . 02G54 

00003 

- 00255 

- 00494 

- 00003 

.06574 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 5690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 
LREF  = 1590.3000  INCHES  YMRP  = 
BREF  = 1590.3000  INCHES  ZMRP  = 
SCALE  * .0100 


RUN  NO. 

165/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

1ACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE) 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.900 

-9.027 

-.12463 

.03307 

.29506 

.16003 

01907 

-.01595 

710.10188 

-S  51178 

-.53905 

900 

-6  801 

-.12040 

. 03522 

28924 

. 09960 

. 02042 

-.01568 

710  16135 

-6  54337 

-.38451 

899 

-4  581 

-.11483 

036B0 

276fM 

.04654 

.02197 

-.02085 

709.29179 

-6  54964 

- 24410 

.899 

-2  372 

-.11148 

03869 

26931 

- 01112 

. 02237 

- . 02365 

710  11099 

-6.55385 

- . I 0497 

.900 

- 150 

- 10936 

04134 

26184 

-.07229 

01939 

- .02617 

710.87912 

-6  54885 

04275 

.900 

2 074 

- 10603 

.04306 

.25559 

- . 1 3354 

.01882 

-.03330 

710.27116 

-6  54034 

. 18626 

.900 

4 296 

- 10875 

.04621 

.26259 

- 18043 

.01561 

- 04626 

710.37622 

-6.5320B 

. 32278 

GRADIENT 

.00079 

.00108 

-.00189 

- . 02596 

- 00073 

-.00272 

10478 

.00219 

.06419 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

1SJJ042)  ( 24 

JUN  76  > 

PARAMETRIC  DATA 

976.0000 

IN 

XT 

BETA 

-6.OQ0  ELV-L I = 

8.000 

0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI  = 

8.000 

400.0000 

IN 

2T 

ELV-RO  = 

14.000 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT 

TPT  /49  (IA931  OTSAT130 

(SJJQ421  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREE 

o 

2890. 0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * -6.000  ELV-LI 

= 8.000 

LREF 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  a 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 1 

14.000  ELV-R1 

« 8.000 

BREF 

» 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 1 

14.000 

SCALE 

n 

.0100 

RUN  NO 

160/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

Ci'N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF ) 

BETA 

CNU 

.975  -9  237 

-. 14455 

.03969 

. 33296 

. 19076 

.01875 

-.03384 

767  24890 

-6.59080 

-.60101 

.976  -6  951 

-. 12963 

.04101 

31408 

.12095 

.01365 

-.03250 

768. 1 1210 

-6.61435 

-.42427 

.976  -4.679 

-. 1 1782 

.04149 

29457 

.06519 

.01022 

-.02840 

767 . 86583 

-6  62184 

-.27078 

.975  -2. 437 

- . 1 0654 

04203 

.27334 

. 00996 

.01250 

- 03057 

767.32945 

-6  61152 

-.12217 

975  -.199 

-.10469 

.04321 

.26462 

-.04877 

.00523 

- 031B6 

767  75694 

-6.60127 

.02444 

.975  2.046 

-.10115 

.04415 

.25895 

-.10518 

-.00655 

-.04458 

767.34301 

-6  58590 

.16591 

.975  4 275 

-.09727 

04626 

.25576 

-.16459 

-.01349 

- 06361 

767  31165 

-6.57551 

.31737 

GRADIENT 

.00208 

00052 

-.00411 

-.02567 

- 00297 

-.00377 

-.04891 

. 00528 

.06540 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(SJJ043)  t 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

EC 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

-4,000  ELV-LI 

= 8.000 

LREF 

s 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF 

55 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14  000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

164/  0 RN/L  = 3.97< 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

OtPSF ) 

8ETA 

CNU 

.900  -3.973 

- . 0877B 

02055 

20481 

. 16962 

.01257 

-.01817 

710.35798 

-4  35820 

-.54040 

.900  -6.768 

- 08230 

.02248 

. 19746 

10932 

01493 

-.01616 

710.45392 

-4 . 37604 

- . 387B6 

900  -4.556 

- 07792 

. 0239 1 

. 18906 

. 05290 

01595 

-.02197 

710  17958 

-4.38300 

-.24475 

.900  -2  357 

- 07613 

02543 

. 18278 

-.00748 

.01755 

-.02554 

710  42655 

-4  38423 

-. 10495 

.899  - 141 

- 07273 

02698 

. 17442 

-.06884 

.01595 

-.02854 

710.05150 

-4  37736 

. 03839 

899  2 073 

- 06864 

02832 

16726 

- 13736 

01  174 

- 03370 

709  89609 

-4  36587 

. 19112 

900  4.270 

-.05953 

02946 

171  13 

- . 1 8475 

.01316 

-.04349 

710  43568 

-4  36131 

.32516 

GRADIENT 

00110 

.00063 

- 00233 

-.02741 

-.00052 

-.00232 

-.00093 

.00280 

.06503 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  t I A93)  OTSAT130 

tSJJ0H3)  < 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

S 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - -4 

, 000  ELV-L 1 

= 8.000 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  =• 

.0000 

IN  YT 

ELV-LO  * 14 

.000  ELV-Rt 

a 8.000 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

.0100 

, 

RUN  NO. 

159/  0 R1I/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

O(PSF) 

BETA 

C :u 

.975  -9.193 

-.09847 

.02617 

' 22777 

.20124 

.01796 

- . 03554 

767.46414 

-4.40592 

-.60334 

.976  -6.910 

-.08571 

-0271 1 

21079 

. 12925 

.00890 

-.03392 

767.66840 

-4.41664 

-.42356 

.976  -4  643 

-.07765 

.02732 

. 19627 

.07049 

.00234 

-.03246 

767.75830 

-4.41625 

-.26627 

.975  -2  417 

-.07072 

. 02778 

.18201 

01813 

.00796 

-.03299 

767.54320 

-4.40998 

-. 12298 

.975  - 173 

-.071 16 

. 0286B 

.17670 

- 04043 

.00469 

-.03469 

767  46556 

-4.4007! 

01944 

.975  2 048 

-.06894 

.02845 

.17222 

- 09900 

-.00920 

-.04216 

767.51187 

-4.391 10 

16074 

.975  4.264 

-.06388 

.02935 

. 16769 

-.15955 

- 02083 

- 05869 

767 .34157 

-4.38157 

.3)048 

GRADIENT 

.00132 

00021 

-.00301 

-.02591 

- 00285 

- 0C276 

- 03882 

.00396 

.06451 

LARC  8FT 

TPT  749  t I A93)  OTSAT130 

(SJJ0441  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

s 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-L! 

” 8.000 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14 

.000  ELV-R1 

= 8.000 

BREF 

= 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

163/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.899  -8  980 

-.00701 

00210 

.02034 

. 18516 

-.00582 

-.02642 

709  98712 

-.02781 

-.55461 

.900  -6  738 

-.00322 

0016! 

.01340 

. 12175 

-.00194 

- 02266 

710  63227 

-.02137 

-.39849 

.900  -4.529 

-.00075 

00133 

.00973 

. 05627 

-.00093 

- 02582 

710.30764 

- 01723 

-.24279 

.900  -2  337 

00097 

.00123 

.00506 

-.00491 

-.00312 

-.03020 

710  53632 

-.01262 

- IOBOO 

.899  - 136 

.00277 

.00028 

- 00174 

-.07016 

-.00270 

-.03446 

709  79530 

-.00048 

.03946 

.900  2.047 

00130 

.00086 

.00029 

-. 13462 

-.00261 

-.03890 

710  10180 

-.00101 

. 1B309 

. 899  4 247 

00154 

.00107 

.00038 

- 18548 

.00152 

- 04240 

709  59856 

-.00369 

32428 

GRADIENT 

.00022 

- 00005 

-.00107 

- . 02795 

.00025 

- 00191 

- 08452 

00176 

.06497 

DATE:  59  OCT  76 


TAF  .ATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93I  OTSATI30  (SJJQ44)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  •=  2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-LI 

= 8.000 

LREF  = 1290.3000  INCHES 

Y.MRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14 

.000  ELV-R1 

* 6. 000 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 14 

.000 

SCALE  = 

0100 

- 

RUN  NO. 

158/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU. 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF1 

9ETA 

CNU 

.976 

-9  135 

-.00718 

00255 

. 02288 

.20853 

.00601 

-.03703 

767  85084 

-.04383 

-.59956 

975 

-6.880 

-.00263 

.00163 

.01653 

.14185 

-.00281 

- . 03754 

767  51187 

-.03869 

-.42986 

.975 

-4 . 623 

.00133 

.00070 

.00933 

. 08233 

-.00975 

-.03781 

767  23684 

-.03029 

-.27368 

.975 

-2.397 

00458 

.00014 

00086 

02669 

-.01 123 

- 03805 

767  45060 

- 01746' 

-.12960 

975 

-.202 

.00337 

-.00030 

- OOObl 

- 02707 

-.00499 

- . 03877 

767.09789 

-.00981. 

.00371 

.975 

2.025 

.00208 

- 00029 

- 00148 

- . 08776 

-.01325 

- 04245 

767.72562 

-.00700' 

. 15223 

.975 

4.243 

-.00154 

001  12 

00429 

-.14904 

-.02996 

-.05167 

767  20404 

- 01291 

.29688 

GRADIENT 

-.00037 

00002 

- 00056 

-.02605 

-.00192 

-.00145 

00953 

.00204 

06423 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(SJJ045)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 4 

000  ELV-LI 

= 8.000 

LREF  = 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14 

000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 14 

000 

SCALE  = 

.0100 

1! 

RUN  NO 

166/  0 RN/L  = 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

OtPSF) 

BETA 

CNU 

.900 

-8  998 

.07219 

- 01474 

-.15596 

. 17270 

- 01905 

- . 03054 

710. 18869 

4.27563 

-.54593 

.900 

-6  763 

.07125 

- 01741 

- 15836 

.11148 

-.01256 

-.02831 

710.25728 

4.3076! 

-.38810 

.900 

-4 . 554 

. 06979 

-.01985 

- . 1 5563 

05329 

- 01062 

- . 02988 

710.37622 

4 31689 

-.24506 

.899 

-2  367 

.07121 

- 02262 

-.1620! 

- 00503 

- 01189 

-.03196 

709.90520 

4 . 33866 

-. 1 1266 

.899 

- 157 

. 06860 

-.02419 

-.15926 

-.06949 

- 01273 

- . 03647 

709.87301 

4.34136 

. 03536 

899 

2 039 

. 06653 

- . 02536 

- 15829 

- . 1 3580 

-.01476 

-.04049 

709.76800 

4.34043  . 

. 1 8280 

.900 

4 258 

.06786 

- 02610 

- 16018 

- 18440 

-.01407 

-.04376 

710.49513 

4.33194 

.31937 

GRADIENT 

-.00039 

-.00069 

- 00024 

-.02751 

-.00044 

-.00165 

00477 

.00144 

. 06465 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 

(SUJ0451  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

- 

SREF 

■s. 

2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

4.000  ELV-L1 

= 8.000 

LREF 

1290. 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-L0  » 

14,000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF 

1290. 

.3000  INCHES 

7MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

0100 

RUN  NO. 

161/  0 RN/L  = 4.08 

GRAOIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

cm 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9. 180 

08132  ■ 

-.01887 

-.17586 

.20073 

-.00663 

- . 03678 

767  68070 

4.30706 

- . 60265 

.976 

-6.918 

078 17 

-.02125 

- 17196 

. 1 3347 

-.01388 

-.03689 

767.75962 

4.33059 

-.43145 

o g 

976 

-4  662 

. 07685 

- . 02368 

-.17049 

.07370 

-.01871 

-.03472 

767  75962 

4.3461 l 

- . 27393 

.976 

-2.420 

07555 

-.02600 

-. 16903 

01943 

- 02307 

-.03447 

767  B0323 

4 . 35694 

- 13114 

975 

-.  199 

.07470 

- . 02773 

-. 17064 

- 03873 

- 02433 

-.0388! 

767  37436 

4 . 36505 

.01468 

hr)  Q 

975 

2.025 

.06860 

- 02679 

-.16534 

- 09897 

- 03 ! 51 

- 05100 

767.45060 

4 36152 

15803 

O » 

.975 

4.261 

.06060 

-.02631 

-.15671 

-.16183 

- 03705 

-.06352 

767.25037 

4 35060 

.30960 

o S 

GRADIENT 

-.00177 

- 00027 

.00140 

- 02644 

- 00202 

- 00332 

-.06149 

00061 

06533 

safe 

LARC  SFT 

TPT  749  TIA931  OTSAT130 

(SJJ046!  J 

24  JUN  76  ) 

Eg 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

t-d  LJ- 
3 fcrfi 

SREF 

2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

6 000  ELV-L1 

= 8.000 

ts  53. 

LREF 

1290, 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI 

- 8.000 

BREF 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

>n.  zr 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO 

167/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

\ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

.900 

-9  039 

10925 

- 02548 

- 24014 

. 1 6860 

-.02459 

-.03280 

710.62314 

6 41387 

-.54730 

.899 

-6  806 

10863 

- 02819 

-.24202 

I 1 124 

-.01467 

- 02908 

709.97380 

6 45330 

- . 39723 

.900 

-4.597 

. 10753 

- 03182 

-.24102 

. 05424 

-.01222 

- 03032 

710  15223 

6 47810 

-.25344 

900 

-2  369 

10850 

- 03543 

- 24450 

-.00300 

-.01322 

- 03203 

710  70084 

6 49908 

- 1 1437 

900 

- 145 

. 1 0797 

- 03844 

-.24644 

- . 06802 

-.01491 

- 03612 

710  39918 

6 50956 

03143 

.900 

2.057 

.10192 

- 03995 

-.23848 

- . 1 3364 

-.01618 

- 03965 

710  17958 

6.49969 

18239 

.900 

4.286 

10272 

- 04  067 

-.23971 

-.18051 

-.01508 

- 04316 

71 0 44480 

6.48606 

31801 

GRADIENT 

-.00073 

- 00100 

00039 

- 02703 

-.00039 

- 00150 

00293 

00070 

. 06493 

DATE 

99 

OCT  78 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  156 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93J  OTSAT130 

(SJJ04B)  < 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690 

.0000  SQ  FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  » 

6.000  ELV-L1 

« 8.000 

LREF 

= 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-LO  =■  14.000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF 

a 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 14.000 

SCALE 

fie 

.0100 

RUN  NO. 

162/  0 RN/L  = 4.08 

GRAOIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QIPSFt 

BETA 

CNU 

,975 

-9.236 

. 12754 

- 03141 

-.27671 

. 19839 

- . 00866 

-.03900 

767  52684 

6.47917 

-.60739 

.976 

-6.950 

12130 

-.03388 

-.26890 

. 12798 

- , 0 1831 

-.03917 

768  12835 

6.51075 

-.43025 

.976 

-4  694 

. 1 1621 

-.03685 

-.26266 

.07008 

- . 02534 

- 03558 

767.65210 

6.53244 

- . 27780 

.976 

-2.448 

. 1 1220 

-.04025 

-.25832 

,01445 

- . 02986 

-.03412 

767.68206 

6 54747 

-.13!  19 

.975 

-.202 

.10788 

-.04146 

- 25354 

-.04753 

- 03119 

- . 04226 

767.65076 

6.551 1 1 

.02025 

.975 

2.031 

.09875 

- 04091 

- 24548 

- 10659 

- . 03268 

- 05431 

767  48053 

6 54696 

. 16337 

.975 

4.277 

.09239 

- 04231 

-.23757 

-.16514 

-.03424 

- 06191 

767  29669 

6 52550 

.31253 

GRADIENT 

-.00272 

-.00052 

.00281 

-.02638 

-.00092 

- 00325 

-.04068 

-.00064 

.06580 

LARC  8FT 

TPT  749  < 1 A93 ) OTSAT130 

1SJJ047)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

3 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

-6.000  ELV-Lt 

= 8.000 

LPCF 

= 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 

4 000  ELV-R! 

= 8.000 

BREF 

= 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

185/  0 RN/L  = 3.98 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSFl 

BETA 

CNU 

.900 

-9  051 

-. 12757 

03355 

i 29838 

. 18010 

.03109 

. 00895 

711. 36355 

-6.51665 

-.56651 

.900 

-6  830 

- . 1 2234 

03489 

29273 

11932 

.03035 

01373 

710.9201 I 

6 55128 

-.40940 

.900 

-4  587 

-.11646 

.03627 

.28037 

06538 

03009 

.01442 

711.16701 

-6  56467 

-.26892 

900 

-2.389 

- 11396 

. 03794 

.27288 

00982 

02941 

01694 

711 .17614 

-6.57275 

-. 13007 

901 

- 180 

- 11237 

.04005 

.26624 

- 04162 

03023 

. 0 1 70B 

711  78846 

-6  57164 

.00397 

.900 

2.022 

- 11033 

04111 

.26232 

- 08921 

.03033 

. 00724 

711.26297 

-6.56487 

.13104 

.901 

4 256 

- 11203 

.04485 

.26618 

-.13881 

. 02804 

-.00844 

71 1 .76568 

-6  55934 

.27030 

GRADIENT 

00056 

00092 

- 00176 

-.02296 

-.00014 

- 00251 

.05818 

00084 

. 06044 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  BFT  TPT  749  (I 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  * 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  *=  .'0100 


RUN  NO.  180/  0 RN/L  = 4.09 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9  260 

- 14321 

.03814 

.33177 

.976 

-6.969 

-.12804 

03942 

31099 

.975 

-4  708 

-.1 1802 

.04088 

.29553 

975 

-2.442 

- . 1 0679 

.04157 

.27588 

.974 

- 202 

-.  10444 

.04274 

.26419 

.975 

2 013 

-.10205 

044  18 

26056 

.975 

4 252 

-.10303 

04601 

.26402 

GRADIENT 

.00155 

00057 

- 00351 

RUN  NO 

175/  0 RN/L 

= 4 2 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1.150 

-7. 152 

-. 12643 

04264 

.31085 

1 . 150 

-4.819 

-.1 1462 

04451 

.29107 

1 . 150 

-2.534 

-.10901 

04712 

.27939 

1 . 150 

-.254 

-.11064 

04804 

.27309 

1.150 

2.01  1 

-. 11237 

04903 

27439 

GRADIENT 

.00023 

00064 

- 00248 

RUN  NO. 

170/  0 RN/L 

= 4.21 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .205 

-9  557 

- 14333 

04056 

33819 

1 .205 

-7. 177 

-.12878 

04383 

.31223 

1 .205 

-4  829 

-.11818 

04604 

29727 

1 .205 

-2.530 

-.1 I 151 

04713 

28313 

1 .205 

- 259 

-.11393 

04763 

.27814 

1.205 

2 014 

-. 1 1546 

04860 

. 27686 

1 205 

4 289 

-.1 1 174 

04989 

.27582 

GRADIENT 

.00039 

00040 

-.00216 

OTSAT 1 30 


PAGE  157 
(SJJ047I  ( 24  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-LI  = 8.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  = 8.000 
ELV-RO  - 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.21559 

. 02305 

.0233! 

766.98726 

-6.58817 

-.63197 

. 14447 

.01811 

02503 

767 . 60582 

-6.61 199 

- 45265 

0B861 

.01312 

. 02623 

767  34442 

-6.62412 

- 29860 

03271 

.01 179 

02563 

767  52823 

-6  61799 

-.14743 

- 02526 

.01407 

.01949 

766  54316 

-6.59812 

-.00164 

-.07656 

01851 

01033 

767.28173 

-6.58582 

. 1 3262 

-.12578 

02475 

- 00281 

767.60447 

-6.581 1 1 

.27177 

-.02405 

00134 

-.00328 

01201 

00528 

. 06350 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

0 ( PSF ) 

BETA 

CNU 

.16077 

. 07546 

.021 15 

863.34529 

-6.66518 

- 47875 

. 09388 

.07033 

.00843 

863  23193 

-6.67019 

-.30430 

.03876 

.06533 

-.00567 

863  21174 

-6  66554 

- 14939 

- . Q2082 

.05434 

- 01691 

863.55840 

-6.65204 

.00233 

-.07609 

.04152 

- 02669 

863.24952 

-6.64730 

. 14472 

- . 0250 1 

-.00428 

-.00512 

01761 

.00361 

. 06582 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

.25064 

. 07878 

. 02089 

883.23315 

-6  65974 

-.68873 

.15868 

. 07289 

00876 

883. 14123 

-6  66348 

-.47594 

.09086 

06658 

-.00454 

883  13921 

-6  67922 

-.30101 

03424 

.06100 

- 01501 

883  23843 

-6  66928 

- 14224 

- . 02235 

.05259 

-.02543 

883  20804 

-6  65782 

.00547 

-.07521 

. 04276 

-.03490 

883  01 183 

-6  64671 

. 146B0 

-.12961 

. 02959 

-.0410! 

883. 14123 

-6.63830 

.28915 

-.02416 

- 00405 

- 00408 

- . 00974 

.00458 

.06451 

DATE  39  OCT  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


LARC  8FT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 

SREF  » 3690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  !N.  XT 

LREF  = 1390.3000  INCHES  TfP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1390.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  * .0100 


RUN  NO.  184/  0 RN/L  = 3.97 


MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.900 

-9  01  I 

-.08793 

.02030 

.30351 

.900 

-6.773 

* -.08398 

. 02T  94 

. 19860 

.900 

-4.558 

-.07654 

03272 

. I'8S1  0 

.900 

-3.377 

-.07583 

.03418 

. 18215 

.901 

- 17B 

-.07236 

.03533 

. 17371 

901 

2 015 

-.07230 

03603 

. 17313 

.900 

4 335 

-.07319 

03831 

. 17430 

GRADIENT 

.00056 

00059 

-.00148 

RUN  NO 

179/  0 RN/L 

= 4 1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9.309 

-.09751 

03500 

22597 

.976 

-6  939 

- 08495 

03606 

.30963 

.975 

-4  573 

- 07559 

03608 

19418 

.975 

-2.439 

-.06843 

02650 

17931 

.975 

-.220 

-.06933 

02756 

. 17400 

.975 

2.012 

-.06742 

. 02753 

16950 

.975 

4 256 

- 06283 

.03801 

. 1 6648 

GRADIENT 

.00119 

00033 

- . G0P92 

RUN  NO. 

174/  0 RN/L 

= 4 ; 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 . 150 

-7  103 

- 08163 

. 03690 

. 30556 

1.150 

-4  BID 

-.07503 

. 03904 

. 19453 

1.150 

-2.514 

-.07154 

.03070 

18341 

1 150 

-.334 

-.07669 

03138 

. 18149 

1.150 

3 016 

-.07831’ 

03333 

. 18344 

GRADIENT 

- 00066 

.00046 

-.00155 

OTSAT 1 30 


PAGE  158 
(SJJ048)  t 34  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -4.000  ELV-LI  « 8.000 
ELV-LO  =»  4.000  ELV-RI  * 8.000 
ELV-RO  * 4.000 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CLMU 

CHE  1 ' 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 19320 

.03991 

.00590 

71 1 .34930 

-4.34179 

-.57176 

.12735 

.03916 

.01386 

71 1 . 19440 

-4.36410 

-.40933 

.07097 

.03814 

.01404 

71 1 .45493 

-4  36634 

- . 36539 

01534 

.03737 

.01730 

711 .56930 

-4  37039 

-.13301 

-.03931 

. 03644 

.01677 

71 1 .63309 

-4.35943 

.00195 

- 08990 

. 03947 

.01093 

711  75653 

-4 . 35680 

. 1 3076 

-. 14329 

02561 

-.00590 

7 1 1 36355 

-4.35133 

.37513 

-.02439 

- 00014 

-.0031 1 

.00009 

00300 

.061  18 

GR/OIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.22371 

. 03336 

03336 

767.14375 

-4  38505 

-.63993 

. 15339 

.01431 

.02478 

767.59084 

-4 . 39573 

-.45180 

.'09560 

'00773 

.'02613 

767  54330 

-4 . 39783 

-.39634 

04440 

.00736 

. 02599 

767.25181 

-4  38839 

-.15468 

- 01374 

.01303 

. 03255 

767.33395 

-4  37541 

-.01520 

- 06933 

01439 

.01500 

767.36677 

-4.36531 

. 12531 

- 13561 

.01635 

.00169 

766.92748 

-4.35817 

.37090 

-.03493 

.00108 

- 00368 

-.05456 

.00459 

06339 

GRADIENT 

1NTEPVAL 

='  -5  00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 16987 

.07236 

. 03737 

863.44370 

-4.44834 

-.47735 

. 10333 

. 06539 

.01748 

863  36553 

-4  45438 

- 30750 

.04436 

.06060 

.00384 

863  34663 

-4.43759 

-.14999 

-.01653 

.05398 

- 00884 

863. 1 1335 

-4.431 19 

.00337 

- 07189 

04048 

- 03053 

863  34952 

-4.43398 

.14170 

- 02577 

-.00361 

-.00557 

-.02563 

.00310 

.06591 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  1 59 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93)  OTSAT130 

(SJJO401  t 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690  0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  - -4.000  ELV-L] 

= 8.000 

LREF 

a 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 4.000  ELV-RI 

* 8.000 

BREF 

n 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

169/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5  00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF ) BETA 

CNU 

.205  -9  488 

-.0921 1 

. 02592 

.22332 

.24993 

.07548 

02616 

883  02254  -4.43213 

-.67528 

.205  -7.128 

-.08409 

02889 

. 20877 

. 1 6588 

.06956 

.01718 

BB3  11106  -4.44522 

-.47296 

.205  -4.784 

-.07695 

.03012 

. I 9727 

.09627 

.06318 

.0040! 

883.18013  -4.44015 

-.29537 

.205  -2.517 

-.07314 

03058 

.18563 

.03660 

.06031 

-.00685 

883  42819  -4.43461 

13912 

.205  - 253 

-.07693 

.03111 

. 18313 

-.01 878 

.054  17 

- 01754 

882.96221  -4.41904 

.00406 

205  2.012 

- 07895 

03195 

. 1834! 

- 07273 

.04350 

- 02897 

883.15194  -4.41760 

. 14617 

.204  4.268 

-.07689 

.03342 

. 18498 

- . 1 2677 

.03157 

- 03666 

882  83129  -4.41387 

.28453 

GRADIENT 

-.00025 

.00035 

- 001  18 

-.02454 

- 00354 

-.00457 

- 04301  .00307 

.06385 

LARC  8FT 

TPT  749  C 1 A93 1 OTSAT130 

(SUJ049)  < 

24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

a 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = .000  ELV-L! 

= 8.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 4 000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 4 000 

SCALE 

= 

.pioo 

RUN  NO. 

183/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU  ' 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF 1 BETA 

CNU 

.900  -8  972 

- . 00922 

00216 

. 02279 

.20257 

.01770 

.00129 

711.26297  -.01346 

-.57465 

.900  -6.745 

-.00294 

.00058 

.01267 

. 1 3699 

.01955 

00734 

711.33153  -.0009! 

-.41463 

.900  -4.547 

.00017 

- 000!  1 

00846 

.07765 

.01668 

.01350 

711.46408  .00119 

-.26868 

900  -2.357 

.00111 

- 00027 

.00574 

01863 

.01551 

.01555 

710  97956  .00628 

- . 1 3687 

900  -.163 

. 00256 

-.00098 

-.00129 

- 03861 

.01677 

.01699 

711.06639  .01860 

.00119 

.900  2.013 

.00227 

- 00078 

-.00175 

-.09611 

.02015 

.01593 

710.73261  02216 

. 13543 

.900  4.213 

.00223 

-.00056 

- 00130 

- 13760 

02453 

.00391 

710  95218  02225 

.26473 

GRADIENT 

00024 

-.00006 

- 00123 

- 02490 

00093 

-.00086 

- . 05795  . 0Q265 

.06115 

DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93 


PAGE  160 

(SJJ049)  < £4  JUN  76  ! 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


- 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

« 5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

.000  ELV-L! 

» 8 

LREF 

- 1290. 

,3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV 

'-10  « 4 

.000  ELV-R! 

= 8 

BREF 

- 1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

EL\i 

'-RO  - 4 

.000 

SCALE 

Wt 

0100 

RUN  NO. 

178/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9.168 

-.00604 

.00157 

.021 19 

.23341 

.Oil  17 

. 02295 

787 . 37293 

-.03204 

-.63tQ5 

.976 

-6.910 

- 00270 

.00094 

.01710 

. 1 6496 

.00476 

. 02328 

767 . 89939 

-.02551 

-.45791 

,975 

-4  638 

00151 

.00001 

.00920 

.10631 

-.00140 

. 02589 

767. 19053 

-.01288 

- . 30049 

.975 

-2  410 

00584 

-.00080 

-.00139 

.05318 

- 00554 

.02767 

767 . 38932 

00373 

-.16175 

.975 

-.224 

.00630 

-.00156 

- 00573  ’ 

-.00034 

- 00218 

. 02624 

767.06651 

.01487 

- . 02827 

975 

2.008 

00369 

- 00154 

-.00238 

- . 05927 

.00430 

.02216 

767.11 284 

.01348 

. 1 1700 

.975 

4.21  1 

00042 

- 00049 

00232 

-.1 1697 

.00773 

.01247 

767.23395 

.00617 

.25675 

GRADIENT 

-.00020 

- OOOOB 

- 00067 

- . 02528 

00127 

-.00146 

- 00850 

.00216 

.06300 

RUM  NO 

173/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

' CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

1.150 

-7  067 

- 00223 

00134 

01498 

.18561 

06478 

.02164 

863  26973 

-.04378 

-.48366 

1.150 

-4  774 

00132 

.00051 

.00900 

.11858 

.05735 

.02906 

863.24952 

- . 03862 

-.31520 

1.150 

-2.494 

.00270 

-.00006 

.00406 

05185 

.05199 

.02349 

863.40462 

-.02806 

-. 15136 

1.150 

-.253 

00067 

- 00030 

.00165 

-.00668 

04943 

00865 

863  32641 

-.01821 

-.01005 

1 . 150 

1 .994 

-.00176 

00016 

00316 

-.06148 

04159 

-.00620 

863  22927 

-.01658 

. 13009 

GRADIENT 

-.00050 

- 00006 

- 00089 

- . 02656 

-.00221 

-.00535 

-.00606 

.00337 

. 06553 

RUN  NO. 

168/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9  424 

-.00868 

.00203 

0 1 695 

.25457 

.07141  ' 

. 02258 

882.99459 

-.02902 

-.66564 

1.205 

-7  086 

-.00032 

.00198 

01379 

. 17857 

. 06530 

.02465 

882.95149 

- 02941 

-.47542 

1 .205 

-4  779 

. 00229 

00114 

00916 

10736 

. 05928 

.01948 

892.67989 

- 01925 

-.30049 

I 205 

-2  498 

00592 

-.00021 

.00008 

04324 

.05493 

.01 140 

882.67989 

-.00370 

-.14108 

1 .205 

-.246 

.00441 

- 00030 

- 00253 

-.01284 

05301 

-.00209 

082.94945 

.00674 

.00077 

1 .205 

2.006 

.00063 

00016 

.00124 

-.06484 

.04805 

-.01448 

883. 14123 

.00762 

. 1 3889 

1 .205 

4 240 

-.00084 

00046 

.00363 

- 11601 

.03706 

- . 02570 

803.03223 

.00573 

.27275 

GRADIENT 

-.00051 

- 00004 

- 00044 

-.02462 

- 00227 

-,00516 

.05175 

00272 

. 06329 

.000 

.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

16! 

LARC  8FT  TPT  749  C1A93!  0TSAT130 

(SJJ050)  ( 24  JUN 

76  » 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

X 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976  0000  IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI  = 

8.000 

LREF 

n 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000  ELV-RI  - 

8.000 

BREF 

X 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4 000 

SCALE 

M. 

.0100 

RUN  NO. 

186/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CCN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q ( PSE ) 

BETA 

CNU 

.900 

-9  Oil 

.07175 

- 01549 

- . 1 5472 

. 18925 

-.00320 

-.00607 

711  29499 

4.28417 

-.56573 

900 

-6.775 

.07253 

- 01894 

- 15928 

. 1 2885 

. 00304 

.00038 

710.73261 

4.31439 

-.41270 

.900 

-4  586 

.07124 

- 02194 

-.15741 

07512 

.00708 

.00911 

711 .28586 

4 . 32728 

-.27321 

.900 

-2  382 

.06990 

- 02382 

-. 15964 

01807 

.00708 

.01373 

710.90187 

4.34663 

- . 1 3877 

.900 

- 195 

.07056 

-.02607 

-. 16312 

- 03738 

00641 

.01533 

71!  01605 

4 . 35556 

-.00399 

.900 

2 034 

. 06857 

- 02676 

-.16069 

- 09884 

00598 

.01378 

711  16701 

4 35144 

.14105 

900 

4.225 

.07012 

-.02691 

-.16067 

- . 1 3966 

00708 

.00723 

711  44124 

4 34054 

.26747 

GRADIENT 

-.00016 

-.00058 

-.00034 

-.02-180 

- 00005 

-.00017 

02613 

00142 

.06177 

RUN  NO 

181/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9.205 

08234 

- 01939 

- 17701 

22577 

.00055 

02028 

767  03805 

4.31833 

-.63547 

976 

-6.951 

07868 

- 02162 

-.17178 

15748 

-.00554 

.01927 

767.46833 

4 33592 

-.46220 

975 

-4  682 

07608 

- 02400 

- . I 6805 

09782 

-.00803 

02082 

767.31308 

4.35003 

-.30291 

975 

-2.437 

07551 

- 02667 

-. 17020 

04332 

- 00850 

,02215 

767.43563 

4 . 36572 

-.15852 

.975 

- 222 

07438 

- 02863 

- . 1 6882 

- 01069 

- 00h29 

.02286 

767. 1 1284 

4 . 36967 

-.01829 

975 

2.007 

06992 

- . 02874 

- 16571 

- .06945 

- 00335 

.01943 

767  25181 

4.3700! 

. 12193 

975 

4.233 

06296 

- 02818 

-.15863 

-.12836 

- 00453 

.01357 

767. 14275 

4.35858 

.27037 

GRADIENT 

-.00143 

- 00047 

00105 

- 02537 

00055 

-.00077 

-.02351 

.00096 

.06407 

RUN  NO. 

176/  0 RN/L 

- 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFI 

BETA 

CNU 

1 150 

-7  115 

. 07545 

-.021 19 

- 16775 

17878 

04873 

.02146 

863.34663 

4.36271 

-.48860 

1 150 

-4  804 

. 07505 

- . 02569 

-. 16883 

. 1 0766 

.04345 

. 02507 

B63. 55967 

4 . 38584 

-.31232 

I 150 

-2.529 

.07515 

-.02898 

- 16866 

04607 

03915 

.03121 

863.44370 

4.39626 

-.  15762 

1 150 

- 251 

07647 

-.03085 

- 17322 

-.01314 

.03215 

. 02584 

863.13351 

4.40921 

-.00396 

1 150 

2.002 

.07603 

-.03111 

-.17347 

-.07077 

. 02457 

01188 

863  48151 

4.40833 

. 1 3797 

GRADIENT 

.00019 

-.00080 

-.00081 

-.02619 

-.00280 

-.00198 

-.02415 

.00355 

.06629 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

• 

• 

PAGE  162 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A931  OTSAT130 

(SJJ05Q)  ( 

24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

■ esap.oooo  sq.ft. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 4.000  ELV-L1 

» 8.000 

LREF 

« 12®. 3000  INCHES 

YMRP  = 

,0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 4.000  ELV-RI 

* 8.000 

BREF 

= 12®. 3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 4.000 

SCALE 

» .0100 

RUN  NO. 

171/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

MACH  - ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

CL  MU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF)  BETA 

CNU 

1.205  -9  486 

07955 

-.01845 

-.1.7490' 

.25202 

. 05836 

. 02326 

883.21221  4.35504 

-.67658 

1.205  -7.T29 

07954 

-.02270 

- 17321 

. 1.7 1 24 

.05442 

.021 19 

883.20156  4' .37448 

- 47748  „ 

1 205  -4.816 

.07913 

- . 02628 

- 17323 

. 1 0079 

.05016 

.02651 

883.04199  4 39389 

-.30358 

1.205  -2.528 

.07888 

-.02894 

- 17401 

.04017 

.04628 

02702 

B83. 24918  4 40884 

-. 14695 

1 205  -.231 

.07964 

- 03058 

- 1766B 

-.01604 

.04105 

01657 

883.30953  4;.41B43 

00170 

1 205  2.004 

.08048 

- 03149 

-. 17895 

-.07005 

03386 

00203 

883.25119  4 42084 

. 1 3966 

1.205  4.261 

. 07685 

- 03194 

- . 1 7575 

-.12557 

02654 

-.01113 

882  95271  4.41127 

.27947 

GRADIENT 

- 00013 

-.00061 

-.00044 

- 02482 

- 00263 

-.00441 

- 00760  .00207 

06404 

LARC  SFT 

TPT  749  f ! A93)  0TSAT130 

(SJJ051)  < 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 6.000  ELV-L1 

a 8.000 

LREF 

= 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 4.000  ELV-RI 

=-  8.000 

BREF 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 4.000 

SCALE 

= .0100 

RUN  NO. 

187/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  ^ 

-5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

.900  -9.027 

1 1121 

- 02722 

-.24334 

.18331 

-.00825 

-.00623 

710.99781  6.42960 

-.56362 

900  -6  829 

. 11061 

- 02991 

-.24383 

. 12726 

-.00051 

.00070 

710.86977  6.46894 

-.41615 

900  -4  603 

. 10963 

- 03413 

-.24367 

. 07466 

.00387 

.0091 1 

711.41382  6.49873 

-.27745 

.900  -2  397 

10997 

-.03728 

-.24671 

02079 

00312 

.01233 

71  I.  13496  6.527,91 

14292 

.900  - 188 

10913 

-.03964 

-.24593 

- . 03668 

.00194 

.01400 

710.73261  6 53122 

-.00468 

900  2.026 

. I 0680 

-.04158 

- 24463 

- 09173 

.00168 

.01291 

71!  63775  6.53644 

. 12968 

899  4 235 

10661 

- 04183 

-.24381 

- 13604 

00H28 

.00826 

710.68224  6.52096 

.26306 

GRADIENT 

-.00042 

- 00089 

.00008 

-.02416 

-.00021 

- 00005 

- 04341  00240 

.06125 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


(SJJ05I ) 


PAGE  163 
24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


6.000  ELV-LI  - 8.000 

4.000  ELV-RI  - 8.000 

4.000 


RUN  NO. 

182/  0 RN/L 

= 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

ACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

.975 

-9.273 

. 1 28B5 

- 03214 

-.27906 

.22333 

-.00078 

.02067 

767 . 26533 

6.51066 

.976 

-6.968 

. 12347 

- 03470 

-.27262 

.15301 

-.00928 

.01878 

767.43837 

6,55017 

.975 

-4.715 

.11766 

- 03781 

-.26498 

.09425 

-.01435 

.01942 

767 . 39072 

6.57051 

.975 

-2.466 

. 1 1245 

-.04036 

- 25932 

.03666 

-.01474 

.01997 

767.28173 

6 . 58922 

975 

-.223 

. 1 0992 

-.04342 

-.25763 

- 02135 

-.01022 

02012 

767  32805 

6. 59960 

975 

2.002 

.10134 

-.04340 

- 24832 

-.07603 

-.00686 

01754 

767.31 165 

6 . 59472 

.975 

4.250 

. 09625 

-.04443 

-.24173 

-.13080 

-.00515 

01376 

767.25037 

6.57482 

GRADIENT 

-.00241 

- 00070 

.00257 

- . 02522 

.00117 

-.00061 

-.01 121 

. 000S3 

CNU 

-.63986 
-.46411 
-.30712 
-.15923 
-.01018 
. 12619 
.27206 
. 06453 


RUN  NO 

177/  0 RN/L 

= 4 £ 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 . 150 

-7  141 

. 1 1629 

- 03455 

- 26124 

1.150 

-4.832 

11277 

- 03952 

- 25946 

1 . 150 

-2.546 

10902 

- 04364 

- 25575 

1.150 

- 264 

10958 

- 04585 

- 25802 

1 . 150 

2 006 

.10821 

- 04653 

-.25775 

GRAD  I ENT 

-.00058 

-.00102 

.00013 

RUN  NO. 

172/  0 RN/L 

= 4.c 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .204 

-9  55! 

. 12735 

-.03090 

-.28051 

1 .205 

-7. 187 

. 12106 

-.03639 

- 27006 

1 .205 

-4  853 

.11765 

-.04065 

-.26602 

1 205 

-2.557 

. 1 14u8 

-.04375 

-.26216 

1 .205 

-.255 

. 1 1489 

- Q45B7 

- 26473 

1 .204 

1 .993 

. 11430 

- . 046B7 

- 26570 

1 .204 

4 280 

. 1 1034 

- 04799 

- 26200 

GRADIENT 

- 00065 

- 00078 

.00020 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 


CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF) 

BETA 

. 17183 

.04444 

.02160 

863.07550 

6 55994 

. 10347 

.03963 

02357 

863.54075 

6.591  13 

.04450 

03506 

.02892 

863.34663 

6.60683 

- 01584 

02004 

. 02999 

863.4626! 

6.61789 

-.07749 

.01999 

.01973 

863.57858 

6.61642 

-.02646 

- . 00289 

- 00046 

.01002 

.00382 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

25624 

. 0534 1 

. 02366 

883.09080 

6.54309 

. 16835 

.05023 

. 0203B 

882.95271 

6 57090 

09896 

.04588 

.0246! 

883.02388 

6.59597 

04145 

04011 

02957 

883.02388 

8 60188 

- 01913 

03393 

023 1 B 

883  074 1 1 

6.61938 

- . 07568 

.02681 

.01083 

883.14103 

6.61946 

-.13201 

.02158 

-.00362 

883  06152 

6.60659 

-.02538 

-.00271 

-.00329 

.00843 

.00171 

CNU 

-.48759 
-.31689 
-. 15939 
-.00672 
. 14192 
06709 


CNU 

-.69170 
- .4B404 

- 30973 

- 15602 
-.00132 

. 14060 
,28519 
.06516 


OATE  29  OCT  -76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  164 
(SJJ052)  ( 24  JUN  76  > 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


> 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

•6.000  ELV' 

-LI  » 8 

■ 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

■5.000  ELV-R1  « 8 

> 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

■5  000 

.0100 

RUN  NO. 

195/  0 RN/L  * 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  «= 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(P3F  ) 

BETA 

CNU 

1.150 

-7  201 

-.12610 

.04244 

.31002 

. 18188 

. 08777 

.07182 

863. 15374 

-6.66167 

-.50272 

I . 150 

-4  856 

-.11497 

04526 

. 29205 

.11305 

. 07978 

. 05327 

863.21174 

-6'.  668 18 

-.32605 

1 . 150 

-2.541 

- 10877 

04800 

.27992 

.05517 

. 0724 1 

.03520 

863.26973 

-6.67028 

-.  165t  I 

1 . 150 

-.287 

- 11110 

04950 

. 27593 

-.00039 

.06172 

.02120 

863.21174 

-6.66099 

-.02272 

1 150 

2.001 

-.  1 1250 

.05019 

.27457 

-.06041 

.04902 

00778 

863.  15374 

-6. 65029 

. 12843 

GRADIENT 

.00023 

00071 

-.00248 

- . 02523 

- 00451 

-.00659 

-.01011 

.00275 

. 06598 

RUN  NO 

190/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.205 

-9  591 

-.  14479 

.04072 

.34145 

27274 

.08860 

07312 

882.82296 

-6.67902 

-.71524 

1 .205 

-7  199 

-. 12874 

.04418 

.31307 

17915 

08039 

.05594 

882.69268 

-6.68339 

-.50012 

1 205 

-4.866 

-.11828 

04683 

.29741 

10951' 

.07163 

. 03797 

882.76174 

-6  69292 

-.3223! 

1.205 

-2  554 

-.11207 

04839 

.28339 

05063, 

.06545 

02488' 

882-.  76174 

-6.68557 

- . 1 6030 

1 205 

- 277 

-.11309 

04855 

27772 

-.00446 

.05825 

01395 

882  84153 

-6.67781 

- 01574 

1 .205 

1 .976 

- 11541 

.04928 

.27759 

- 05801 

. 04820 

.00385 

882.80264 

-6  67022 

12648 

1 205 

4 263 

- 11255 

05076 

.27862 

- 11489 

03198 

-.00528 

882.70581 

-6  66314 

.27184 

GRADIENT 

00036 

.00038 

-.00191 

-.02446 

- . 00424 

-.00472- 

-.00310 

.00329 

. 06474 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(SJJ053)  ( 24  JUN  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-4  000 

ELV-LI  = 8.000 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 8.000 

1290  3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

.0100 


RUN  NO.  194/  0 RN/L  = 4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.150 

-7  111 

-.07046 

02273 

. 1 7743 

19325 

08012 

. 07875 

863.21174 

-3.78919 

-.50063 

1.150 

-4.828 

-.064  36 

. 02499 

.16763. 

.12543- 

. 07548 

06931 

863.09574. 

-3.79348 

-.32940 

1 ..150 

-S'  532 

-.06122 

. 02639 

. 1 5628- 

.06404t 

. 06693 

.05168 

863.21174 

-3.78104 

-. 16936 

1.150- 

-.279 

• -.06570 

.02757 

. 16484.' 

. 00649 

.05903: 

.03561 

863.05662 

-3‘.  77065 

-.02578 

1.150 

1 .992 

-.06768 

02820 

.15660 

- . 05360 

.04763 

.01930 

863.21174 

-3.76851 

. 12222 

GRADIENT 

-.00063 

.00048 

-.00152 

-.02618 

- 00403' 

- 00731 

00855 

00376 

. 06^98 

ORIGINAL  RAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

8REF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


(SJJ053) 
PARAMETRIC  DATA 


PAGE  165 
( 24  JUN  76  1 


« 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

-4.000  ELV-LI 

= 8.000 

« 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * -5.000  ELV-RI 

■ 0.000 

- 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - -5.000 

C 

.0100 

RUN  NO. 

189/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CfN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF1 

BETA 

CNU 

1 .204 

-9  507 

-.09306 

.02616 

.22483 

27057 

.0821 1 

. 07854 

882.52155 

-4.45638 

-.69854 

I .205 

-7.150 

-.08449 

. 02923 

. 20995 

. 18618 

. 07570 

.06612 

882.75603 

-4.46402 

-.49710 

t .205 

-4  829 

- 0776! 

.031 17 

19968 

.11562 

.06857 

0H859 

982  84153 

-4.46772 

-.32007 

t .205 

-2  536 

- 07334 

.03166 

.18703 

05478 

.06396 

03460 

882  74230 

-4.45563 

16106 

1.205 

- 266 

-.07812 

. 0324 1 

.18610 

- 00318 

.05717 

.02116 

882.77247 

-4.44836 

-.01317 

t .205 

I .985 

-.07933 

03256 

18525 

- 05742 

.04868 

.00920 

882  684 87 

-4.44371 

. 12778 

1 .204 

4 246 

- . 07677 

03355 

18553 

-.11299 

.03714 

- 00 I 61 

882.67226 

-4.43579 

.26925 

GRADIENT 

-.00019 

00025 

-.00133 

- . C251 2 

- 00344 

- 00555 

- 01747 

00334 

.06473 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(SJJ0541  ( 

24  JUN  76  » 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

= 2690 

.0000  5Q.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

000  ELV-LI 

» 8 000 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000  ELV-RI 

= 8.000 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

.0100 

■ 

RUN  NO. 

193/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7.083 

-.00328 

.00149 

.01587 

.20533 

.06965 

. 07492 

863. 1 1463 

-.03443 

-.50602 

1 150 

-4  T95 

- 00108 

.00109 

.01255 

13781 

.06333 

07965 

863.05662 

-.02997 

-.33490 

1 . 150 

-2  511 

.00142 

.00025 

.00475 

07075 

05861 

.07218 

863  11463 

- 01553 

-.17323 

l . 150 

- 272 

.00001 

-.00016 

. 00225 

. 00936 

.05438 

.05514 

863.01749 

-.00483 

-.02659 

1 . 150 

I 992 

-.00129 

-.00013 

00157 

-.04709 

.04618 

.03737 

863  09438 

-.00216 

. 1 1398 

GRADIENT 

-.00009 

- 00018 

-.00157 

-.02730 

-.00247 

-.00637 

.00075 

.00417 

.06617 

RUN  NO. 

188/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.447 

-.00249 

00190 

.01617 

.27653 

. 07592 

.07616 

882.55512 

-.02435 

-.69189 

1.205 

-7.115 

- 00147 

.00210 

.01561 

. 19822 

. 06979 

.07648 

882.85023 

-.02640 

-.49793 

1 .205 

-4  805 

00226 

.001  11 

.00866 

12808 

.06402 

. 07078 

882.83733 

-.01582 

-.32709 

1 .206 

-2.534 

.00465 

.00017 

.00220 

06075 

.05965 

.05803 

BS2.98612 

- 00328 

-.16094 

1 .205 

- 260 

. 00335 

-.00003 

- 00055 

00179 

. 05749 

. 0420 1 

BB2. 98829 

00703 

-.01625 

1 .205 

1 .987 

.00035 

.00022 

00185 

-.05027 

.05180 

.02648 

882.80062 

.00768 

.11975 

1 .205 

4.224 

- 00071 

.00028 

.00349 

- . 1 0227 

04224 

.01223 

882  57606 

00787 

.25585 

GRADIENT 

-.00045 

- 00007 

-.00048 

- 02533 

-.00228 

-.00658 

-.03123 

00259 

.06407 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  0TSATI30 

REFERENCE  DATA 


SREF  *■  2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  - 1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 1590 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  ■« 

.0100 

RUN  NO. 

196/  0 RN/L  » 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

1 . 150 

-7  124 

.07361 

-.02082 

-.16630 

.19745 

05054 

'1.150 

-4.831 

.07377 

- . 02574 

-.16789’ 

. 12808 

. 04589 

1 . 150 

-2  536 

.07335 

-.02931 

-.  15806 

06295 

.04201 

1.150 

-.289 

0747 1 

- . 03T45 

-.17072 

.•00573 

03680 

1 . 150 

1 988 

.07479 

-.03160 

-.17.183 

- 05466 

.02937 

GRADIENT 

00019 

- 00087 

-.’00064 

-.02664 

- 00241 

RUN  NO. 

191/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

■CHE  I 

1.505 

-9.504 

07938 

- 01831  ’ 

-.17519 

27285 

06076 

1.205 

-7  162 

. 07977 

- 02294 

-.17456 

19216 

.05695 

1 .505 

-4.842 

.07751 

- 02653 

-. 17182 

1 1 995 

. 05274 

1.206 

-2.540 

.07701 

- 02939 

-.17198 

05639 

04921 

1 -206 

-.267 

. 07869 

- 03137 

-.17665 

-.00020 

* 04357 

1.506 

1 .978 

.07999 

- 03206 

- . 1 7905 

- 05563 

03658 

1.205 

4.237 

. 07563 

-.03171 

-.17431 

-.11221 

. 02926 

GRADIENT 

-.00003 

- 00058 

-.00053 

- . 02542 

-.00263 

LARC  8FT 

TPT  749  (1.A93)  OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690 

0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

197/  0 RN/L  = 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

1.150 

-7.170 

. I 1550 

-.03426 

-.26IH5 

.19280 

. 04679 

1.150 

-4 .871 

.11119 

- . 03956 

-.25861 

. 12426 

.04000 

1.150 

-2.557 

.10726 

-.04417 

-.25485 

.06149 

.03743 

1.150 

-.278 

. 10797 

-.04670 

-,25629 

.00.102 

.03104 

1 . 150. 

1..992. 

.10720 

- . 04756 

-.25813 

-.06213 

.02340 

GRADIENT 

-.00049 

-.001  16 

,00000 

- 02710 

-,.00245 

PAGE  166 
(SJJQ55)  t 24  JUN  76  1 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  « 4.000  ELV-L!  «*  8.000 

ELV-LO  - -5.000  ELV-Rl  * 8.000 

ELV-RO  = -5.000 


* -5.00/  5.00 

CHEO  -OtPSF)  BETA  CNU 

.07467  863 . 38573  4.35178  -.50695 

.07681'  863.  SI  174  4.37060  -.335S9 

.08105  863.17S63  4,.  38354  -.17362 

.07619  863.56973  '4. 39 129  -.02572 

.05884  863.17263  439036  .12006 

- 00258  -.00088  .00297  .06663 

= -5.00/  5.00 

CHEO  Q(PSF)  BETA  CNU 

.07567  882.80085  4.35458  -.70008 

.07555  885.89772  4.37810  -.50307 

07665  '885.91712  4.39371  -.35505 

.07595  88303575  4.40463  -.16451 

■06448  883,10470  4.41740  -.01693 

.04668  883.01635  4. 41913  .12208 

.05868  885  84812  ’4.40629  .26351 

- 00551  - 00683  .00176  .06456 


ISJJ056)  ( 24  JUN  76  1 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 6.000  ELV-L 1 = 8.000 
ELV-LO  = -5.000  ELV-RI  = 8.000 
ELV-RO  = -5.000 


= -5.00/  5 00 

CHEO  Q(PSF)  BETA  CNU 

.07495  863.28863  6.55585  -.51170 

.07553  863.15374  6.58477  -.34096 

.07907  863.11463  6.59698  -.17721 

.08066  863.15374  6.60765  -.02559 

.06904  863.19284  6.60617  .12451 

-.00078  .00680  .00358  .06771 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  167 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  0TSAT130 

CSJJ0561  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 2690 . 

0000  SQ.FT. 

XNRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

6.000  ELV-LI 

• 8.000 

LREF 

« 1290, 

3000  INCHES 

Y-IRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000  ELV-RI 

• 8.000 

BREF 

- 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » -5.000 

SCALE 

* 

0100 

RUN  NO.  192/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL  ' 

CY 

CL  MU 

CHE  1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

1 205 

-9  573 

. 12640 

-.03058 

-.2800! 

.27801 

. 05830 

.07517 

883.05731 

6,54865 

-.71698 

! .206 

-7.210 

.12031 

-.03645 

- . 26968 

.18900 

.05403 

.07138 

882.95592 

6.57514 

-.50901 

1 .205 

-4  871 

.11627 

- 04121 

- 26493 

. 1 1669 

04759 

.07415 

882.86753 

6.60015 

-.33099 

1 .205 

-2  578 

.11343 

- 04471 

- 2621 S 

05715 

.04235 

.07813 

882.82871 

6.61649 

-.17251 

! .205 

- 306 

.11329 

-.04647 

- 26321’ 

-.00092 

.03673 

.07338 

882.82005 

6.62615 

- . 02365 

1 205 

1 981 

.11316 

-.04750 

- 26481 

-.06090 

.02981 

. 05758 

882 . 72285 

6.626B2 

. 12469 

1.205 

4 255 

. 10918 

- 04799 

- 26081 

-. t 1736 

02u04 

.03808 

882.67651 

6 61131 

. 26832 

GRADIENT 

- 00063 

-.00072 

. 00D25 

- 02570 

-.00261 

- 00399 

- 02139 

.00143 

06558 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I 

A93)  OTSAT130 

ISUJ057)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 . 

0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

-6.000  ELV-LI 

= 8.000 

LREF 

= 1290. 

3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

< ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI 

= 8.000 

BREF 

= 1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO.  217/  0 RN/L  = 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QIPSF) 

BETA 

CNU 

599 

-8  551 

10481 

.03127 

.25036 

. 14005 

.02710 

0046! 

417  98871 

-6.31592 

-.46857 

.599 

-6.419 

-.10074 

.03205 

.24550 

08682 

.02525 

00277 

417.81928 

-6.34702 

-.33642 

599 

-4  30B 

- 09721 

.03290 

.24006 

04  358 

. 02379 

.00092 

418.24122 

-6.36815 

-.22140 

600 

-2  195 

-.09481 

.03351 

.23220 

00177 

.02206 

-.00110 

418.40736 

-6.371  19 

- 10607 

599 

- 098 

- 09885 

.03604 

.23256 

-.04304 

.02095 

-.00378 

417  65471 

-6.37146 

. 0 1 349 

599 

2 014 

-.09991 

03820 

23237 

- 08725 

. 02066 

-.00738 

417.73943 

-6.36619 

. 12843 

599 

4 152 

- 10016 

.04101 

.23504 

- 13516 

01980 

-.01107 

417.73943 

-6.35554 

-25t25 

GRADIENT 

-.00052 

00098 

-.00054 

- 02113 

-.00044 

-.00143 

-.07896 

.00143 

.05584 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 


SREF 

» 2690. 0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

- 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

« 1290, 

,3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

200/  0 RN/L  = 3.1 

MACH 

ALPHA 

CTN 

CBL 

CY 

.900 

-9  045 

- . 1 2520 

03245 

.29681 

.900 

-6  810 

-.12156 

.03450 

.29280 

.900 

-4 . 595 

-.1-1546 

03566 

.27921 

.699 

-2.380 

- 11218 

.03759 

27006 

900 

-.  169 

-.1 1070 

04015 

2S367 

.900 

2.044 

- 10781 

04193 

.2591 1 

.900 

4 261 

- 11007 

04422 

26412 

GRADIENT 

. 00 CSS 

00097 

-.00186 

RUN  NO  212/  0 RN/L  = 4 08 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9.274 

-.14203 

03772 

. 32965 

.976 

-6.970 

-.  1273G 

03933 

31098 

.'975 

-4.705 

1 1602 

.04015 

29292 

.975 

-2.433 

-.10463 

04074 

.27279 

.975 

- 205 

-.10309 

.04197 

.26324 

.975 

2 026 

- 10015 

04307 

25969 

975 

4 245 

- 09712 

. 04426 

. 25672 

GRADIENT 

.00189 

00047 

- 00383 

RUN  NO. 

206/  0 RN/L 

= 4 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 . 150 

-7  135 

-.12630 

0426-t 

31  100 

1 . 150 

-4.831 

- 11570 

. 04463 

29310 

1 . 150 

-2.531 

-.10646 

.0^643 

.27781 

1 . 150 

-.247 

-.11115 

. 04786 

.27490 

1.150 

2.012 

-.11254 

.04852 

27449 

GRADIENT 

.00030 

00057 

- 00258 

) 0TSAT130 


PAGE  168 
(SJJ0571  < 24  JUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  » -6.000  ELV-LI  « 8.000 
ELV-LO  * 9.000  ELV-R1  * 8.000 
ELV-RO  « 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSFJ 

BETA 

CNU 

. 16900 

.02716 

. 00358 

710.68702 

-6.52743 

-.55005 

.11013 

. 02775 

00970 

7I0.6IB44 

-6.58284 

- . 39642 

. 05966 

.02799 

.00845 

710.93393 

-6,57703 

-.26101 

.00082 

.02683 

.004  IB 

710.30283 

-6  S7663 

-.1 1881 

-.05519 

02724 

00038 

710.66877 

-6  57.157 

.01971 

- 11156 

.02411 

- 00900 

710  90653 

-6  56431 

15914 

-.15816 

01670 

- 02717 

710.52250 

-6.56185 

29319 

-.02476 

-.00114 

- 003B1 

- 00992 

00193 

. 06263 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

OlPSFl 

SETA 

CNU 

.20357 

.01829 

- 003B7 

766  68228 

-6  57889 

-.61974 

. 13009 

.Q107Q 

- 00216 

767.45468 

-6.60387 

-.43682 

.07531 

.0046! 

.00020 

767 . 09933 

-6.61 151 

-.28254 

02069 

.00344 

.00040 

767  11429 

-6.60346 

- 13378 

- 03763 

.00688 

- 00126 

767. 14564 

-6  58942 

01  177 

-.09089 

.0121 1 

-.00904 

766  86769 

-6.58508 

. 1 4976 

-.14425 

.01454 

- . 02709 

766  57615 

-6  56732 

.29173 

-.02463 

00127 

-.00286 

- 05770 

.00477 

.06405 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

. I49I5 

.07218 

-.00299 

863.59749 

-6.65368 

-.46256 

. 08369 

. 06560 

-.01419 

863  32773 

-6  66029 

- 29276 

.02783 

.05817 

- 02673 

863  38441 

-6.65427 

- . 1 3555 

- . 03084 

.04713 

-.03641 

863  52060 

-6  64497 

01318 

- 08700 

.03519 

-.04390 

863.55840 

-6.63682 

. 15780 

- 02502 

’-.00448 

-.00433 

.03631 

.00323 

.06577 

ORIGIN  AD  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PAGE  169 


LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  OTSATI30 

(SJJ057)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

ie 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

-6.000  ELV-LI  * 

B.000 

LREF 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000  ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

K 

1290.3000  INCHES 

2MRP  - 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

■ 

.0100 

RUN  NO 

222/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

O/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9  544 

-.14239 

.04009 

. 33627 

.23957 

. 07787 

-.00323 

882.79368 

-6.65885 

-.67495 

I .205 

-7. 170 

-.12833 

.04340 

.31245 

, 14971 

. 07020 

-.01082 

882.78533 

-6.67090 

-.46586 

1 .205 

-4 . 827 

-.11733 

. 04536 

. 29506 

.081 14 

.06312 

-.02400 

883.0011 1 

-6  67502 

-.28847 

1.205 

-2.533 

-.11096 

.04632 

.28168 

. 02570 

. 05728 

-.03508 

883.10034 

-6.67154 

- t3248 

1 .205 

-.249 

-.11313 

.04689 

. 27665 

-.03177 

.04949 

-.04377 

882  87170 

-6.66148 

.01687 

1 .205 

2.014 

- 11444 

.04781 

.27616 

- 08498 

.03972 

-.05168 

862.73356 

-6  65508 

. 15871 

1 .205 

4 293 

-.1  1033 

.04895 

.27546 

- . 1 3827 

. 02566 

-.05690 

882.94275 

-6.64848 

.29777 

GRADIENT 

.00046 

.00037 

-.00197 

-.02412 

-.00406 

-.00362 

-.02121 

.00305 

.06424 

LARC  8FT 

TPT  749  t I A93 1 OTSAT130 

(SJJ0581  < 

24  JUN  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

BETA 

-4 

.000  ELV-LI 

= £ 

LREF 

= 1290 

3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 

.000  ELV-RI 

= £ 

BREF 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 

OOO 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

216/  0 RN/L  = 3.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

«=  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.599 

-8  504 

-.07263 

. 02067 

. 17394 

14023 

. 02500 

.00499 

417.13980 

-4.22420 

-.46198 

599 

-6.391 

-.06963 

.02089 

. 17060 

. 09027 

.02205 

.00333 

417.05667 

-4 . 24488 

-.33403 

598 

-4.287 

-.06670 

.02126 

. 16359 

.04819 

02129 

00203 

416.63452 

-4.25768 

-.2201 1 

599 

-2.186 

-.06436 

.02168 

15688 

00670 

.01980 

.00018 

417.81928 

-4.26618 

-.10909 

599 

- 102 

-.06583 

.02328 

. 15426 

-.03466 

.0!Gb4 

-.00230 

417  99197 

-4.26751 

.00387 

599 

2.025 

- 06778 

.02478 

15546 

-.08034 

.01036 

- 00590 

417  90563 

-4.26625 

.12190 

.599 

4 137 

-.06498 

.02616 

.15374 

-.12903 

.01736 

-.00996 

417  82253 

-4.25873 

.24572 

GRADIENT 

.00000 

.00061 

-.00100 

- . 02097 

-.00044 

- 00143 

1 1666 

-.00010 

.05521 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT'  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 


SREF 

- 3690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

TN.  XT 

LREF 

» 1390 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

« 1390.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

ex 

.0100 

RUN  NO. 

199/  0 RN/L  = 3.S 

MACH 

ALPHA 

CCN 

CBL 

CY 

.900 

-9/003 

- 00848 

.01994 

.30671 

.900 

-6.774 

-.08360 

.03149 

.19887 

.900 

-4  567 

- . 07639 

03333 

. 18644 

.900 

-3  365 

-.07499 

03398 

18354 

.899 

-.  163 

-.07301 

.03583 

17579 

900 

3 033 

-.07034 

03710 

.17137 

.900 

4 343 

-.07168 

. 03833 

17633 

GRADIENT 

.00063 

.00069 

-.00144 

RUN  NO  311/0  RN/L  = 4 10 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9.307 

- . 09653 

03478 

.33499 

.976 

-6  906 

- 084 68 

03594 

31035 

.975 

-4.663 

-.07546 

03586 

19399 

.975 

-3.430 

- 06853 

03653 

. 18041 

.975 

- 308 

-.06863 

03701 

.17336 

975 

3.014 

-.06735 

03736 

.17073 

.975 

4.337 

- 06 I 88 

03756 

■ IG719 

GRADIENT 

00137 

00019 

-.00385 

RUN  NO. 

305/  0 RN/L 

= 4 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C9L 

CY 

1 150 

-7.091 

-.08145 

. 03665 

.30415 

1 . 150 

-4 . 7B4 

-.07605 

03938 

. 1 9593 

1 . 150 

-3.511 

-.07159 

03031 

. 1 8394 

1 . 150 

-.343 

-.07598 

.03065 

. 18070 

1.150 

3.015 

-.07739 

.03147 

. 18143 

GRADIENT 

-.00036 

00033 

- 00303 

OTSAT 1 30 


PAGE  170 
(SJJ058)  ( 34  JUN  76  1 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  ■ -4.000  ELV-L1  “ 9.000 
ELV-LO  » 9.000  ELV-RI  = 8.000 
ELV-RO  » 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 . 

CHEQ 

. Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 1 7938 

.03533 

.00333 

710.63667 

-4.36331 

-.55391 

.13030 

.03598 

.00976 

710  57730 

-4.38413  . 

- . 39973 

.06568 

.03565 

.00949 

710  43180 

-4.38413 

-.36038’ 

.00516 

03480 

.00558 

710  61844 

-4.39055 

-.11943 

-.05434 

02396 

.00130 

710.36233 

-4.38660 

.03137 

-.11698 

.02035 

-.00710 

710  41368 

-4.37943 

16468 

-.16315 

01315 

-.03513 

711  31730 

-4  38043 

.39936 

-.03634 

- 00134 

-.00373 

.06397 

.00084 

.06375 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5 00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.30937 

01665 

-.00437 

766.54473 

-4.39233 

-.61313 

. 1 3774 

00594 

-.00371 

767.30966 

-4.40681 

-.43436 

.08041 

-.00141 

-.00121 

766  99316 

-4  40525 

-.37933 

03056 

- . 00365 

-.00141 

766.90053 

-4 . 39968 

- . 1 3945 

-.03617 

00375 

-.00206 

766.79293 

-4 . 38065 

.00085 

- . 08373 

.00594 

-.00578 

766.97677 

-4.37892 

.14173 

- 14103 

.00766 

-.02165 

766  86769 

-4 . 37360 

38793 

-.03505 

.00120 

- 00303 

- . 00787 

.00387 

06365 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 1 5782 

07150 

.00031 

863.36553 

-4.43639 

-.46239 

' .09008 

.06354 

-.00705 

B63  40463 

-4.44596 

-.29001 

03370 

. 05536 

-.01865 

863  40463 

-4.43371 

-.13531 

- 03535 

.04536 

-.0398! 

863  36552 

-4  43208 

.00995 

- 08336 

.03415 

-.03900 

863  38441 

-4.41834 

. 15380 

-.03538 

-.00430 

-.00473 

-.00441 

.00418 

.06515 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  171 

(SJJ05B)  ( 24  UUN  76  ) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


« 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

* 1290.3000  INCHES  YMRP  = 

* 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

« .0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  *=  -4.000  ELV-LI 
ELV-LO  * 9.000  ELV-R1 
ELV-RO  = 9.000 


8.000 

8.000 


RUN  NO, 

221/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

1.205 

-9.475 

-.09200 

02575 

.22264 

.23844 

. 07502 

.00048 

882.76439 

-4.44238 

-.66088 

1 .205 

-7.134 

-.08354 

. 02827 

.20825 

.15537 

.07019 

-.00567 

882  93204  ’ 

-4.45375 

-.46248 

1.205 

-4.791 

-.07633 

02934 

. 19642 

.08639 

.06162 

- 01715 

883.08960 

-4.45626 

-.28587 

I .205 

-2.511 

-.07174 

.02973 

.18368 

. 02767 

.05614 

- . 02797 

882.91059 

-4.44439 

-. 12947 

l .205 

-.242 

-.07683 

.03064 

18315 

-.02917 

.05008 

- . 03752 

883.1392! 

-4. 4 3748 

.01689 

1 .205 

2 021 

-.07838 

.03149 

. 1 8354 

-.08371 

0399! 

- 04655 

883.0011! 

-4.43110 

.15898 

I .205 

4 279 

-.07500 

.03237 

18425 

-.13607 

02803 

-.05292 

883.01 183 

-4.43128 

.29632 

GRADIENT 

-.00018 

.00034 

-.00108 

-.02454 

- 00368 

-.00398 

-.00287 

.00279 

.06408 

REFERENCE  DATA 

= 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 
= 1290.3000  INCHES  YMRP  = 
= 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 
= .0100 


RUN  NO. 

215/  0 RN/L 

= 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

ACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Qipsn 

BETA 

CNU 

.599 

-8.479 

- 00369 

-.00101 

.01625 

.14956 

02053 

.00434 

417.56673 

- .0151 1 

-.46701 

599 

-6  391 

- 00113 

00034 

.01318 

.10004 

.01852 

. 00286 

417.39888 

-.01314 

- . 34022 

.599 

-4  281 

00193 

-.00068 

.00706 

.05437 

.01651 

00222 

417.39726 

-.00787 

-.2224! 

.599 

-2. 176 

00387 

-.00138 

.00046 

.01254 

01451 

.00065 

417.31577 

- 00072 

t 1 107 

.599 

-.098 

.00451 

- 00166 

-.00492 

-.02939 

.01322 

-.00129 

417.14466 

.00428 

.00163 

599 

2.013 

.00182 

-.00105 

-.00040 

-.07598 

.01365 

-.00434 

417.22940 

00056 

. 12032 

.598 

4 112 

-.00052 

- 00072 

■00349 

- 12325 

01293 

- . 00887 

417.06153 

-.00069 

.23789 

GRADIENT 

-.00033 

.00001 

-.00038 

- 02116 

-.00038 

-.00130 

- 03612 

00075 

.05492 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


976  0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
400.0000  IN.  ZT 


(SJJ059)  ( 24  JUN  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = .000  ELV-L!  = 8.000 
ELV-LO  = 9.000  - ELV-RI  = 8.000 
ELV-RO  = 9.000 


DATE  20  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  < 


REFERENCE  DATA 


SREF 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

» 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

« 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

T1UN  NO. 

198/  0 RN/L  = 3.E 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-8.988 

-.00648 

.00130 

.02103 

.900 

-6.763 

- .00155 

-.00028 

.01184 

.900 

-4.541 

.00008 

-.00052 

.'01031 

.901 

-2.384 

00209 

- 00066 

.00424 

.900 

- 172 

.00308 

-.00120 

-.00103 

.900 

2.024 

.00237 

-.00093 

-.00011 

..•900 

4 242 

.00093 

-.00089 

.00223 

GRADIENT 

.00009 

-.00005 

-.00093 

RUN  NO.  210/  0 RN/L  = 4 08 


MACH  ALPHA  CYN  CBL  CY 


.,975 

-9. 164 

-.00558 

.00132 

.02127 

.975 

-6.876 

-.00090 

00039 

.01472 

.975 

-4.632 

00316 

- 00045 

.00808 

.975 

-2.415 

. 00652 

-.00123 

- 00092 

.975 

-.201 

.00647 

- 00188 

-.00515 

.975 

2.007 

.00514 

-.00219 

-.00445 

.975 

4.226 

.00035 

-.00040 

.00325 

GRADIENT 

-.00032 

-.00004 

-.00060 

RUN  NO. 

204/  0 RN/L 

= 4 . c 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

•CY 

1 . 150 

-7.060 

-.00153 

.00096 

.01423 

1 . 150 

-4.763 

.00094 

00041 

.00995 

1.150 

-2.487 

.00346 

-.00044 

.00298 

1 150 

-.246 

.00180 

- 00082 

.00029 

1.150 

1 .991 

- 00037 

- ,00050 

.00118 

GRADIENT 

-.00025 

-.00014 

-.00129 

0TSAT130 


PAGE  172 
(SJJ059)  1 24  JUN  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « .000  ELV-LI  = 8.000 
ELV-LO  « 9.000  ELV-RI  ■=■  8.000 
ELV-RO  = 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 19073 

.00793 

-.00342 

710.60932 

-.02415 

-.55827 

.13168 

.01450 

.00639 

71 1 . 12134 

-.02428 

-.40886 

.£>6787 

.01349 

. 00884 

710.64140 

-..02415 

- . 2533 1 

.01,  ’60 

.01095 

. 00688 

71 1 .35895 

-.01609 

-.13011 

-.05  81 

.01 105 

.00065 

710.79679 

- . 0.0463 

.01722 

-.11762 

.01095 

-.00710 

711.29956 

-.00526 

. 1 6257 

-.16476 

.00818 

-.01838 

710.72822 

-.00237 

.30028 

- 02710 

-.00048 

-.00312 

.00480 

.00247 

.06371 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/ 

5.00 

.CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

.21998 

. 0064 1 

-.00447 

766.66734 

-.03922 

-.61431 

..  15126 

-.00141 

-.00442 

767.19333 

- . 02879 

-.44094 

.09390 

- .'.00773 

-.00322 

786  .-93 188 

-.02289 

-.28767 

. 03894 

-.01 163 

-.00231 

766  .'8228 3 

-.00801 

- 14347 

- 01519 

-.00570 

- . 00377 

766.59262 

. 00286 

-.01061 

-.07233 

.00320 

-.00573 

766.79145 

.00499 

. 13130 

- 13201 

-.00109 

-.01246 

■766.72864 

-.00408 

.27545 

-.02544 

.00127 

-.00099 

-.01979 

.00229 

.06329 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

CLMU  CHE  1 CHEO  O(PSF)  BETA  CNU 

.17542  .06311  - 00491  863.23193  -.02806  -.47266 

.10694  .05477  .00027  863.32773  -.02992  -.30099 

.04111  .04893  -.00424  863.52060  -.01978  -.13984 

- 01738  .04387  -.01571  863  48151  -.00383  .00144 

-.07234  .03423  -.02843  863.32641  -.00013  14160 

-.02650  -.00296  -.00433  -.00177  .0046B  .06529 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  173 
CSJJ059)  ( 24  JUN  76  > 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  » 

.000 

ELV-L!  « 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  * 

[290.3000 

INCHES 

2MRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

.0100 

RUN  NO. 

220/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q1PSF) 

BETA 

CNU 

I .205 

-9  414 

-.00251 

.00183 

.01746 

.24409 

. 07068 

- 00397 

802  78533 

-.03990 

-.65346 

1 .205 

-7 . 055 

-.00002 

.00165 

.01303 

.16753 

.06436 

-.00065 

882.85225 

-.03328 

-.46209 

1 205 

-4 . 784 

.00291 

.00083 

.00825 

.09756 

.05783 

- 00558 

882.97963 

- . 02654 

-.29015 

I 205 

-2  510 

00574 

- 00030 

00102 

.03304 

.05314 

-.01248 

883  11769 

-.01406 

- . 1 2925 

1 .205 

- 237 

.00469 

-.00059 

-.00201 

-.02286 

.05042 

-.02430 

883  21690 

-.00356 

. 0 1 250 

1 205 

2.006 

.00202 

-.00039 

- 00071 

-.07347 

.04318 

-.03548 

882  83080 

.00026 

. 14603 

I 205 

4.263 

.00026 

-.00031 

00249 

-.  12602 

03197 

-.04368 

882  96221 

-.00411 

. 28581 

GRADIENT 

- 00040 

-.00011 

- 00059 

- 02449 

- 00273 

-.00439 

-.01414 

00262 

. 06313 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSAT130 

(SJJ060)  l 

24  JUN  76 

) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

= 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-L 1 

= 8. 

000 

= 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R! 

= 8. 

000 

= 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

= 

0100 

RUN  NO. 

201/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q<PSF) 

BETA 

CNU 

.900 

-.167 

.00336 

-.00122 

-.00101 

-.04996 

.01  121 

.00233 

710.79679 

-.00107 

. 0 1 328 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

207/  0 RN/L  = 4.18 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

OIPSFl 

BETA 

CNU 

I 150 

-.241 

.00196 

-.00084 

.00032 

-.01837 

.04423 

-.01482 

863  24952 

- 01151 

00420 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  749  t 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 
LREF  - 
SREF  » 
SCALE  * 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

= 976  0000 
= .0000 
* 400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO. 

218/  0 RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.599 

-8  511 

.06366 

-.01554 

- . 1 3307 

.600 

-6.409 

.06298 

- 01767 

-.13321 

;599 

-4.296 

. 06594 

-.02037 

- . 1 3954 

.599 

-2.202 

06749 

- 02235 

-.14531 

599 

-.101 

.06974 

- 02461 

-.15128 

.600 

2.024 

.07019 

- 02627 

-.15204 

.600 

4.141 

.06587 

-.02718 

-.14597 

GRADIENT 

.00012 

-.00083 

- 00093 

RUN  NO. 

202/  0 RN/L 

3 97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.'901 

-9.013 

.07304 

- 01626 

-.15616 

.'899 

-6.799 

.07398 

-.01958 

-.16069 

-.900 

-4.559 

.07085 

- 02193 

-.15537 

•/900 

-2  367 

.07005 

-.02399 

-.15855 

900 

-.  172 

.07051 

- 02608 

-.16275 

.900 

2 049 

0685! 

-.02731 

16015 

.-900 

4.246 

06996 

- 02728 

-.16036 

■- 

GRADIENT 

-.00015 

- 00064 

-.•00052 

RUN  NO. 

213/  0 RN/L 

= 4 08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

975 

-9.220 

08314 

- 01993 

-.17735 

975 

-6  923 

.07949 

- . 02236 

-. 17293 

975 

-4  684 

.07843 

-.02512 

- 17082 

975 

-2.445 

. 07696 

- 02746 

-.17109 

975 

-.219 

07593 

- 02919 

-.17165 

.975 

2 01! 

.07066 

- 02883 

- 16628 

.'975 

4.239 

. 06293 

- 02809 

-.15782 

GRADIENT 

-.00167 

-.00033 

00138 

PAGE  174 

) OTSAT130  (SJJ061 > ( 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  - 4.000  ELV-LI  - 8.000 

ELV-LO  « 9.0QO  ELV-RJ  = 8.000 

ELV-RO  - 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

. 14566 

.01520 

00166 

417.90400 

4. 18495 

-.47228 

. 09702 

.01246 

,00028 

418.41062 

4.20813 

- 34600 

.05310 

.01 105 

-.00018 

417.73781 

4.22817 

-.23147 

.01011 

.01032 

-.00101 

418. 15977 

4.24256 

-.11709 

-.0371 1 

01004 

-.00249 

417.73618 

4.24954 

00599 

-.08186 

.00930 

-.00561 

419.01329 

4.24873 

. 12180 

- . 1 3293 

.00016 

-.00993 

418.84391 

4.23848 

.25086 

-.02199 

-.00032 

- 001  14 

. 14546 

.00126 

.05704 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF> 

BETA 

CNU 

. 1 7963 

-.0! 136 

-.01094 

71 1 .42749 

4 27669 

-.55325 

■ 12208 

-.00337 

-.00233 

710.09703 

4.30607 

-.40442 

.06432 

-,00009 

00184 

7 1’O.  72822 

4.31957 

- . 25638 

.00563 

-.00110 

.00108 

710.3532! 

4,33566 

-.12134 

- . 05367 

-.00278 

-.00222 

711.00249 

'4.34866 

.01583 

- 11909 

-.00463 

- 00656 

710. 93393 

4.34409 

.116441 

-. 16501 

-.'00497 

-.'01338 

7.1  1 . 13961 

4.33278. 

.29796 

- . 02649 

-.00060 

-.00T73 

. 06373 

00158 

.06331 

GRADIENT 

1 NTERVAL 

-5.00/ 

5.00 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

21235 

- 00265 

-.00507 

766.85421 

4 31217 

-.61773 

14327 

-.00952 

-.00548 

766.90195 

4.33498 

-.H4280 

. 08573 

- 01194 

- 00477 

767  14564 

4.3495! 

- 28944 

02962 

-.01389 

-.0031 1 

766  93 I 88 

4.36568 

-.14213 

- 02554 

-.01 163 

- 00447 

767  05301 

4.37200 

-.00039 

-.08331 

-.01241 

-.00869 

766  93045 

4.36B68 

. 1 3934 

-. 14120 

-.01530 

- 01663 

766  74510 

4.35559 

■ 28343 

-.02541 

-.00024 

- 00131 

-.03599 

.00068 

06400 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BET  TPT  749  ( 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2690  0000 

SQ.FT. 

XMRP 

- 976.0000 

IN. 

XT 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000 

IN. 

YT 

8REF  « 
SCALE  « 

1290  3000 
.0100 

INCHES 

ZMRP 

= 400  0000 

IN. 

ZT 

RUN  NO. 

208/  0 RN/L 

= 4.17 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1.150 

-7  105 

.07504 

-.02151 

-.16697 

1 . 150 

-4  801 

07486 

-.02581 

-.16737 

1.150 

-2  504 

.07556 

- 02918 

-.16845 

1 . 150 

-.240 

.07765 

-.03125 

-.17420 

1.150 

2 006 

.07635 

-.031 19 

-.17279 

GRADIENT 

.00029 

-.00080 

-.00097 

RUN  NO. 

223/  0 RN/L 

= 4.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

1 .205 

-9.475 

.07998 

-.01909 

-.17462 

1 .205 

-7  124 

.07984 

- 02291 

-.17308 

1 .205 

-4  821 

.07945 

- 02643 

-.17307 

I .205 

-2  506 

.07925 

- . 02905 

-.17358 

I .205 

- 245 

.07956 

- 03057 

- 17564 

1 .205 

2 016 

.08026 

- 03143 

-.17793 

1 .205 

4.274 

.07628 

-.03177 

-.17455 

GRADIENT 

-.00023 

-.00058 

-.00032 

OTSAT130 


PACE  175 
<SJJQ6t)  I 24  UUN  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 4.000  ELV-LI  » 8. "00 
ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  * 0.000 
ELV-RO  « 9.000 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

CLMU  CHE  I CHEO  O(PSF)  BETA  CNU 

.16611  .04526  -.00491  863.34529  4.36274  -.4705! 

.09609  .04011  -.00241  863.59073  4.30150  -.29755 

.03225  .03519  .00259  86342352  4.39484  -.13680 

-.02507  .02832  -.00165  863.42352  4.40813  .01023 

-.08284  02013  -.01339  86344241  4.40272  .15331 

-.02619  - 00294  - 00163  -.02077  00340  .06611 

GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

CLMU  CHE  I CHEO  Q(PSF)  BETA  CNU 

24171  .05621  - 00305  892  90578  4.35414  - 66398 

16254  .05220  - 00449  883  01183  4.37548  - 46832 

.09257  .04744  -.00035  883.00981  4.39474  -.29481 

.02924  .04304  -.00035  B02.B6O97  4.40681  -.13361 

-.02607  .03774  -.00921  883  05072  4.41476  .01240 

-.08099  .03000  -.02160  88293204  4.41955  .15317 

-.13614  .02104  -.03308  882  B8578  4.40932  .29308 

-.02500  - 00290  - 00381  - 00782  .00185  .06440 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  8FT  TPT  /49  ( 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 
LREF  » 
BREF  = 
SCALE  * 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ  FT. 
INCHES 
INCHES 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

= 976. 

= 400 ' 

0000 

0000 

0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO. 

219/  0 

RN/L  * 3.17 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

.600 

-8.546 

.09455 

- 

.02522 

-.20427 

.599 

-6.428 

.09529 

- 

02770 

-.20697 

.599 

-4 . 337 

.09681 

- 

.03069 

- 21163 

.599 

-2.203 

. 09894 

- 

.03361 

-.21762 

599 

-.087 

10237 

“ 

.03639 

- 22326 

.600 

2.049 

10285 

- 

03086 

- 22473 

.598 

4.153 

10085 

- 

04151 

- 22203 

GRADIENT 

.00057 

00127 

-.00132 

RUN  NO 

203/ 

0 RN/L 

= 3 97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.900 

-9  057 

11133 

- 

02740 

-.24263 

900 

-6  806 

.11127 

- 

03042 

-.24414 

900 

-4.596 

. 1 1050 

- 

03424 

-.24450 

.900 

-2.391 

. 10938 

- 

03694 

-.24483 

.900 

-.  176 

.10795 

- 

03939 

- 24480 

.900 

2.038 

10461 

- 

04167 

- 24155 

.900 

4.253 

10646 

“ 

.04250 

-.24436 

GRADIENT 

- 00058 

- 

00096 

.00016 

RUN  NO.  214/0  RN/L  = 4.09 


ACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

.975 

-9  259 

. 12976 

-.03254 

-.27839 

.975 

-6  974 

. 12366 

- 03510 

-.27032 

975 

-4  699 

.11789 

- 03813 

- 26305 

.975 

-2.465 

. 1 1312 

- 04137 

-.25841 

.975 

- 227 

. 1 0945 

-.04288 

-.25489 

.975 

1 995 

.10177 

-.04313 

-.24842 

.975 

4 263 

.09561 

- 04415 

-.24007 

GRADIENT 

- 00250 

- 00062 

00250 

) OTSAT130 


PAGE  176 
( SJJ062 ) t 54  JUN  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 6.000  ELV-L!  - 8.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-R1  * 8.000 
ELV-RO  = 9 000 


GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/ 


CLMU 

CHE! 

CHEO 

.14190 

.01 188 

.00193 

.09140 

.00974 

.00046 

.04807 

.00831 

00028 

.00213 

. 00687 

-.00018 

-.04357 

. 00588 

-.00147 

- 08966 

.00487 

-.00497 

- 13689 

.00402 

-.00933 

-.02175 

-.00050 

- 00113 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

. 17650 

-.01726 

-.01268 

.11736 

- . 00750 

-.00461 

.06610 

- 00421 

-.00163 

01  140 

-.00531 

- Q0163 

- 05208 

-.00691 

-.00336 

-. 1 1403 

-.00800 

- 00726 

- 15961 

- . 00724 

-.01 149 

- . 02607 

-.00040 

r .001 15 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

.21034 

-.00492 

-.00543 

. 14075 

- 01428 

-.00608 

.08027 

-.01896 

- 00537 

.02571 

-.02021 

- . 00387 

-.03259 

-.01772 

-.00558 

-.09022 

- 01678 

-.01115 

-.14730 

-.01733 

- 01713 

- 02551 

00030 

- 00138 

5.00 


Q1PSF) 

BETA 

CNU 

418.67453 

6.28120 

-.46575 

418.42369 

6.31300 

-.33931 

418.17118 

6.33967 

-.22471 

418.50676 

6 35836 

>.10522 

417.97404 

6.36610 

01419 

418  72647 

6.36368 

. 1 3445 

416.98650 

6.34823 

.25309 

- . 1 0084 

.00106 

. 05630 

5.00 

Q(PSF)  BETA  CNU 

710.83797  6 42931  -.55729 

710  41268  6.46745  -.40196 

710  60932  6.49241  -.26718 

710  55897  6.51034  -.13270 

710  43091  6 52057  .01322 

71082884  6.51603  .15771 

710.89274  6.50486  .29012 

.03783  00138  06350 

5 00 

0IP5F ) BETA  CNU 

766.89907  6.49006  -.62358 

767  13206  6 52177  '-.44773 

767  06940  6.54298  - 28895 

767.06436  6.55887  -.14401 

766  96181  6.56414  .00158 

76703805  6.56095  .14299 

766  96036  6 54015  .29186 

-.01183  -.00017  .06472 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  177 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 

(5JJ062)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

.0100 

976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 

BETA  - 
ELV-LO  » 
ELV-RO  = 

6.000  ELV-LI  * 

9.  COO  ELV-R1  => 

9.000 

8.000 

8.000 

• 

RUN  NO 

209/  0 RN/L 

* 4.17 

GRADIENT 

INTERVAL  *= 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q1PSF ) 

BETA 

CNU 

1.150 

-7. 163 

.11737 

-.1)3498 

-.26288 

. 16184 

.04158 

-.00482 

863.36552 

6.56355 

-.47739 

1.150 

-4.B38 

.11279 

-.03971 

-.25901 

.09234 

.03491 

-.00361 

863.48277 

6.59188 

- . 30258 

1 .150 

-2.543 

11022 

-.04417 

-.25734 

.03252 

.031 I 1 

.00107 

863  19152 

6.6!  125 

- . 1 4459 

1 . 150 

-.258 

11027 

-.04599 

-.25789 

- 02856 

.02402 

.00090 

863  21040 

6.61789 

.00967 

1 . 150 

2.020 

. I 0870 

-.04664 

-.25849 

- . 08990 

.01583 

-.00803 

863  26840 

6 6 1 908 

. 1 5742 

GRADIENT 

-.00053 

-.00099 

.00004 

- . 02659 

-.00281 

-.00059 

- 02737 

.00386 

.06712 

RUN  NO. 

224/  0 RN/L 

= 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1 .205 

-9.532 

. 12792 

- 03167 

-.28058 

24428 

.05371 

-.00284 

882  74345 

5.55335 

-.67484 

1 .205 

-7. 180 

. 121  14 

- 03644 

-.26961 

15997 

. 04928 

-.00497 

882  91507 

6.57959 

-.47413 

1.205 

-4.842 

11758 

- 04081 

- 26463 

08837 

. 04270 

- 00214 

802.96221 

6.60178 

-.29698 

1 .205 

-2.544 

.11409 

- 04358 

- 26082 

. 02987 

.03700 

00249 

882.91259 

6.61781 

-.14159 

1.205 

-.251 

1 1464 

-.04572 

- 26307 

-.03036 

03075 

- 00340 

882.91259 

6.62889 

.01315 

1 .204 

2.016 

11411 

-.04684 

- 26475 

-.08676 

02261 

- 01410 

882  72250 

6.63048 

. 15468 

1 .204 

4.281 

. 1 0977 

-.04781 

-.26071 

14212 

.01718 

- . 02636 

BB2  85225 

6.61571 

.29777 

GRADIENT 

- 00068 

-.00076 

.00017 

- 02533 

-.00287 

- 00285 

-.01799 

.00179 

.06515 

DATE 

S3  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

IA93. 

PAGE  178 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A93)  OTSAT 1 30*T51 

(SJJ063)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

6.000  ELV-LI 

® 10.000 

LREF 

« 1290 

.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV-R1 

■ tO.uUU 

BREF 

« 1290 

.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  =■ 

9.000 

SCALE 

SI 

.0100 

RUN  NO. 

249/  0 RN/L 

= 4.09 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9.237 

-.  1 4 1 27 

.03772 

. 3290 1 

. 19248 

.00719 

- 00606 

767.21900 

-6  .',6029 1 

-.60283 

.976 

-6.958 

- . 1 2668 

03918 

.31 1 16 

. 12231 

.00804 

-.00425 

767.77591 

-6  .-62895 

-.42498 

.976 

-4  692 

-.11489 

.03955 

29176 

07022 

. 02585 

-.00214 

767.66708 

-6 . 63.576 

- . 27674 

.975 

-2  434 

- 10482 

04038 

27381 

.01451 

.03213 

- 00205 

766.99316 

-6.83063 

- . 12516 

.975 

-.203 

-.10309 

04158 

.26340 

- 04172 

. 02368 

-.00521 

767  32945 

-6  67  623 

. 0 1 559 

.975 

2.037 

-.09906 

04242 

.25723 

- 09826 

.00875 

-.01470 

767.51 187 

-6.60204 

16034 

.975 

4.259 

- 10042 

.04440 

26089 

14781 

- 0095 t 

-.03327 

767  61804 

-6  59485 

29639 

GRADIENT 

.00155 

00052 

00351 

-.02453 

-.00420 

-.00334 

01863 

.00493 

.06400 

RUN  NO 

247/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHEt 

CHEO 

Q ( PSF ) 

BETA 

CNU 

1 . 150 

-7.111 

-. 12535 

04239 

.30917 

14040 

.04612 

■-.00588 

^863  19284 

-6.69276 

-.45020 

1 . T50 

-4  819 

-.1  1415 

044  11 

.29041 

.07465 

.04022 

-.01749 

863  17394 

-6.69756 

- 28083 

1.150 

-2.518 

- 10877 

04659 

.27851 

01817 

. 03459 

-.03043 

863  30882 

-6.69721 

- . 1 2262 

1 ..150 

-.231 

- 11078 

04747 

.27348 

-.04023 

. 02660 

- 03945 

883  15374 

-6.68379 

02687 

1 . 150 

2.034 

-.11115 

04774 

271 1 1 

. 09460 

.01771 

- 04640 

863.46261 

-6.67386 

. 16847 

GRADIENT 

.00031 

00052 

“ 

00276 

- . 02478 

-.00330 

-.00419 

03104 

. 00370 

. 06555 

RUN  NO. 

245/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q ( P5F 1 

BETA 

CNU 

1 205 

-9  532 

-.14318 

.04026 

. 33770 

.23092 

.05219 

-.00567 

BB2.37514 

-6.68959 

- . 66373 

1 .205 

-7  174 

-.12824 

04  325 

31272 

. 14246 

.04470 

- 01282 

882  66047 

-6.70090 

-.45757 

1 205 

-4  839 

- 11777 

.04543 

29538 

,07340 

.03777 

-.02597 

882  53107 

-6.70995 

- . 27964 

1 205 

-2  523 

-.11064 

04617 

.28035 

01736 

.03295 

-.03671 

882  40146 

-6.69892 

- 12242 

1 .205 

-.238 

-.11286 

04658 

.27553 

- 04009 

. D2656 

-.04483 

882.61086 

-6.68223 

02756 

1 .205 

2 036 

-.1 1481 

.04772 

.27660 

- 09250 

.01800 

- 05152 

882  45332 

-6  68147 

. 16903 

1 .205 

4 303 

-.11098 

04910 

27540 

-.14567 

.00693 

- 05806 

882.5331 1 

-6.67277 

. 30733 

GRADIENT 

.00041 

.00039 

- 

• 00192 

-.02399 

-.00335 

-.00346 

-.00105 

00402 

. 06416 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  179 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130+TS1 


(SJJ064)  ( 24  JUN  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000 

IN.  XT 

BETA  « .000  ELV- 

•LI  - 10 

1290 

.3000  INCHES 

YMRP 

= .0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * 9.000  ELV- 

■R1  - 10 

1290 

.3000  INCHES 

ZMRP 

- 400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  “ 9.000 

.0100 

RUN  NO. 

248/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

Ci'N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

Q(PSF)  BETA 

CNU 

975 

-9.148 

-.00568 

00127 

02199 

.2t  338 

- 00156 

- . 00687 

767.20256  -.06926 

-.60657 

.976 

-6  891 

-.00242 

.00075 

. Q1807 

. 14548 

-.00405 

-.0065! 

767  82087  -.06523 

-.43398 

.975 

-4  636 

00259 

-.00054 

.00988 

.08784 

- 00140 

-.00536 

767  69568  -.05679 

-.28006 

.975 

-2.394 

00450 

- 00085 

.00352 

.03307 

01008 

-.00456 

767.39072  -.04409 

-.13416 

975 

-.199 

.00453 

-.00152 

- 00087 

-.02169 

00594 

-.0066! 

767.43563  - 03405 

-.00015 

.975 

2.018 

.00250 

-.00126 

00047 

- 07085 

-.00359 

- 009Q8 

767  05156  -.03095 

. 14126 

.975 

4.223 

.00047 

-.00061 

.00235 

- 13B10 

-.01592 

-.01717 

766  94393  -.03314 

.28314 

GRADIENT 

-.00028 

- 00002 

-.00082 

- 02548 

- 00192 

-.00127 

-.08331  .00273 

06335 

RUN  NO 

246/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

0 ( PSF 1 BETA 

CNU 

1 . 150 

-7.052 

-.00226 

.00116 

.01564 

. 16844 

.04014 

-.00735 

863.34790  -.04436 

-.46398 

1 . 150 

-4.753 

.00128 

00014 

.00934 

.09928 

.03305 

-.00262 

863  52183  -.03323 

- 29120 

1 . 150 

-2.478 

.00382 

-.00077 

00221 

.03310 

.02813 

-.00722 

863  28863  -.02168 

- 13017 

1 . 150 

-.232 

00196 

-.00102 

-.00033 

- . 02628 

.02417 

- 01945 

863.23193  -.01188 

.01398 

1 . 150 

2 018 

- 00069 

- 00069 

.00217 

- 08115 

.01666 

- 03158 

863.67562  ~.0t230 

15520 

GRADIENT 

-.00034 

-.00012 

-.00107 

-.02663 

-.00235 

-.00439 

.01780  .00322 

. 06576 

RUN  NO. 

244/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

' CHEO 

QiPSFI  BETA 

CNU 

1 .205 

-9.407 

- 00122 

.00124 

.01471 

.23735 

.04720 

- . 00684 

882.84391  -.02856 

-.64542 

1 .205 

-7  075 

00004 

.00147 

.01383 

. 1 6252 

.04135 

-.00348 

883  02711  -.02831 

-.45784 

1 .80S 

-4  751 

. 00222 

.00098 

.00900 

. 08970 

.03526 

-.00802 

882  51815  -.02073 

-.27915 

1 .206 

-2  493 

00555 

-.00039 

00101 

.02681 

.03091 

-.01523 

882  43835  -.00841 

-.12188 

1 .205 

- 239 

00442 

-.00063 

-.00155 

-.03043 

02833 

-.02680 

882  52894  .00204 

.02152 

1 .205 

2.016 

.00177 

-.00057 

-.00105 

- 08118 

.02236 

- 03707 

882  2830 1 . 00690 

15582 

1 205 

4 283 

- 00023 

-.00021 

.00293 

- 13376 

.01359 

-.04553 

882  54382  -.00002 

.29575 

GRADIENT 

-.00038 

-.00011 

-.00063 

-.02458 

-.00230 

- 00429 

- 00458  .00=51 

. 06323 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  teo 
(SJJ065)  1 24  JUN  76  J 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT I 30+TS1 -BASE  TUBES 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-RI  ■ 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  =* 

9.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

255/  0 RN/L 

= 4. OB 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9  257 

-.14231 

.03819 

. 33208 

. 19261 

.00524 

-.00586 

766.30106 

-6.62526 

- ,60365 

.976 

-6.957 

-.12561 

03895 

.30862 

.12196. 

. 00656 

-.00415 

76T.46966 

-6.64464 

-.42438 

.976 

-4.698 

-. 1 1487 

03967 

.291-79 

. 06939* 

. 0248.4 

-.00194 

767.60582 

-&..6563B 

-.27429 

.975 

-2.446 

- 10504 

.04  05! 

27351 

.01451 

03156 

-.00204 

767.43702 

-6-.  64748 

-.12568 

.975 

- 218 

-. 10297 

04165 

. 26299 

-.04373 

02305 

-.00575 

767  49828 

-6.639118 

,01987 

.975 

2.017 

- 09970 

04278 

26868 

- . 09922* 

.00803 

-.01535 

767 . 37575 

-6,.,62272 

. 16147 

.9.75 

4 248 

- 10014 

04448 

26Q59 

14940 

- 01015 

-.03434 

767.02165 

-S.  61  308 

.30173 

GRADIENT 

.00156 

00053 

-.00346 

- 02468 

-.00414 

-.00349 

- 05500 

.00498 

.06438 

RUN  NO 

253/  0 RN/L 

= 4 20 

GRADIENT- 

INTERVAL 

=•  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  l 

CHEO 

QIPSFl 

BETA 

CNU 

1 -.149 

-7. 133 

-.12528 

04236 

.30846 

. 14-101 

.04637 

-.00592 

862  45288 

-6  69856 

-.45t59 

1 TH9 

-4.837 

- 11484 

04449 

.29194 

07444 

.04060 

-.01745 

862  37763 

-6.70858 

-.27999 

1.149 

-2.532 

-.10953 

04677 

27980' 

01942 

..03503' 

-.03018 

962'.  627.07 

-6.70768 

-.12547 

1.  149 

-.244 

-.11033- 

04735 

.27261 

-.03928 

.02663 

- 039.1 3' 

862. .4 1 526 

-6-.  69249 

.02480 

1.149 

2.022 

- 11138 

.04787 

.27204 

- 09421 

.01774 

- 04705 

862  04635 

-6  68333 

. 16708- 

GRADIENT 

00042 

.00047 

-.00293 

- 02469 

- 00337 

-.00428 

-.05250 

.00397 

06523 

RUN  NO. 

251/  0 RN/L 

- 4*.8ii 

GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

1.205 

-9.559 

-.14335 

04052 

. 33838 

23210 

05113 

-.00583 

,882.99037 

-6.70205 

-.66651 

1 205 

-7.181 

- 12752 

04319 

.31  1 10 

14178 

.04455 

- 01303 

882  89984 

-6.70756 

- . 45574 

1 .205 

-4.849 

-.11745 

04536 

.295,15 

.07333 

.03790 

-.02626 

882  82005 

-6.71329 

-.27904 

1 .205 

-2.536 

-.11 159 

04  651 

.28133 

.01520 

.03281 

- 03701 

882  66251 

-6.70450 

-.11763 

I 205 

-.259 

- 11376 

04715 

.27772 

-.04005. 

. 02682 

- 04498 

882  96530 

-6  69027 

.02749 

1 .205 

2.015 

-.11463 

. 04773 

27627 

-.09184 

.01799 

-.C9t65 

883  00981 

-6.68345 

. 16842 

1 .205- 

4.306 

-.11061 

.04900 

.27422 

-. 14636 

. OOB69 

- . C5878 

882.81  136 

-6.67166 

.30088 

GRADIENT' 

.00047 

.00037 

- 00206 

-.02390 

-.00320 

-.00349 

01438 

.00456 

.06395 

original;  page  is 

OF  POOR  QUALITY! 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT I 30+TS 1 -BASE  TUBES 

(SJJ0661  ( 24 

JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREE  « 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

SETA  - 

.000  ELV-LI  = 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI  > 

10.000 

BREF  - 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

*♦00.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

SCALE  ■ 

.0100 

RUN  NO. 

254/  0 RN/L 

= 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q ( PSF ) 

BETA 

CNU 

.974 

-9  ISO 

-.00602 

00139 

.02346 

.21453 

-.00180 

-.00702 

766 . 33093 

-.06473 

-.60851 

.975 

-6.901 

-.00166 

00068 

01687 

. 1 4546 

-.00429 

-.00686 

767.00953 

- 06089 

-.43426 

.975 

-4  641 

.00268 

- 00034 

00934 

. 08683 

-.00203 

- 00566 

766.97819 

-.05055 

-.27774 

.975 

-2.442 

.00749 

-.00164 

-.00230 

03502 

.00876 

-.00496 

766.67035 

-.03260 

-.13952 

.975 

-.218 

.00498 

-.00155 

- 00157 

- . 02? t 5 

.00563 

-.00697 

766.74659 

- 02716 

.00050 

.975 

2.009 

.00240 

-.00126 

.00084 

- 08006 

-.00367 

-.00938 

766.62401 

- 02745 

.14245 

.975 

4 216 

.00025 

-.00052 

.00326 

- . 1 3962 

- 01648 

-.01747 

766  62251 

-.02860 

.2855B 

GRADIENT 

-.00045 

00000 

- 00040 

-.02563 

-.00187 

-.00127 

- 03415 

.00221 

.06355 

RUN  NO 

252/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

QIPSFI 

BETA 

CNU 

! . 149 

-7  059 

-.00250 

00146 

.01661 

, 16809 

04003 

- . 00762 

862.76358 

-.05142 

-.46265 

1 149 

-4  787 

.001 15 

00038 

01048 

.10036 

. 03295 

-.00280 

862  51095 

-.04201 

-.29376 

1.149 

-2  495 

.00337 

- 00047 

.00332 

.03290 

. 02822 

- 00758 

862  68513 

-.03074 

- . 1 2859 

1 149 

-.251 

.00133 

- 00072 

00125 

-.02619 

.02427 

-.01960 

862. 16251 

-.01968 

.01397 

1.149 

2.010 

-.00096 

- 00050 

.00263 

-.08174 

.01648 

-.03175 

862  37601 

-.01495 

. 1 5653 

GRADIENT 

-.00037 

- 00013 

- 00113 

-.02675 

- . 00236 

- 00436 

- 04080 

.00408 

.06599 

RUN  NO. 

250/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

0 (PSF) 

BETA 

CNU 

1.205 

-9.429 

-.00224 

,00171 

.01732 

23811 

04733 

- . 00688 

882.91259 

- 03711 

-.64653 

1.205 

-7 . 092 

.00033 

.00158 

.01337 

. 16236 

.04121 

- 00391 

883.17805 

-.03292 

-.45660 

l .206 

-4.783 

.00294 

.00080 

.00875 

09036 

03510 

-.00836 

883.01632 

- 02484 

-.28010 

1 .205 

-2.502 

.00595 

-.00035 

.00057 

. 02679 

.03091 

-.01535 

882.67989 

- 01231 

-.12126 

I .205 

- . ’47 

.00406 

- 00046 

-.00095 

-.03072 

.02805 

-.02691 

882  83947 

-.00388 

.02255 

1 .205 

1 997 

.00181 

-.00044 

-.00057 

- 08142 

.02248 

-.03717 

882  80062 

.00140 

. 15673 

1.205 

4 271 

00024 

-.00030 

.00217 

- 13286 

01406 

-.04559 

883.00111 

- 00012 

.29453 

GRADIENT 

-.00042 

-.00010 

-.00063 

-.02454 

-.00223 

-.00426 

00394 

.00279 

.06314 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93 


PAGE  182 
< SJJ067 ) t 24  JUN  76  1 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93»  0TSAT130+TS2 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

tc 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  =■ 

976  0000 

IN, 

XT 

BETA  » 

-6.000 

ELV-1 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-1 

K 

s 

1290.3000  INCHES 
.0100 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

RUN  NO. 

241/  0 RN/L 

= 4 81 

GRA01ENT 

INTERVAL  = 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CfN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  I 

CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

.975 

-9  495 

-.14375 

.03810 

.33418 

.20197 

. 00735 

-.00468 

904  88051 

-6.68574 

-.62599 

.975 

-7. 129 

-.12843 

.03955 

.31449 

. I 2780 

. 00795 

-.00281 

904.74299 

-6  70699 

-.43914 

.975 

-4,832 

-.1 1593 

.03987 

294‘16 

.07369 

.02331 

- 00051 

905.26593 

-6.70794 

-.28624 

.975 

-2.534 

-.10511 

.04057 

.27579 

.01930 

.03147 

- 00021 

904.77435 

-6.70189 

- . 1 3697 

975 

-.224 

-.10376 

.04198 

26523 

- 04068 

.02305 

- 00417 

905.06577 

-6.68095 

.01392 

975 

2 026 

-.09934 

04273 

25916 

-.09497 

.00987 

- 01294 

905  00308 

-6.66988 

. 15297 

975 

4 321 

-.09837 

04522 

26052 

- 15245 

-.00424 

- 03275 

904.71 161 

-6.65900 

.30368 

GRADIENT 

00179 

00056 

- 00367 

- 02478 

-.00335 

-.00337 

- 03849 

00568 

.06428 

LARC  0FT  TPT  749  UA93)  QTSAT130+TS2 


(SUJO60I  ( 24  JUN  76  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690  0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976 

0000 

IN. 

XT 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN. 

YT 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400 

0000 

IN 

ZT 

.0100 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


.000  ELV-L!  = 10.000 
9.000  ELV-R1  « 10.000 
9.000 


RUN  NO. 

240/  0 RN/L 

= 4.8! 

GRADIENT 

INTERVAL  ■= 

-5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

,CHEO 

QtPSF) 

BETA 

CNU 

975 

-9.384 

- 00639 

.00157 

. 02359 

.22081 

-.00033 

-.00570 

905. 17335 

- . 07573 

- .62633 

976 

-7  072 

-.00213 

00084 

01693 

.15201 

- 00331 

-.00540 

905.29724 

-.06937 

-.45077 

.975 

-4  786 

.00273 

- 00041 

. 00905 

.09257 

-.00106 

-.00421 

905.0971 1 

- . 05783 

-.29319 

.975 

-2.509 

.00605 

-.001 34 

.00048 

.03837 

.00947 

-.00315 

904.80427 

- 03748 

14621 

.975 

- 240 

00513 

-.00165 

-.00232 

- 01725 

00623 

-.00490 

904  34386 

- 03078 

-.00854 

975 

2.009 

00242 

- 00113 

.00052 

- 07514 

-.00225 

-.00754 

904  77290 

- 02992 

13473 

975 

4 279 

00002 

-.00033 

.00385 

- . 1 3596 

-.01528 

-.01558 

904  91043 

-.03212 

.28034 

GRADIENT 

-.00040 

00002 

-.00046 

-.02519 

-.00177 

- 00120 

- 01799 

.00261 

. 06305 

DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

r 
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LARC  8FT 

TPT  749  (1/931  OTSAT130+TS2 

(SJJC69)  ( 

24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690. 

0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

6.000  ELV-LI 

= 10.000 

LREF 

a 

1290. 

300Q  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R1 

= 10.000 

BREF 

a 

1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT  __ 

ELV-R0  » 

9.000 

SCALE 

* 

0100 

RUN  NO.  229/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

C/N 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE! 

CHEO 

QiPSF) 

BETA 

CNU 

.976 

-9  254 

.13014 

- 03285 

- 27941 

.20459 

.00000 

-.00732 

760.11210 

6.49587 

-.61529 

976 

-6  967 

.12339 

-.03523 

- 27030 

. 1 3480 

.00000 

-.00778 

767,85084 

6.53140 

-.43934 

.976 

-4  694 

. 1 1718 

- 03810 

- 26306 

. 07569 

.00000 

-.00758 

767.84951 

6.56280 

-.28235 

bcrf  HH 

.976 

-2,456 

.11198 

- 04121 

- 25648 

.02009 

.00000 

- . 00668 

767.69704 

6.58237 

-.13459 

J rW 
W 

.975 

-.213 

. 10912 

-.04268 

-.25452 

- 03655 

00000 

-.00914 

767.71065 

6.59269 

. 00B79 

*5  s 

.975 

2 004 

.10134 

-.04277 

- 24854 

-.09290 

.00000 

-.0151 1 

767 , 52684 

6.59376 

14519 

o g 

.975 

4.253 

.09522 

-.04412 

- 24041 

- 15097 

.00000 

- 02148 

767  89444 

6.57877 

.29490 

s| 

GRADIENT 

-.00244 

-.00061 

00238 

- 02533 

.00000 

-.00162 

-.00355 

.00193 

.06416 

£>  J 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93J  OTSAT 1 30+TS2 

(SJJC70)  ( 

24  JUN  76  ) 

^ s 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

h fei 

if  « 

SREF 

a 

2690. 

0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

•6.000  ELV-L! 

= 10.000 

a OQ 

LREF 

a 

1290. 

3000  INCHES 

YMRP  =■ 

0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R! 

= 10.000 

BREF 

a 

1290. 

3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

" 

0100 

RUN  NO.  243/  0 RN/L  = 2.04 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CLMU 

CHE  1 

CHEO 

Q(PSF) 

SETA 

CNU 

.974 

-8.595 

- . I 3562 

. 03  70 1 

.31326 

. 18169 

.00704 

- . 00573 

303.27825 

-6.36084 

-.55718 

.974 

-6.459 

12080 

.03843 

.29450 

l 1840 

.00798 

- 00382 

383.21852 

-6.38542 

- . 39795 

.975 

-4.310 

-.11  100 

.03904 

.27940 

06532 

.01438 

-.00281 

383.52504 

-6.39845 

-.25300 

• 9"’5 

-2.199 

-.10187 

.03936 

26272 

.01395 

01970 

-.00321 

383.34114 

-6  39974 

-.11708 

.974 

-.093 

-.10013 

.04017 

.25361 

- 04203 

.01470 

-.00553 

383  37102 

-6.39672 

.01904 

.974 

2.021 

- 09739 

.04096 

25052 

- . 09329 

.00188 

-.01306 

383  46220 

-6.39206 

. 1 4877 

.974 

4.149 

- 09744 

.04249 

.25180 

-.14400 

-.01687 

- . 03237 

383.27825 

-6.38071 

.28250 

GRADIENT 

.00150 

.00040 

-.00319 

-.02488 

-.00380 

-.00327 

- 01764 

.00204 

.06324 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130+TS2 


(SJJ07U  ( 24  UUN  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  ' 

000  ELV-LI 

= 10 

• 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV-RI 

= to 

> 1290.3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

‘ .0100 

RUN  NO. 

242/  0 RN/L 

= 2.04 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH  ALPHA 

Cl'N 

.CBL 

CY 

•CLMU 

CHE  I 

CHEO 

Q(PSF) 

BETA 

CNU 

.974  -8  54.1 

- .00426 

•00.129 

0199 1 

.20284 

-.00750 

-.00805 

383.03293 

- .\02644 

-.56472 

975  -6.409 

- 00120 

00004 

0T525 

. 14070 

-.00796 

- .00703 

383.41738 

- .102650 

-.40652 

.975  -4  298 

00422 

- 00078 

.00589 

.08453 

-.00624 

- 00603 

383.51009 

- 02236 

-.26457 

.975  -2  191 

00567 

- 00110 

.00127 

.’03272 

-.00047 

- .‘00562 

383.51009 

-.01547 

- . 1 2866 

.974  -.096 

.00494 

- 00151 

- 

.00176 

- 01843 

-.00313 

-.00834 

303  24839 

- >011021 

-.00447 

.974  2.016 

. 0O37B 

- 00145 

- 

00185 

- . 07476 

-.01140 

-.01  1 16 

383  32464 

-.00892 

13073 

.974  4 108 

00129 

- 00079 

.001.99 

- . 1 3328 

-.02204 

-.01650 

383  03293 

-.01285 

.2669! 

GRADIENT 

- 00037 

- 00002 

.00052 

- 0$584 

-.•00202 

-.00126 

-.05419 

.00122 

06291 

LARC  BFT  TPT  749  (1A931  OTSA.T.130 


REFERENCE  DATA 


(TJJQ01 I ( 24  JUN  76  ) 

•PARAMETRIC  DATA 


IB. 000 

10.000 


2690.0000 

L290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT.  XMRP 
INCHES  YMRP 
INCHES  ZMRP 

= 976  0000  IN. 
= 0000  IN 
= 400.0000  TIN. 

XT 

YT 

7T 

•BETA 
ELV-LO  a 
•ELV-IRO  = 

i 

.000 

9.000 

9.000 

ELV-LI  = 
ELV-RI  = 

RUN  NO. 

1/  0 RN/L 

= 4.48 

GRADIENT 

•INTERVAL  = 

,-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 

600 


-9  6B9 
-6  523 
-4 . 386 
-2  250 
-.095 
2.034 
4.198 
GRADIENT 


4.48142 
4 47487 
4 471 '*3 
4 47431 
4 47461 
4.47644 
4.48120 
00101 


1 . 14370 

• 89516 
■ 59708 

• 27984 
09132 

.46675 

.86718 

17133 


-.03232 
- . 02844 
-.02451 
-.0093! 
-.00376 
-.00713 
- 01252 
.00122 


■ 40770 
• 29051 
-.18094 
- 08125 
02586 
.131 12 
.24742 
. 04984 


. 35647 
.32454 
.30305 
.29035 
28313 
28092 
28531 
-.00209 


-.03744 
-.01414 
01218 
03760 
06230 
.08769 
. ! 1403 
.01 183 


• 00487 

• 00054 
.00405 
.00851 
.01314 
.01772 
.02277 

00217 


-.01557 
-.01112 
-.00604 
- 00064 
.00416 
.00933 
.01401 
.00233 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  185 
(TJJ002)  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

.0100 

BETA  “ -6.000  ELV-LI  * 
ELV-LO  » 9.000  ELV-RI  = 
ELV-RO  =>  9.000 


RUN  NO.  4/  0 RN/L 


3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

.598 

-8.545 

3. 16136 

-1.11717 

-6.32910 

.599 

-6.408 

3. 16597 

-.86225 

-6.36194 

.599 

-4 . 305 

3. 1661  1 

- .58317 

-6.37863 

.599 

-2.192 

3. 1 6266 

-.25147 

-6  39399 

.599 

- 054 

3.16303 

. 12432 

-6  38429 

599 

2 036 

3 161BB 

.48489 

-6.38033 

599 

4 168 

3 161  10 

.88332 

-6  38299 

. GRADIENT 

-.00051 

. 17330 

- 00024 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

- . 39532 

.35386 

- 04586 

-.00508 

-.01943 

-.28128 

.32622 

-.02248 

-.00082 

-.01528 

- [7828 

.30570 

.00015 

.00312 

-.01041 

- 07354 

.29243 

.02017 

.00682 

-.00620 

.03552 

.28568 

04324 

.01090 

-.00107 

. 1 3808 

.28477 

.06704 

.01512 

.00342 

.25598 

. 28979 

. 08922 

.01943 

.00723 

05101 

-.00187 

.01063 

.00193 

.002t2 

RUN  NO.  11/  0 RN/L 


3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

‘ BETA 

.898 

-9  015 

3.97057 

-1  06278 

-6.51832 

899 

-6.714 

3 96928 

- 82587 

-6.55943 

899 

-4  575 

3 97006 

- 57212 

-6  56484 

900 

-2  377 

3.97082 

-.25201 

-6  56514 

.899 

- 186 

3 97005 

. 09809 

-6.55945 

.899 

2 059 

3.96339 

.46509 

-6.54399 

.900 

4 306 

3.97155 

.79761 

-6.53968 

GRADIENT 

00003 

. 1 5572 

.00322 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

■ 46817 

.44052 

-.03910 

-.00614 

-.01795 

33081 

.40056 

-.01796 

-.00219 

-.01368 

■ 21389 

.37386 

00498 

.00195 

-.00877 

09C02 

. 35720 

.02840 

.00821 

-.00450 

.03424 

34902 

.05261 

01075 

.00010 

. 16251 

34942 

.08124 

01586 

.00531 

.28822 

.36135 

10545 

.02051 

.00892 

05662 

-.00146 

01  143 

.0021 1 

.00204 

RUN  NO  16/  0 RN/L  = 4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

.975 

-9  233 

4 07892 

-.98534 

-6.50705 

.976 

-6.943 

4 07939 

-.75153 

-6.60849 

976 

-4 . 684 

4 08001 

- 51835 

-6.61849 

.975 

-2.444 

4 07951 

-.24351 

-6.61079 

.975 

-.205 

4.07530 

.05420 

-6.59754 

.975 

2.029 

4 07299 

34432 

-6  58108 

.975 

4.275 

4 07266 

63134 

-6  57042 

GRADIENT 

- 00095 

12894 

. 00562 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

-.52284 

.53062 

- 07074 

- 01075 

-.01805 

- 36578 

48672 

-.04189 

- 00543 

-.01402 

- 23512 

.45359 

- 01460 

-.00037 

-.01013 

- . 1 0559 

.43362 

01279 

.00442 

-.00508 

02315 

.42706 

04024 

. 00932 

-.00050 

14754 

42850 

.06806 

01454 

.00340 

27886 

44169 

.09404 

.01953 

00623 

.05721 

- 00129, 

.01217 

.00223 

.00184 

10.000 

10.000 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - !A93 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

0TSAT130 

( TJJ002)  < 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  * 

LREF  « 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  => 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF  « 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN 

NO. 

57/  0 

RN/L  = 

4.23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.149 

-7.1 18 

4,17000 

-.69616 

-6.65426 

- . 38385 

.55138 

-.05089 

- 00670 

-.00908 

1 149 

-4.803 

4.23916 

-.45287 

-6.66103 

-.23509 

.51915 

-.02128 

-.00123 

-.  00^83 

1 . 1B0 

-2.552 

4.54016 

- 20497 

-6.66056 

-.10292 

.50212 

.01148 

.00435 

.00008 

I 149 

-.555 

4.53436 

. 05294 

-6.64463 

02614 

49369 

04413 

01030 

.00383 

1.149 

5 055 

4.23460 

.30725 

-6.64187 

15201 

.49473 

.07383 

01576 

.00647 

GRADIENT 

- 00086 

I 1 145 

00321 

05664 

-.00359 

.01396 

. 00250 

.00165 

RUN 

NO 

30/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

. 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .505 

-9  545 

4 51744 

- 93011 

-6  65151 

-.57529 

.61851 

-.08567 

-.01252 

-.01061 

1 .505 

-7. 166 

4 51745 

-.69314 

-6  65944 

-.39162 

56499 

- 05738 

- 00715 

-.00765 

1 .505 

-4  833 

4 21665 

-.44725 

-6  66734 

- 23789 

.53192 

- 05797 

- 00144 

-.00460 

1 .505 

-2  524 

4.51746 

-.19346 

-6.66330 

- . 09945 

.51410 

00505 

.00465 

-.001  I I 

1 .505 

-.540 

4 51785 

05708 

-6  65667 

. 02893 

.50684 

.0365-1 

.01043 

00220 

1 .505 

2.032 

4 21755 

.29245 

-6  64637 

. 14876 

. 50868 

.06282 

01545 

.00425 

1 .205 

4 304 

4 51785 

.52304 

-6  64136 

.26953 

.51532 

.08638 

.01973 

.0061 1 

GRADIENT 

00010 

. 1 0659 

> 00302 

.05533 

-.00170 

.01255 

.00233 

00117 

186 
76  1 

0.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  187 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130 


(TJJ0031  < 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690 

0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290. 

,3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 

1290 

3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

.0100 

BETA  = -4.000 
ELV-LO  = 9.000 
ELV-RQ  *»  9.  OOp 


ELV-LI  = 10,000 

ELV-RI  = 10.000 


RUN  NO.  3/0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.599 

-8.500  3.16418 

-1.09164 

-4.24598 

- . 38823 

. 35564 

-.04367 

-.00483 

-.01898 

.599 

-6.391  3.16286 

-.85167 

-4.26440 

- . 27865 

.32718 

-.01938 

00046 

-.01455 

.599 

-4.283  3 16323 

- 56430 

-4.27565 

-.17353 

. 30752 

.00387 

.00359 

-.00981 

.599 

-2.162  3.16436 

- . 25098 

-4.27784 

-.07412 

. 29532 

02758 

.00771 

-.00487 

.599 

-.077  3 16349 

.10168 

-4.28149 

. 02929 

28808 

.04860 

.01166 

-.00051 

.599 

2.029  3 16349 

.47565 

-4.281 88 

. 1 3567 

28524 

. 07226 

.01605 

.00394 

599 

4.138  3.16139 

.84963 

-4  27648 

24598 

28952 

.09593 

.02039 

.00873 

GRADIENT  -.00022 

. 16899 

-.00027 

. 04986 

- 00219 

010BB 

.00199 

.00218 

RUN  NO.  10/0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.900 

-8  989  3.97008 

-1  07199 

-4 . 37029 

-.47467 

.44279 

- . 03936 

-.00599 

-.01839 

.900 

-6  786  3.96903 

- 85295 

-4.38! 10 

-.34331 

.40249 

-.01737 

-.00198 

-.01354 

.899 

-4  539  3.96953 

-.57777 

-4 . 38537 

-.21490 

.37195 

.00525 

.00230 

-.00900 

.899 

-2.273  3 96837 

- 24242 

-4 . 38684 

-.08548 

.35263 

.03076 

.00676 

-.00386 

.999 

-.144  3.96840 

.09414 

-4.37765 

.03234 

.34351 

.05783  ■ 

.01 174 

.00099 

.900 

2 146  3.97001 

.49971 

-4  3706C 

. 1 7262 

34545 

.09002 

.01774 

00625 

.899 

4 252  3.96979 

.79993 

-4 . 36508 

.28560 

.35703 

.11414 

. 02224 

.00992 

GRADIENT  000 10 

. 15900 

.00258 

. 05724 

-.00170 

.01259 

.00231 

.00218 

RUN  NO  15/0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = >-5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.975 

-9.195  4 07913 

- 97913 

-4  441 38 

-.52152 

.53318 

- . 06845 

-.01022 

-.01786 

.976 

-6.911  4 07954 

-.75011 

-4  45135 

-.36421 

48555 

-.03699 

-.00474 

-.01321 

.975 

-4  664  4 07793 

- 51980 

-4.45264 

-.23580 

45364 

-.00980 

.00037 

-.00915 

.975 

-2  429  4.07912 

- 25574 

-4  44714 

- 11079 

43323 

.01794 

.00530 

-.00436 

.975 

-.207  4 07856 

.03390 

-4  43688 

.01438 

.42406 

.04531 

.01029 

.00038 

975 

2.040  4 07777 

.33269 

-4.43007 

14124 

.42453 

07694 

01616 

.00445 

.975 

4.262  4 07783 

.61912 

-4.42548 

.27168 

.43881 

10518 

.02159 

.00756 

GRADIENT  -.00007 

. 12841 

00320 

05676 

-.00172 

.01295 

00239 

.00189 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  UA931 

0TSAT130 

(TJJ0031  C 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

at 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

' BETA  - 

-4.000 

ELV-L1  = 

LREF 

B 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  * 

BREF 

* 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

at 

.0100 

RUN  NO. 

26/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.149 

-7. 1 14 

4 . 1 6955 

-.70587 

-4.45272 

- . 38904 

551  15 

-.04540 

-.00587 

-.00866 

1.149 

-4 . 784 

4 16971 

-.46056 

-4.45301 

-,23819 

51717 

-.01367 

-.00005 

-.00443 

1.149 

-2.503' 

4 . 1 6935" 

-.20843 

-4  44740 

-.10403 

49913 

.01908 

00600' 

-.00008 

1 . 149 

-.238 

4 17039 

.05077 

-4  43810 

.02491 

.49054 

.05193 

. 0 1 22T 

. 0034 1 

1 . 149 

2 030 

4 16971 

30337 

-4  43458 

14865 

.49000 

. 00272 

,01775 

.00610 

GRADIENT 

.00005 

.11234 

.00284 

. 05679 

- . 00397 

01418 

.00263 

.00155 

RUN  NO 

29/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN'  L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1.205 

-9.473 

4.21428 

- 91211 

-4  43404 

-.56262 

.61684 

- 07998 

- 01170 

- 01042 

1 .205 

-7  114 

4.21668 

- 68697 

-4  44578 

- 38713 

56353 

- 04941 

- 00597 

-.00713 

1 205 

-4.797 

4.21428 

-.44742 

-4.45019 

-.23689 

.52946 

-.01844 

.00008 

-.00435 

1 205 

-2.488 

4 21784 

- 18737 

-4  43839 

- . 09584 

.51 150 

01742 

.00684 

-.00102 

1 205 

-.235 

4.21944 

05338 

-4.42812 

02688 

50358 

04862 

0125! 

.00224 

1 .205 

2.026 

4 21844 

29166 

-4  42409 

.14710 

.50436 

. 07684 

01758 

.0051 1 

1 205 

4.297 

4 21902 

.52328 

-4  41721 

.26794 

5 1*204- 

. 09864 

02176 

00655 

GRADIENT 

00045. 

10662 

.00354 

.05518 

- 00186 

.01293 

00238 

.00123 

168 
76  1 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  7B  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93  PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSATI30  (TJJ004)  < 30  JUN 

REFERENCE  DATA  ' PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-Rt  = 

BREF  ■= 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

zr 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3. 16 

GRADIENT  INTERVAL  = r5.00/  B.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.600 

-8.465 

3 16200 

-1.11552 

-.02708 

-.39448 

. 35363 

-.0443! 

-.00498 

-.01831 

599 

-6  364 

3 16487 

-.86235 

- . 02286 

-.27879 

32329 

-.01859 

-.00041 

-.01337 

599 

-4.260 

3.  16822 

- 59306 

-.01839 

-.17963 

30289 

.00568 

.00382 

-.00838 

599 

-2. 164 

3.  Id65B 

- 27123 

- 00720 

-.07861 

.28984 

03253 

.00037 

-.00281 

.600 

- 076 

3 16681 

08246 

-.00407 

.02335 

.28320 

05500 

01266 

.00164 

.599 

2.023 

3 1632! 

.46301 

-.00207 

.12971 

. 280 1 4 

. 07972 

.01727 

. 00658 

599 

4.126 

3.  16090 

84766 

-.00682 

.24158 

28500 

10447 

.02205 

.01116 

GRADIENT 

- 00086 

. I 7252 

.00135 

.05013 

-.00217 

.01 168 

.00216 

.00231 

RUN 

NO, 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTN 

898 

-8.945 

3 96296 

-1  10502 

-.02337 

-.48456 

.43851 

- 04654 

-.00700 

-.01768 

.900 

-6  743 

3 96929 

- 89822 

- 0185! 

-.35448 

. 39465 

- 02160 

-.00261 

-.01238 

900 

-4.529 

3.97053 

- 61 177 

-.01573 

-.22061 

.36060 

00596 

00234 

-.00687 

.900 

-2.338 

3.97030 

- 29630 

-.00309 

-.10111 

.34122 

03530 

.00734 

-.00046 

.899 

- 151 

3.96954 

.08833 

,00718 

. 02942 

3331  I 

06949 

01358 

.00516 

.900 

2.071 

3 97207 

.49784 

.01383 

.16777 

.33700 

.10577 

02022 

.01044 

900 

4 244 

3.97133 

.82820 

.01805 

.28915 

.34913 

.13368 

02490 

.01483 

GRADIENT 

.00015 

. 1 8736 

. Q0385 

. 05069 

-.00124 

01485 

00264 

.00247 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00  , 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.975 

-9  168 

4 084*5 

-.99713 

-.03126 

- 52858 

53010 

-.06243 

-.00928 

-.01683 

.976 

-6  890 

4 08301 

-.78447 

- . 02572 

- . 37858 

48260 

-.03086 

- 00364 

-.01182 

.976 

-4  641 

4 07918 

- 54010 

-.02188 

-.24203 

44813 

-.00002 

.00196 

-.00674 

.976 

-2.419 

4 . 07526 

- 27783 

- 00674 

- 11865 

42706 

.03099 

00742 

-.00095 

.975 

-.207 

4 07476 

.00775 

. 00684 

00323 

.41744 

06375 

01334 

.00466 

.975 

• 2.007 

4 07476 

.30448 

.00968 

12723 

.41785 

09414 

.01913 

.00857 

.975 

4 228 

4 07388 

60021 

00763 

25694 

42809 

12427 

.02432 

.01207 

GRADIENT 

- 00050 

. 12917 

.00340 

05612 

-.00222 

01406 

00255 

.00213 

189 
76  > 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  190 
(TJJ004)  I 30  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OT5AT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-Rl  •= 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  *= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  * .0100 


RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.18  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L'/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .*150 

-7  .>054 

4. 17476 

-.71980 

- .03451 

-.,39447 

154803 

-.03227 

- . 00393 

-.00682 

1.149 

-4.759 

4. 17365 

- 48207 

- . 02759 

-.24758 

.’51357 

.00393 

.00298 

- . 00299 

1 . 149 

-2.484 

4 . 1 7664 

- 21663 

- 01395 

- 10723 

49500 

.04504 

.01040 

.00163 

1 149 

-.237 

4 17757 

03833 

- 00391 

0 H863 

.48612 

.07850 

. 0 1 66J 

.00*472 

1 149 

2.010 

4 17597 

28912 

- -00470- 

. 1 3984 

.48369 

10854 

02 177 

.00822 

GRADIENT 

.00035 

11389 

00349 

.05712 

-.00437 

.01540 

.00278 

00163 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-9.395 

4 22516 

- 91549 

- 01524 

- 55829 

.609B3 

-.071 1 1 

-.01033 

- 01017 

1 .205 

-7  077 

4 22121 

-.70456 

-.01413 

- 39356 

.55860 

- 03527 

-.00369 

- 00653 

1 .206 

-4,.  756 

4 21768 

-.45659 

-.00501 

- 23945 

.52443 

.>00351 

> 00379 

-.00392 

1.208 

-2  461 

4.21490 

-.19544 

.00683 

- . 0987,6 

,50530 

..  04059 

01051 

-.00035 

1 205 

- 230 

4.21580 

. 04729 

.02006 

. 02354 

.43768 

07454 

.01661 

.003! 1 

1 205 

2 024 

4 21905 

27602 

01936 

.1  3697 

.49624 

. 1 D059 

.02126 

.00616 

1 205 

4 272 

4 21923 

.5-1  301 

01-316 

.25833 

.•‘50316 

„ 1549 I 

. 02557 

. 00894 

GRADIENT 

00032 

'1  0695 

..00270 

■0546! 

-.00230 

.01344 

.00241 

.00143 

10.000 

10.000 


DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  191 


LARC  8FT  TPT  749  f IA93)  OTSAT130 


(TJJ005)  ( 24  JUN 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  = 

BREF  ■ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  * 

0100 

RUN 

NO. 

5/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.599 

-8.491 

3. 16666 

-1.11462 

4 . 1 8950 

-.39388 

.35338 

-.04608 

-.00532 

-.01801 

.599 

-6.379 

3 16329 

-.86672 

4.21050 

-.2B153 

.32482 

- 02136 

-.00070 

-.01340 

.598 

-4  290 

3.15978 

-.60487 

4.22699 

-.18450 

.30502 

00283 

.00375 

-.00858 

.598 

-2. 181 

3 15923 

-.25725 

4 24023 

- , 07485 

.29095 

.03072 

00870 

-.00294 

598 

- 077 

3 16U32 

.10163 

4 24736 

. 02894 

.28471 

. 05696 

.01360 

.00220 

599 

2 029 

3 16105 

.48525 

4 24553 

. 1 3692 

28216 

.08468 

01870 

.00769 

599 

4 132 

3 16231 

.83531 

4 23661 

.24030 

, 28768 

.11039 

02352 

.01242 

GRADIENT 

.00033 

17207 

.00117 

.05041 

- 00207 

.01278 

.00235 

.00250 

RUN 

NO 

8/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  =■  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBM 

CTW 

900 

-8.993 

3.96989 

-1  .09136 

4.29420 

- 48090 

.44064 

-.04399 

-.00651 

-.01612 

.900 

-6.785 

3 97190 

-.87079 

4.32445 

-.34672 

39816 

-.01627 

- . 00 186 

-.00943 

.900 

-4.515 

3 97192 

-.58331 

4.33690 

-.21477 

36819 

.01677 

.00405 

-.00290 

.901 

-2.357 

3 97270 

- 27223 

4 35666 

- 09547 

,35071 

04919 

.00999 

.00310 

.900 

-.191 

3 97146 

08241 

4.36283 

.02819 

.34204 

.08313 

.01626 

.00828 

.899 

2 058 

3 96905 

47877 

4 3610! 

. 16320 

.34088 

.11908 

. 02260 

.01367 

.900 

4.229 

3.97008 

.81360 

4 34847 

.28921 

. 35547 

14662 

02703 

.01765 

; 

GRADIENT 

- 00034 

16187 

00124 

05783 

-.00160 

01505 

.00267 

.00236 

RUN 

NO 

13/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBM 

CTW 

975 

-9.194 

4.07722 

- 98805 

4.34619 

-.52367 

.53000 

- 05322 

-.00778 

-.01559 

.976 

-6  921 

4 07583 

- . 77250 

4.37409 

-.37346 

48345 

-.01981 

-.00174 

- . 00990 

.975 

-4  657 

4 . 07794 

- 52861 

4 3896! 

-.23780 

449B6 

.01469 

.00442 

-.00397 

.975 

-2  421 

4.08204 

- 25890 

4.40296 

-.11115 

.42932 

. 04972 

.01078 

.00197 

.975 

-.206 

4.08180 

03325 

4.41341 

.01403 

.42198 

.08401 

.01720 

. 00685 

.975 

2.013 

4.08517 

.32326 

4.40923 

. 1 3586 

.42030 

1 1685 

. 02266 

.01227 

.975 

4 252 

4 07725 

.63140 

4 39216 

.27279 

.43204 

. 14740 

02806 

.01504 

GRAD  I ENT 

00008 

.13042 

00051 

. 05699 

-.00201 

01494 

00266 

.00217 

76  > 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

XT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(TJJ0051  I 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

n 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-Li  = 

LREF 

■ 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ** 

9.000 

SCALE 

« 

.0100 

RUN 

NO 

24/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 . 149 

-7 . 096 

4.  17281 

-.71434 

4.39050 

-.39544 

.55358 

-.02050 

-.00154 

— . 00703 

1.149 

-4-'.  786 

4.173&1 

- 46752 

4.41042 

-.24209 

.51782 

.02591 

.00679 

- .00313 

1 . 149 

-2.493 

4.17340 

- 20964 

4.42809 

-.10407 

.49641 

06502 

. 0 1 385, 

.00091 

1 149 

-.243 

4 17334 

.04302 

4 43315 

.02095 

.48709 

.09810 

.01977 

.00468 

1.149 

2 018 

4 17358 

.30499 

4 43485 

. 14786 

.48480 

. 12722 

.02494 

. 00830 

GRAOIENT 

- 00001 

.11341 

00346 

. 05T1 4 

-.00479 

.01487 

. 0 0266 

.00168 

RUN 

NO 

31/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-9.485 

4.21113" 

- 91796 

4 . 38876 

-.56567 

.61622 

- 06557 

-.00877 

-.01404 

t .205 

-7  119 

4.21075 

- 69883 

4.40968 

-.39468 

.56477 

- 02375 

-.00125 

-.01042 

1 .205 

-4.803 

4 21231 

-.45908 

4.42885 

- 24264 

.52853 

.01870 

.00640 

-.00643 

1 .205 

-2.509 

4 21627 

- 20333 

4.44371 

-.  1 031  or 

.50703 

. 05542 

.01311 

-.00278 

1 .205 

-.235 

4 21685 

04848 

4.45322 

.02442 

.49747 

0901& 

.01905 

00187 

1.205 

2.022 

4 21725 

28786 

4.45467 

. 14278 

.49601 

. 1 1754 

. 02397 

.00557 

1 .205 

4 280 

4 21805 

52238 

4.44486 

.26315 

.50375 

. 14150 

.02816 

.00858 

GRAOIENT 

00055 

.10813 

.00490 

. 0554 1 

- . 00268 

. 01 356 

.00240 

.00169 

192 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  E9  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSATI30 


(TJJ0061  ( 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

a , 

0000  IN.  YT 

BREF  « 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO 

6/  0 

RN/L  * 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.599 

-8.530 

3.16266 

-I . 13868 

.599 

-6.422 

3. 16496 

-.89188 

599 

-4.297 

3 16562 

-.60267 

599 

-2.196 

3.  18456 

-.27080 

.599 

-.080 

3 . 1 6283 

1 0754 

.599 

2.048 

3.  16139 

.50718 

.599 

4 157 

3 16105 

.90027 

GRADIENT 

-.00058 

.17990 

BETA 

ELV-LO  » 
ELV-RO  = 


3.16  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

6.29740 

-.403ft 

.35402 

-.04882 

6.33191 

-.28968 

.32480 

-.02253 

6.35996 

-.18353 

.30452 

.00506 

6.37740 

-.07868 

.29044 

.03158 

6,38778 

.03042 

.28290 

.05942 

6 38336 

. 14276 

.28148 

.08717 

6 36954 

.25729 

.28580 

. 1 1654 

.001  18 

.05215 

-.00219 

01309 

6.000  ELV-LI  » 

9.000  ELV-RI  « 
9.000 


CSW  CTW 

-.00559  —.01 BH 1 

-.00085  -.01323 

.00418  -.00757 

.00902  -.00247 

.01414  .00286 

01941  .00816 

.02493  .01347 

.00245  .00249 


RUN  NO.  9/  0 RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/’L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CSW 

CTW 

.900 

-9.055 

3 97078 

-1 .09325 

6.42430 

-.48305 

.44185 

-.04  387 

- 00645 

-.01 535 

.900 

-6.800 

3.97001 

-.87761 

6 46274 

-.35081 

39974 

-.01591 

-.00172 

-.00856 

.899 

-4 . 569 

3 97057 

- 60250 

6.48821 

- . 22367 

37124 

01719 

.00420 

-.00223 

.899 

-2.408 

3 97034 

-.29432 

6 50933 

-.10404 

. 35350 

.05125 

.01042 

• 00393 

.899 

-.  161 

3.96946 

. 08550 

6 51772 

. 02944 

.34436 

.08828 

.01736 

.00940 

.899 

2.072 

3.96974 

.46107 

6.51265 

.15944 

.34580 

.12474 

. 02354 

. 0 1 520 

.900 

4.265 

3.97298 

.79946 

6 49526 

28597 

.35770 

14777 

02692 

.01806 

GRADIENT 

.00019 

.16073 

00078 

. 05792 

-.00157 

.01511 

00264 

.00234 

RUN  NO.  14/  0 RN/L  = 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

975 

-9.243 

4 0821  t 

-.99618 

.976 

-6.962 

4.08438 

- 77998 

.975 

-4.688 

4.08002 

-.53339 

.975 

-2  427 

4 08025 

-.25536 

975 

-.200 

4 07882 

.04361 

.975 

2.015 

4.08177 

.32920 

.975 

4.276 

4 07654 

.6351 1 

GRADIENT 

-.00024 

. 13060 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

6 49070 

- 52861 

53063 

-.05270 

6.51860 

- 37815 

.48483 

-.01790 

6.54079 

- 24112 

45204 

.02035 

6 55396 

- 10998 

, 43069 

. 05854 

6.56283 

.01840 

.42196 

. 09228 

6 55743 

. 1 3872 

42139 

. 12518 

6 53649 

.27440 

.43205 

.15706 

- 00023 

.05721 

- . 00220 

.01527 

caw  CTW 

- 00754  -.01553 

-.00135  - 00941 

.00538  -.00294 

01234  .00321 

.01857  .00815 

.02400  . .01326 

.02963  .01610 

00269  .00215 


193 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - ! A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  UA931 

0TSAT130 

(TJJ006)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

» 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-LI  « 

LREF 

B 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R1  * 

BREF 

XX 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

B 

.0100 

RUN  NO. 

25/  0 

RN/L  * 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  *=  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

i . ms 

-7. 138 

4. 17126 

-.71593 

6.56422 

- . 39655 

.55389 

- 01347 

-.00019 

-.00858 

1 . 149 

-4.813 

4.17208 

-.47483 

6.58794 

-.24674 

.51963 

.03379 

.00799 

-.00369 

1 149 

-2.528 

4 17226 

- 22012 

6.60450 

- . 1 0949 

.49740 

07212 

.01507 

- .00001 

1 . 149 

-.248 

4 17221 

.04636 

6.61810 

02253 

.48603 

10665 

.02107 

.00438 

1 149 

2.029 

4 17194 

30848 

6.62008 

. 14970 

.48528 

. 1 3733 

02632 

.00838 

GRADIENT 

- 00002 

1 1472 

.00483 

. 05794 

-.00502 

.01513 

.00267 

.00178 

RUN  NO 

32/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-9.534 

4 21865 

- 93141 

6 58547 

-.57564 

61804 

-.06164 

-.00765 

-.01563 

1 206 

-7  166 

4.21648 

-.70869 

6 60846 

-.40046 

56507 

-.01978 

-.00054 

- 01166 

1 .206 

-4  829 

4.21549 

-.46820 

6.63516 

-.24751 

52864 

.02497 

00742 

- 00757 

1 .205 

-2  542 

4.21368 

-.22468 

6. .650 14 

-.11390 

50693 

.06092 

01392 

- 00377 

1.205 

-.247 

4.21605 

.04382 

6.65719 

.02177 

.49679 

.09590 

.02004 

.00068 

1 .205 

2.033 

4 21025 

.29141 

6 65995 

. 14469 

49650 

. 12599 

.02513 

.00495 

1 205 

4.297 

4 21725 

.53239 

6.64226 

.26780 

.50301 

15022 

. 02930 

.00819 

GRADIENT 

.00035 

.11028 

.00106 

.05648 

-.00271 

01383 

.00241 

.00176 

194 
76  ) 

to. 000 
to. 000 


OATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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(TJJ007)  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  1IA931  0TSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  =* 

976,0000 

IN 

XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  ° 

4.000 

SCALE  * .0100 


RUN  NO.  55/  0 RN/L  = 3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

.600 

-8.556 

3.16580 

-1 . 18682 

-6.32292 

-.42791 

.36055 

-.08808 

-.01024 

-.02517 

.600 

-6.435 

3. 16654 

- 94957 

-6.35334 

-.31356 

.3302! 

- . 06689 

- . 00622 

-.02120 

.599 

-4.320 

3.16323 

- 67463 

-6  36990 

-.20793 

3082! 

-.04536 

-.00228 

-.01707 

599 

-2.209 

3. 16*82 

- 35649 

-6.37367 

10533 

.29547 

- . 02225 

.00161 

-.01164 

.600 

-.081 

3. 16485 

.01254 

-6.37426 

00359 

28669 

-.00226 

.00532 

-.00742 

.599 

2.021 

3. 16658 

.38014 

-6.36937 

.10818 

.28457 

.02252 

.00950 

-.00233 

.600 

4.136 

3. 16753 

.749B4 

-6.35872 

.21605 

28813 

04456 

.01358 

00210 

GRADIENT 

00049 

. 1 6959 

00126 

.05021 

-.00242 

01Q62 

.00187 

.00225 

RUN 

NO.  35/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.899 

-9.060 

3.9689! 

-1.10943 

-6.51595 

-.49393 

.44521 

- 06919 

- 01015 

-.02041 

.899 

-6  831 

3 96946 

- 87710 

-6.55357 

- 35541 

.40521 

-.04418 

- 00556 

-.01587 

.899 

-4.606 

3.96801 

- 62668 

-6.56007 

-.23598 

. 37656 

-.02212 

-.00142 

-.01140 

.899 

-2. 385 

3 97010 

- 30852 

-6.56597 

-.11089 

35942 

.00096 

.00280 

-.00689 

.900 

- 182 

3 97007 

.03719 

-6.55663 

01302 

.35017 

.02451 

. 00697 

-.00174 

.900 

2.021 

3.97059 

. 36822 

-6  54562 

12894 

.35018 

.04908 

.0!  131 

. 00378 

899 

4.254 

3 96981 

.70540 

-6  53608 

25306 

. 35874 

.07300 

.01562 

. 00769 

GRADIENT 

.00018 

.15099 

00309 

05504 

- 00203 

.01081 

.00192 

.00221 

RUN 

NO.  40/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = '-5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.974 

-9  237 

4 . 08225 

-1  01638 

-6  58892 

-.54228 

53354 

- 09619 

-.01468 

- 01875 

.975 

-6  960 

4 08376 

-.7941  1 

-6.61271 

- . 38776 

.48830 

- 06959 

-.00952 

-.01524 

975 

-4  711 

4 08652 

- 56314 

-6  62058 

- 25632 

.45515 

-.04091 

- 00446 

-.01043 

975 

-2.459 

4.09057 

- 29044 

-6  62269 

-.12613 

.43427 

-.01314 

.00046 

- 00559 

975 

-.230 

4 08744 

- . 00638 

-6.61233 

-.00273 

.42773 

.01350 

. 00504 

-.00095 

.975 

2.006 

4.08133 

. 2B590 

-6  60390 

.12281 

42957 

.04016 

01006 

.00291 

.975 

4.259 

4.07650 

.56698 

-6.59473 

.24962 

44025 

.06581 

.01502 

.00599 

GRADIENT 

- 00131 

. 12660 

00315 

.05627 

- 00154 

01191 

.00217 

.00185 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


REFERENCE  DATA 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  0TSATI30 


PAGE  196 
( TJJ007)  ( 24  JUN  76  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ  FT, 

XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

-6.000 

ELV-L!  *= 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

« .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF  - 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

50/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

I . 149 

-7. 143 

4 20789 

-.72109 

-6.63935 

-.40038 

.55525 

- . 06992 

-.00981 

-.00892 

1.149 

-4.831 

4.20831 

-.48536 

-6.64241 

-.25316 

.52159 

-.04097 

-.00453 

-.00474 

1 . 148 

-2.530 

4 20714 

- 23091 

-6.63938 

- 1 1617 

.50310 

-.01079 

.00091 

-.00039 

1 149 

-.263 

4 20826 

.01737 

-6.62643 

00860 

.49502 

02009 

.00659 

.00319 

l . t49 

2.012 

4.20823 

.27663 

-6.62084 

13715 

.49581 

05067 

.01234 

.00558 

GRADIENT 

00004 

.11117 

.00340 

05684 

- 00375 

.01341 

.00247 

.00152 

10.000 

10.000 


RUN  NO.  45/  0 RN/L  = 4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.205 

-9  553 

4 21646 

-.95292 

-6.66691 

-.58835 

.61742 

- 09505 

-.01489 

-.00959 

1 .205 

-7. 185 

4 21567 

- 71656 

-6  67448 

-.40356 

56319 

- 05674 

-.00955 

-.00663 

1.205 

-4.853 

4 21587 

-.47172 

-6.68746 

-.24972 

.52939 

- 03810 

-.00406 

-.00329 

1.205 

-2  542 

4 21449 

-.21838 

-6.67815 

- 11163 

.51 1 18 

-.00630 

00187 

-.00013 

1 .205 

- 264 

4 21469 

. 02852 

-6.66809 

01435 

.50324 

0249! 

.00770 

.00314 

1 .205 

2 009 

4 214C8 

26908 

-6.66328 

13578 

.50461 

.05226 

.01288 

.00526 

1 .205 

4 282 

4.21528 

50317 

-6.65809 

.25719 

.51 1 13 

.07681 

.01735 

.00727 

GRADIENT 

- 000Q7 

10680 

00323 

.05527 

- 00189 

.01264 

.00236 

.00!  16 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PACE  197 
(TJJOOB)  ( 24  JUN  76  ) 


SREF  • 
LREF  * 
BREF  * 
SCALE  « 


LARC  BFT  TPT  749  UA931  0TSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  » 

-4.000 

ELV-Ll  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= , 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-RI  « 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

.0100 

RUN 

NO, 

54/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.599 

-8.515 

3. 16237 

-1  16297 

-4.20840 

-.41827 

. 35966 

- . 0B657 

-.01005 

- . 02473 

.600 

-6.406 

3. 16562 

-.93186 

-4.22959 

- 30839 

.33094 

-.06643 

-.00609 

-.02120 

.600 

-4.303 

3.16761 

- 67041 

-4  24515 

-.20807 

.31035 

-.04316 

-.00201 

- 01672 

600 

-2  198 

3. 16753 

- . 35244 

-4  25512 

-.10458 

. 29674 

-.01846 

.00210 

-.01128 

.600 

- 095 

3. 16909 

- 01647 

-4.25486 

-.00475 

. 28870 

.00415 

.00612 

-.00652 

.599 

2.012 

3 16839 

35771 

-4  25166 

.10172 

28436 

. 02720 

.01026 

-.00150 

.599 

4,  121 

3 16943 

.73233 

-4  24736 

.21073 

. 28775 

.05031 

.01455 

.00300 

GRADIENT 

.00021 

16695 

- 00005 

.04957 

-.00273 

.01 105 

.00196 

.00234 

RUN 

NO, 

34/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

899 

-9.015 

3.96906 

-1  10891 

-4  33574 

-.49485 

44625 

- . 0695B 

-.00935 

-.02058 

.899 

-6.798 

3.96725 

-.89202 

-4.35161 

-.36094 

40463 

- .0442B 

-.00532 

-.01602 

.899 

-4.574 

3.96777 

-.62308 

-4  35814 

-.23349 

37473 

--0212B 

-.00108 

-.01127 

.899 

-2.393 

3 96765 

-.32306 

-4.35940 

-.11466 

35491 

.0010B 

. 00298 

- 0064 1 

.899 

- 175 

3.97049 

.03905 

-4 . 35597 

.01346 

.34460 

. 02865 

.00778 

-.00068 

.899 

2 023 

3 97135 

. 39444 

-4.34990 

13522 

.34282 

05679 

.01269 

. 00522 

.899 

4 226 

3.97228 

71513 

-4.34332 

25346 

. 35442 

07906 

01703 

.00339 

GRADIENT 

.00058 

. 15416 

.00178 

. 05559 

- 00239 

01  165 

.00209 

.00231 

RUN 

NO, 

39/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.974 

-9. 197 

4 . 07894 

-1.00940 

-4.37950 

- 54128 

53624 

-.09249 

- 01400 

— . 0 1 S 1 3 

.976 

-6  934 

4 . 08262 

-.79521 

-4  39390 

- 38946 

48976 

-.06579 

- . 00892 

- 01459 

975 

-U.672 

4.07440 

-.56415 

-4 . 39682 

- 25724 

.45597 

- . 03742 

- . 00385 

-.01000 

.975 

-2.446 

4.07000 

-.30617 

-4.38607 

- . 1 3288 

.43400 

- 00970 

.001 1 t 

- 00523 

975 

- 212 

4 . 06855 

-.01495 

-4.37137 

-.00635 

42458 

.01824 

.00615 

- 00016 

.975 

I 997 

4.07000 

.27296 

-4.36652 

. 1 1593 

.42471 

.04721 

.01 163 

. 00385 

.974 

4.238 

4.07411 

.55909 

-4 . 35984 

.24410 

43659 

.07551 

.01704 

00698 

GRADIENT 

-.00003 

. 12692 

.00420 

05621 

- 00216 

.01270 

.00235 

.00193 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  198 
(TJJ0D8)  ( 24  JUN  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  i 
LREF  » 
BREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 
1290.3000  INCHES  YMRP  = 
1290.3000  INCHES  ZMRP  » 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA  * 
ELV-LO  « 
ELV-RO  - 

-4.000 

4.000 

4.000 

ELV-LI  * 
ELV-RI  « 

10.000 

10.000 

SCALE  * .0100 


RUN 

NO. 

49/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

1.149 

-7.104 

4.20062 

-.72858 

-4.42889 

-.40351 

.55382 

-.06337 

-.00887 

-.00829 

1 . 149 

-4.795 

4.20541 

-.48821 

-4.42960 

- 25363 

51951 

-.03216 

-.00323 

-.00379 

1.149 

-2.501 

4.20644 

- . 23528 

-4.42628 

-.1 1779 

.50064 

00009 

.00276 

, 00055 

1 . 149 

-.250 

4.20620 

.01949 

-4  41150 

. 00958 

.49158 

03283 

.00891 

.00382 

1 . 149 

2.002 

GRADIENT 

RUN 

NO 

4 20694 
00019 

44/  0 

26714 

.11133 

RN/L  = 

-4  41185  .131 15  .49095 

00300  .05661  - 00419 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.06290 

.01404 

00/  5 00 

.01451 

.00262 

.00614 

.00146 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9  494 

4 21329 

-.93516 

-4.4281 1 

-.57545 

.61535 

- 08931 

- 01403 

- 00956 

1 205 

-7  135 

4.21330 

- 71458 

-4.43720 

-.401 15 

.56138 

- . 05975 

- 00846 

-.00639 

1 .205 

-4.816 

4.21370 

-.47286 

-4.44123 

-.24892 

.52642 

- . 02798 

-.00245 

- 00316 

1 .205 

-2.522 

4.21449 

- 21841 

-4.43039 

-.11091 

.50783 

.00704 

.00412 

.00036 

1 .205 

-.244 

4.21429 

.02974 

-4.41979 

.01486 

.49958 

.03954 

.01012 

.00361 

1 205 

2 003 

4 21428 

.26737 

-4.41777 

. 1 3368 

.49998 

06634 

.01513 

00583 

1 .205 

4 263 
GRADIENT 

4.21585 

.00018 

.50077 
. 1 0727 

-4.41234 
0031  l 

25418 

05515 

.50758 

-.00202 

.08915 

.01295 

.01944 

00242 

00746 

.00118 

DATE  £9  XT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE 

LARC  BET  TPT  749  (IA931  OTSATI30  tTJJ009)  ( £4  JUN 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

M 

£690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

.000 

ELV-L!  « 

LREF 

H 

IE90.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-Ri  - 

BREF 

* 

1 £90. 3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

53/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

.598 

-8.496 

3 15490 

-1 . 18700 

.00403 

-.40195 

.35547 

- . 08869 

-.01054 

-.00451 

.600 

-6.384 

3.17080 

-.95560 

.00469 

-.3! 1 10 

. 30555 

- . 06445 

-.00601 

-.01971 

.600 

-4. £83 

3. 17437 

-.68139 

.01073 

-.00657 

.30316 

-.03866 

-.00168 

-.01455 

.599 

-£. 190 

3.  17018 

- . 37590 

.01700 

-. 10940 

.09108 

-.01446 

.00050 

-.00970 

.600 

- 090 

3. 17556 

-.01803 

.00068 

-.00517 

.08341 

.01118 

.00705 

-.00404 

.599 

£.008 

3. 16981 

. 35375 

.00354 

.09906 

.08004 

03376 

.01 140 

.00039 

.600 

4.108 

3. 17014 

.70905 

.01647 

00569 

.08014 

05976 

.01609 

. 00568 

GRADIENT 

-.00050 

. 16904 

.00067 

04904 

-.00053 

01  169 

.00010 

,00041 

RUN  NO. 

33/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-B.960 

3.97506 

-1 . 14124 

-.03323 

-.50260 

.44040 

-.07688 

-.01 105 

-.01981 

.900 

-6.759 

3 97400 

- 92880 

-.02265 

- . 36673 

.39484 

-.04733 

-.00593 

-.01397 

.899 

-4.551 

3.97151 

-.65453 

-.01 970 

-.23679 

.36177 

-.02129 

-.00126 

-.00866 

.899 

-0.349 

3 96990 

-.34537 

-.01299 

-.  1 1794 

.34148 

.00905 

.00388 

-.00212 

.899 

-.179 

3.96998 

.01608 

-.00158 

.00535 

.33268 

.03750 

.00903 

.00353 

.898 

0.001 

3.96740 

.39468 

.00684 

.13146 

.33308 

.06850 

.01431 

.00983 

.900 

4.017 

3.96978 

.73716 

.00350 

.25558 

.34671 

. 09398 

.01877 

.01326 

GRADIENT 

- 00007 

. 16098 

.00302 

.05639 

-.00176 

.01305 

.00231 

00255 

RUN  NO. 

38/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBH 

CTW 

.975 

-9. 164 

4 09355 

-1 .02960 

-.02549 

-.54844 

.53267 

- . 08779 

-.01320 

- 01742 

.976 

-6.907 

4.09541 

- 82049 

-.01483 

- 39853 

.48573 

-.05618 

-.00760 

-.01001 

.975 

-4.659 

4.08697 

- 58654 

- 00653 

- 26356 

.44935 

-.00593 

-.00020 

-.00704 

.976 

-0.408 

4.08400 

- 32840 

.00545 

-.14070 

.42850 

.00366 

. 00307 

-.00153 

975 

-.001 

4 07669 

-.05678 

.01189 

- 00374 

.41803 

03500 

.00880 

.00373 

.974 

1.998 

4.07235 

.24997 

.01945 

.10401 

.41607 

.06661 

.01490 

.00785 

.974 

4.008 

4.07370 

.54630 

.01068 

.03307 

40663 

.09491 

.02007 

.01113 

GRADIENT 

-.00170 

. 12834 

.00219 

. 05587 

-.00261 

.01375 

. 00254 

00006 

199 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

LARC  8FT  TPT  749  C!A93)  OTSATI30 


PAGE 

ITJJ009)  '*(  84  JUN 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■» 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

SREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

48/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

1.149 

-7.071 

4 21098 

-.75044 

1 . 149 

-4.774 

4 20910 

-.51272 

1.149 

-2.494 

4.20826 

-.24548 

1.149 

-.253  ' 

4 .20720 

.00214 

1.148 

2 015 

4.20775 

25604 

GRADIENT 

-.00023 

1 1297 

RUN  NO 

43/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

1 205 

-9.422 

4 21823 

- 93450 

1 205 

-7  096 

4.21706 

-.73028 

1 .206 

-4.781 

4 21707 

- 48997 

1 205 

-2.494 

4 21627 

- 22705 

1 .205 

- 242 

4.21686 

01873 

1 .205 

2.005 

4 21705 

.25541 

1 .205 

4.246 

4.21784 

.48903 

GRAD  1 ENT 

.00010 

.10813 

BETA  » 
ELV-LO  - 
ELV-RO  = 


4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

-.02794 

-.41332 

- 01978 

-.26414 

- 01113 

-.12169 

. 00296 

.00104 

.00056 

. 12381 

.00332 

. 0569 1 

l 22  GRADIENT  INI 

BETA 

CLU 

-.03348 

-.56862 

-.03184 

-.40624 

- 02526 

-.25567 

- 01264 

- . t 1 395 

.00039 

.00924 

-.00081 

. 12558 

-.00411 

24319 

. 0024 1 

. 05487 

CDU 

CNW 

.55077 

- . 05338 

.51518 

-.01589 

.49573 

. 023B6 

.48616 

.05915 

.48356 

0B829 

-.00462 

.01539 

■AL  = -5. 

.00/  5 00 

CDU 

CNki 

60848 

- 07974 

.55627 

-.04363 

.52182 

-.00663 

.50188 

.03130 

.49324 

. 06578 

.49168 

09312 

.49831 

.11551 

- . 00255 

.01358 

PARAMETRIC 

.000 

4.000 

4.000 


CBW 

-.00730 
- . 00034 
. 00697 
.01341 
.01864 
00280 


CBW 

-.01269 

- . 00604 
.001 16 
.00815 
.01431 
.01921 
.02339 
.00246 


DATA 

ELV-L1  = 
ELV-R1  » 


CTW 

-.00682 
-.00238 
.00150  * 

.00513 
.00804 
.0015^ 


CTW 

-.00893 

-.0051^ 

-.00254 

.00071 

00425 

.00738 

00944 

.00136 


200 
76  -M 

10.000 

10.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY/ 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  BET  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


(TUJ010)  ( EH  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

2590 . 0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000 

IN.  XT 

LREF 

* 

1290 . 3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000 

IN.  YT 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

» 

.0100 

RUN  NO. 

56/  0 RN/L  *= 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.600 

-8.51! 

3.16943 

- 1 . 1 8527 

.600 

-6.409 

3 16764 

-.95798 

.600 

-4 . 306 

3. 16931 

-.69015 

.600 

-2.203 

3 16721 

- . 37639 

.600 

-.099 

3.16493 

-.02953 

.599 

2 010 

3 16407 

35237 

.600 

4.125 

3 16922 

.71519 

GRADIENT 

- 00016 

. 15795 

BETA  “ 
ELV-LO  » 
ELV-RO  - 


3.17  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

4.21766 

-.42657 

. 35989 

-.09149 

4.24025 

-.31578 

.32963 

- . 06623 

4.25949 

-.21310 

.30878 

-.04362 

4.27405 

-.11070 

.2941 I 

-.01746 

4.20150 

-.00845 

.28605 

.01028 

4.20237 

. 09972 

.28300 

.03702 

4.26896 

20482 

.28639 

.06251 

.00129 

.04965 

- . 00265 

.01266 

4.000  ELV-LI  • 
4.000  ELV-RI  « 
4.000 


CBN  CTW 

-.01107  -.02416 

-.00644  -.0194! 

- . OOEOE  -.01513 

. 00273  - . 00964 

00761  -.00378 

01264  00137 

.01742  .0065! 

.00232  .00258 


MACH 

.900 

.899 

.899 

.899 

.899 

.899 

.899 


MACH 

.975 

.975 

.975 

.975 

.974 

.975 

.974 


RUN  NO.  36/  0 RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBN 

CTW 

-9.013 

3.97033 

-1 .13058 

4.31589 

-.50248 

.44444 

-.07223 

-.01038 

-.01791 

-6.783 

3.96777 

-.89965 

4 . 34832 

- 36005 

.40021 

- . 04255 

-.0052! 

-.Oil  63 

-4.562 

3.97081 

- 63433 

4 . 35876 

-.23461 

. 36985 

-.01101 

00037 

-.00502 

-2  375 

3 96938 

- 33477 

4 37895 

-. 1 1748 

. 35094 

. 02052 

.00592 

.00151 

- . 180 

3.37002 

.00842 

4 38887 

.00287 

34145 

.05085 

01 145 

. 00726 

2.010 

3-97000 

. 37744 

4 38645 

.12872 

.34104 

.08135 

.01658 

. 0 1 282 

4.232 

3.96899 

71463 

4.37863 

.25290 

35388 

. 1 0575 

. 02043 

.01551 

GRADIENT 

-.00014 

. 1 5520 

00214 

. 05558 

- OOIS'J 

.01339 

.00231 

. 00238 

RUN  NO.  41/  0 RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-9.216 

4.08334 

- 1 . 02650 

4 33639 

- 54782 

.53368 

- 08094 

-.01210 

-.01 654 

-6.939 

4 084  38 

- 81514 

4 36237 

- 39585 

48563 

-.04513 

-.00590 

-.01 024 

-4 . 677 

u . 08507 

- 57893 

4 37643 

-.26115 

45109 

- 01176 

.00012 

- . 00444 

-2  452 

4 08256 

- 31264 

4 38998 

- 13446 

.43009 

.02218 

.00629 

.00129 

- 228 

4.08090 

- . 02798 

4 . 39563 

- 01179 

.42149 

.05708 

.01288 

. 00634 

1 .990 

4 . 07923 

264 9B 

4 . 39590 

.11115 

41946 

.08800 

01859 

01062 

4.224 

4 . 07573 

56446 

4 38299 

.24216 

42902 

. 1 1829 

.02367 

0 1 493 

GRADIENT 

-.00099 

12877 

00085 

05630 

- 00246 

01465 

00267 

00216 

E01 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  t!A93>  OTSAT130 


(TJJQIO)  ( 84  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

a 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-R1  f 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

4.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO, 

51/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.149 

-7.109 

4.20765 

-.73914 

4.37167 

-.41100 

.55605 

-.03874 

-.00475 

-.00701 

1.149 

-4.796 

4.20702 

-.50352 

4.39408 

-.26205 

.52044 

.00676 

.00348 

- . 00268 

1 . 149 

-a  522 

4 20647 

-.24866 

4.40878 

-.12387 

.49816 

.04486 

0105B 

.00H3 

1 . 149 

-.244 

4.20548 

01293 

4.42245 

00631 

.48796 

07906 

01681 

00466 

1 . 149 

1 .999 

4 20532 

26682 

4 41793 

. 12952 

.48543 

10778 

02198 

.00795 

GRADIENT 

- 00027 

1 1352 

00377 

. 05758 

-.00509 

01488 

00273 

.00155 

RUN  NO 

46/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9.491 

4 21745 

- 93867 

4.37414 

- 57654 

61421 

-.07270 

-.01108 

-.01214 

1 205 

-7. 140 

4 21628 

- 72487 

4 39499 

-.40765 

56238 

- 03135 

-.00350 

- 00869 

1 .205 

-4.820 

4.21490 

-.48308 

4 41305 

-.25393 

.52565 

01093 

.00431 

-.00534 

1 .205 

-2  515 

4.21409 

-.22620 

4.42700 

- 11397 

.50384 

04866 

.01 1 13 

-.00139 

1 .205 

- 255 

4.21448 

.02406 

4.43793 

.01 189 

.49418 

.08091 

.01705 

.00243 

1 .205 

l .989 

4.21526 

.26378 

4.44109 

.12981 

.49212 

. 10916 

.02204 

.00600 

1 .205 

4 270 

4 21545 

.50400 

4.42825 

.25179 

.49959 

. 13442 

.02647 

.00913 

GRADIENT 

00010 

10863 

.00196 

.05534 

-.00282 

.01356 

.00244 

00160 

202 
76  I 

10.000 

10.000 


DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  203 
tTJJOm  ( 24  JUN  76  ) 


LARC  BFT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

57/  0 RN/L 

» 3.  16 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8.561 

3. 16894 

-1.21 150 

6.29387 

-.43753 

.36114 

- . 09525 

-.01  156 

-.02451 

.600 

-6.437 

3. 17076 

-.97320 

6.33093 

- . 32029 

.3291 1 

-.06045 

-.00663 

-.01941 

.600 

-4.314 

3 16839 

-.69455 

6 37074 

-.21373 

.30773 

-.04332 

-.00182 

-.01462 

.600 

-2.214 

3.  16894 

- . 38228 

6.39519 

-.11218 

.29344 

-.01449 

.00324 

- . 00858 

.600 

- 098 

3 16655 

- 01239 

6 40437 

- 00353 

.28499 

.01220 

.00828 

-.00335 

.600 

2.030 

3 16721 

38097 

6 40083 

.10761 

.28245 

03986 

.01341 

.00229 

.599 

4.133 

3. 16378 

.74800 

6 39825 

.21336 

. 28524 

.06611 

.01826 

.00750 

GRADIENT 

: 00052 

. 17261 

.00192 

05081 

- . 00265 

.01292 

00238 

.00261 

RUN 

NO.  37/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU  .. 

BETA 

CLU. 

CDU 

CNN 

CBN 

CTI1 

899 

-9  059 

3.96750 

-1.12846 

6.4608! 

-.50067 

.44367 

-.07342 

-.01032 

-.01784 

899 

-6.826 

3.9693! 

- 91580 

6.49924 

- . 36825 

.4021 1 

-.04335 

-.00524 

-.01113 

.899 

-4  591 

3 96842 

- 65979 

6.52228 

-.24635 

.27338 

-.01053 

.00050 

-.00455 

899 

-2.404 

3.96979 

-.35310 

6 54134 

-.12521 

.35460 

.02278 

. 00639 

• .00245 

900 

- 212 

3 . 97 1 82 

-.01165 

6 55258 

-.00403 

.34563 

. 05679 

.01240 

. 00882 

.900 

2 022 

3.97195 

35875 

6.54501 

.12422 

34626 

08574 

.01737 

.01395 

.899 

4 243 

3 96953 

. 69B34 

6.52889 

.24842 

35573 

. 1 0942 

.02099 

.01616 

GRADIENT 

.00020 

15518 

00075 

.05608 

-.00196 

.01370 

00235 

.00239 

RUN 

NO.  42/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.974 

-9.234 

4 07373 

-1.03055 

6.51634 

-.54759 

.53136 

-.07902 

-.01 165 

-.01629 

.975 

-6.980 

4.07592 

-.82191 

6.54830 

-.40024 

.48697 

-.04408 

- . 00554 

- 00991 

.975 

-4  720 

4 07I2B 

- 58412 

6.57390 

- 26460 

.45298 

- 00814 

00088 

-.00375 

.975 

-2.473 

4 07002 

-.31745 

6.58504 

- 13689 

.43120 

02963 

00769 

.00219 

• 97H 

-.227 

4 07529 

-.00767 

6.59045 

- 00324 

.42199 

06606 

.01468 

. 00695 

974 

1 .995 

4.08113 

.27427 

6.58699 

.11543 

.42084 

09667 

02007 

.01157 

.974 

4.246 

4 08363 

.57787 

6.56988 

.24857 

.43014 

12717 

.02510 

.01595 

GRADIENT 

00160 

.13016 

- 00027 

05708 

-.00250 

01507 

00272 

.00218 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 
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(TJJOt I)  (24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L!  “ 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  =■ 

4.000 

ELV-R1  = 

BREF  « 

129Q.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  *= 

.0100 

RUN 

NO 

52/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/py 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.149 

-7. 156 

4 20702 

- 74544 

6.57481 

-.41524 

.55703 

- 03348 

-.00349 

-.00829 

1.149 

-4  845 

4.20650 

-.61070 

6.60383 

-.26699 

.52280 

01499 

.00493 

-.00375 

I . 149 

-2  551 

4.20605 

- 26103 

6 61982 

-.13047 

.49982 

05260 

01 194 

-.00013 

1 . 149 

-.266 

4.20u4| 

00855 

6 6?963 

,00417 

.48783 

08745 

.01821 

00395 

l . 148 

2 001 

4 .20572 

27020 

5 62836 

13144 

.48645 

. 1 1848 

. 02360 

. 00776 

GRADIENT 

00004 

! 1445 

00366 

. 05827 

-.00531 

01513 

00273 

.00169 

RUN 

NO. 

47/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 205 

-9.552 

4 21626 

- 95547 

6.55864 

-.58876 

61620 

-.07108 

- 01020 

-.01407 

1 .205 

-7  185 

4 21627 

- 73326 

6 58I|3 

-.41258 

56267 

-.02736 

-.00260 

-.01032 

1 .205 

-4  857 

4 21449 

- 49239 

6 ,6Q480 

- 25895 

52591 

.01640 

00525 

-.00639 

1 .205 

-2.556 

4 21449 

- 24328 

6 624,53 

-.12259 

50390 

.05319 

.01201 

- 00303 

1 205 

- 270 

4.21468 

01 591 

6.63295 

.00785 

.49319 

.08816 

0181  1 

.00154 

1 205 

2 DOS 

4 21467 

27029 

6.63266 

13321 

49285 

.11836 

.02333 

00554 

1 .205 

4.275 

4.21646 

,51060 

6 6|933 

.35487 

.49915 

14330 

02757 

. 00892 

GRADIENT 

00018 

1 1035 

00163 

05621 

-.00283 

.01397 

00245 

.00172 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


(TJJ0I2)  t 24 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

-6  000 

ELV-L I = 

LREF  = 

1290.3000 

! NCHES  YMRP 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-R!  = 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

80/  0 

RN/L  = 3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU  BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

599 

-8.515 

3 16306 

-1.08022  -6.31660 

- . 38606 

. 35739 

-.05963 

- 00504 

- . 02626 

599 

-6  414 

3. 16199 

-.81952  -6. 3465? 

-,27026 

,32977 

-.03574 

-.00079 

-.02200 

.599 

-2. 189 

3. 16220 

■5.20601  -6,37050 

-,06135 

•2977Q 

.00753 

.00692 

-.01291 

.598 

-.073 

3. 15707 

.15936  -6.36909 

.04632 

.29069 

.02806 

.01089 

-.00863 

599 

2 046 

3. 15840 

55174  -6.36479 

16075 

.29136 

.05285 

.01549 

-.00408 

598 

4 162 

3. 15842 

.91537  - 6,  35255 

.27137 

29646 

.07723 

.01979 

00062 

GRADIENT 

- -00047 

17743  00275 

.05255 

- 00014 

01105 

00204 

00213 

10.000 

10.000 


UUN  76  ) 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130  (TJJOI2I  ( 24  JUN 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  * 

8REF  ■ 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  « 0100 


RUN 

NO 

75/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.044 

3.97071 

-1.04209 

-6.51371 

-.46735 

.44847 

- . 04697 

-.00600 

-.02192 

900 

-6.806 

3.97033 

- . 80822 

-6.55220 

- 33033 

.40872 

- 02523 

-.00195 

-.0174! 

900 

-4  589 

3.97011 

- 54734 

-6.55929 

-.20859 

.38109 

- 00286 

,00230 

-.01296 

900 

-2.380 

3 96812 

-.23200 

-6.56083 

-.09446 

36407 

02023 

.00652 

-.00861 

.899 

- 158 

3 96658 

. 14024 

-6  55342 

04994 

356 12 

04574 

.01  142 

- 00409 

.899 

2.067 

3 97033 

. 50275 

-6.53977 

17940 

356B4 

07413 

.01651 

.00075 

.900 

4 293 

3 97387 

.82880 

-6.53411 

305 14 

.36818 

10063 

.02150 

.00458 

GRADIENT 

00044 

. 15700 

00322 

05814 

-.00148 

01175 

00218 

.00200 

RUN 

NO 

65/  0 

RN/L  = 

4 08  GRA01ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9  245 

4 08487 

- . 95598 

-6  59309 

-.51549 

53923 

- . 07775 

-.01034 

-.02193 

.976 

-S  953 

4 08519 

-.72526 

-6.61475 

- 35845 

49424 

- 04853 

- 00495 

-.01806 

.975 

-4.689 

4 08439 

-.48585 

-6.61931 

-.22403 

.46110 

- 01995 

.00031 

-.01379 

.975 

-2  451 

4 07876 

-.21584 

-6.61313 

-.09547 

44233 

. 00877 

.00521 

-.00867 

.975 

- 189 

4 07913 

08375 

-6.59514 

.03639 

.43447 

.03562 

.01014 

-.00420 

.975 

2 038 

4.07921 

37540 

-6  59189 

16446 

43810 

06468 

.01544 

-.00038 

975 

4 293 

4.0789! 

65364 

-6  57832 

29553 

45213 

09092 

02056 

.00255 

GRADIENT 

-.00047 

. 12783 

.00460 

. 05786 

-.0009!j) 

.01236 

. 00226 

.00182 

RUN 

NO 

70/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.149 

-7  126 

4.20871 

- 67014 

-6.66085 

- 37430 

.55855 

-.05147 

- . 00595 

- 01107 

1.149 

-4.810 

4.20971 

-.42933 

-6  66821 

-.22582 

.52598 

-.02331 

-.00060 

- 00742 

1 . 149 

-2  503 

4.20937 

- . 1 7939 

-6  66239 

-.09136 

50925 

.00843 

00505 

- 00291 

1.149 

- 239 

4.20968 

07364 

-6.65395 

.03692 

.50130 

. 03922 

01080 

.00067 

1.149 

2.036 

4.21050 

.32661 

-6.64770 

16412 

.50251 

. 06944 

.01638 

00330 

GRADIENT 

.00012 

1 1055 

.00307 

. 05693 

-.00344 

.01355 

00249 

.00157 

76  1 

0.000 

0.000 


DATE  29  OCT  76 
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ITJJ012)  < 24  JUN  76  1 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  BET  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


SREE  = 
LREE  = 
BREE  = 
SCALE  * 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

RUN  NO. 


= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  ZT 

60/  0 RN/L  * 4.22 


BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  “ 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

1 . 199 

-9.537 

1 .200 

-7. 171 

1 .200 

-4 . 833 

1.199 

-2.526 

1 .200 

-.243 

1 .200 

2.034 

I .200 

4 300 
GRADIENT 

RN/L 

l/du 

4.21 139 

-.90639 

4.21244 

-.66673 

4.21223 

- 42400 

4.21336 

-.17220 

4.21896 

. 07572 

4.21697 

.31692 

4.21576 

.54122 

00047 

.10601 

BETA 

CLU 

-6  67605 

- 56162 

-6.6B30Q 

- . 37773 

-6,68687 

- 22649 

-6.68244 

-.08900 

-6  67142 

.03860 

-6.66797 

. 16217 

-6.65857 

28060 

.0031 l 

05544 

CDU  CNW 

.61962  -.07901 

.56654  -.05090 

.53419  - 02222 

.51695  .01037 

.50982  , 04203 

.51170  .06914 

.51846  .09249 

-.00161  .01263 


LARC  8ET  TPT  749  (1A93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREE  = 
LREE  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690  0000 
1290  3000 
1290.3000 
.0100 

SQ  FT . XMRP 
INCHES  YMRP 
INCHES  ZMRP 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400  0000  IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

RUN  NO. 

79/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

599 

599 

599 

.599 

.599 

598 

.599 

ALPHA 

-8.497 

-6.375 
-4  259 
-2  168 
- 06C 
2.035 
4.154 
GRADIENT 

RN/L 
3.16093 
3 15966 
3. 157C7 
3 16012 
3.  16274 
3 16311 
3.16453 
00085 

L/DU 

-1 .04735 
- . 79528 
-.51585 
- 20033 
. 15930 
.52432 
.88606 
16763 

BETA 
-H- 23764 
-4.26228 
-4.27343 
-4  28067 
-4  20474 
-4  28220 
-4.2B555 
- 00122 

CLU 

-.37591 
-.26299 
-.16053 
- 05003 
04657 
. 15228 
26298 
.05033 

CDU 
.35891 
. 33068 
.31 120 
29966 
. 29234 
29044 
29679 
- CO  18! 

CNW 

-.05792 
- 03307 
-.01096 
01  122 
03493 
.06029 
.08500 
.01145 

PARAMETRIC  DATA 

-6.000  ELV-LI  * 
14  000  ELV-RI  = 
14.000 


CBW 

-.01 14! 
-.00595 
-.00033 
.00573 
.01 151 
01658 
.02081 
.00233 


CTW 

-.01177 

-.00899 

-.00599 

-.00264 

.00101 

.00322 

.00520 

.00124 


(TJJ013)  t 24 

PARAMETRIC  DATA 

-4.000  ELV-LI  = 

14.000  ELV-RI  = 

14.000 


CBW  CTW 

- 00476  -.02630 

- 00039  -.02163 

.00363  - 01701 

.00753  - 01235 

01186  -.00761 

01641  -.00268 

02091  ..00211 

00206  . QG22B 


10.000 

10.000 


JUN  76  ,) 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


• PAGE  207 
< TJJOt 3)  ( 24  JUN  76  J 


SREF  = 
LREF  - 
BREF  * 
SCALE  « 


LARC  BFT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  , PARAMETRIC  DATA 


i.oooo 

SQ.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  = 

1.3000 

INCHES  Y4RP 

a # 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  * 

1.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  *= 

14.000 

.0100 

RUN 

NO. 

74/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.008 

3.97831 

-1  04501 

-4.35853 

-.4701 l 

.44986 

- 04666 

-.00573 

- . 038 1 3 

.900 

-6.775 

3 . 96983 

-.88317 

-4.37470 

-.33580 

.40793 

-.08433 

-.00161 

-.01747 

.899 

-4.559 

3 96594 

-.54488 

-4.38399 

-.80649 

. 37897 

-.00189 

.00890 

-.01315 

900 

-8.357 

3.96844 

-.88006 

-4.30480 

- . 07934 

36054 

. 02858 

.00780 

-.00819 

.899 

154 

3 96679 

. 1 3886 

-4 . 376>*5 

.04848 

. 35088 

05884  * 

.01856 

- . 0033 1 

.899 

8.056 

3 95807 

58347 

-4 . 36788 

. 18431 

35810 

08869 

.01830 

.00164 

900 

4.881 

3 97313 

84855 

-4 . 36595 

30966 

. 36493 

. 1 1 074 

. 08348 

.00574 

GRADIENT 

.00063 

. 1 5980 

.00837 

.05866 

-.00165 

.01886 

00837 

.00315 

RUN 

NO. 

64/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9  189 

4.0781 1 

-.94331 

-4.39478 

-.51080 

.54086 

-.07318 

- . 00950 

-.08134 

.975 

-6  911 

4.08170 

-.78358 

-4.40576 

-.35788 

.49380  . 

, -.04484 

-.00430 

-.01734 

.975 

-4.678 

4.07957 

- 48984 

-4  40586 

-.88570 

.46133 

-.01584 

.00096 

-.01319 

.975 

-8.485 

4.07995 

-.85566 

-4.40016 

- . 09947 

.44080 

.01335 

.00605 

-.00309 

975 

-.184 

4 . 08888 

. 07846 

-4.39011 

.03138 

4 3887 

.04816 

01133 

-.00386 

975 

8 048 

4 08496 

.36898 

-4.38041 

.16089 

43443 

. 07870 

.01785 

. OODOO 

.975 

4.867 

4 08447 

65180 

-4 . 37308 

.89876 

.44957 

10385 

08390 

.00357 

GRADIENT 

.00066 

. 18868 

.00377 

.05803 

-.00134 

01331 

00846 

.00186 

RUN 

NO. 

69/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.  149 

-7.088 

4.807^5 

-.67703 

-4.43587 

- . 37885 

55869 

- 04568 

-.00504 

-.01 075 

1 . 149 

-4  777 

4.80708 

-.43873 

-4  43798 

- 88780 

52504 

-.01416 

.00076 

-.00670 

1 . 149 

-8  488 

4.80835 

- 18006 

-4  48875 

-.09184 

50678 

. C 1 835 

. 00698 

-.00864 

1.149 

- 848 

4,80868 

06993 

-4  42163 

.03485 

49835 

.05149 

.01304 

.00103 

1 . 149 

8 084 

4 80986 

.31686 

-4  41848 

. 15764 

49845 

.08139 

.01846 

.00389 

GRADIENT 

.00030 

.11087 

00889 

.05656 

- 00390 

.01418 

00868 

.00156 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  208 
1TJJ013)  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  <!A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

X 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-R1  * 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

at 

.0100 

RUN  NO. 

59/  0 

RN/L  * 

4.22  GRA01ENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.199 

-9.478 

4.21576 

-.88717 

-4.44957 

- . 54785 

.61753 

- 07402 

-.01057 

-.01180 

1 .200 

-7.114 

4 21559 

-.66479 

-4.45888 

-.37591 

.56545 

-.04290 

-.00483 

-.00846 

1 200 

-4  798 

4 21261 

- 42361 

-4.45580 

- 22531 

.53189 

-.01 161 

.00129 

-.00557 

I .200 

-2.502 

4.21478 

- . 1 6666 

-4.44869 

- 08574 

.51448 

. 02322 

.00790 

-.00226 

1 199 

- 229 

4 21615 

08265 

-4  43513 

,04186 

50649 

.05467 

.01372 

.001 13 

1 .200 

2.023 

4 21538 

31070 

-4.43507 

. 15757 

.50715 

. 08244 

.01864 

.00402 

1 . 199 

4.285 

4 21712 

54114 

-4  42860 

. 27866 

.51495 

.10450 

.02274 

.00574 

GRADIENT  - 

00042 

10608 

00300 

.05515 

-.00182 

01285 

00236 

.00127 

LARC  8FT  TPT  749  UA931 

OTSAT130 

ITJJ014)  ( 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976 

0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO 

78/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU  ' 

CNN 

CBN 

CTW 

599 

-8.472 

3. 14783 

-1  07754 

- . 02036 

-.38351 

. 35592 

-.05762 

- 00488 

-.02551 

.598 

-6.364 

3. 14939 

- 83014 

-.01836 

-.27066 

. 32605 

-.03281 

-.00049 

- 02069 

598 

-4 . 265 

3 15573 

- 54223 

-.01681 

-.16593 

. 30602 

- 00796 

. 00388 

-.01566 

.598 

-2. 182 

3 15858 

-.231  19 

- 00922 

- . 06798 

29405 

.01739 

.00834 

-.01046 

.598 

-.072 

3 1 6455 

13362 

- 00598 

03846 

.28780 

.04262 

.01285 

-.00525 

.599 

2.031 

3 16016 

.52046 

- 00338 

. 14896 

28621 

. 06880 

.0P7Q 

-.00002 

.599 

4.131 

3 16967 

.88341 

- 00554 

25705 

29098 

.09664 

.02268 

00515 

GRADIENT 

00178 

.17154 

00135 

05060 

-.00180 

.01241 

.00224 

.00248 

10  000 

10.000 


JUN  76  > 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  509 
(TUJ014)  ( 54  JUN  76  I 


LARC  BFT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN. 

XT 

BETA  ■ 

.000 

ELV-L1  - 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-Rt  » 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  a 

400.0000 

IN. 

ZT  ' 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE  « .0100 


RUN 

NO 

73/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/l 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

.899 

-8  952 

3.96310 

-1  .06284 

-.05611 

-.47367 

.44566 

-.05578 

-.00692 

.900 

-6  752 

3.96360 

-.85973 

- . 04552 

-.34514 

.40145 

- 02838 

-.00217 

.899 

-4  544 

3.96271 

- 56432 

-.04452 

-.20721 

.36718 

.00110 

.0031 1 

900 

-2 . 343 

3.96835 

- 24786 

-.03733 

-.08639 

. 34857 

.03082 

.00824 

.900 

- 141 

3.96959 

14095 

- . 02693 

.04819 

.34190 

.05534 

.01463 

.900 

2.056 

3 97157 

.53022 

-.01852 

18294 

.34503 

09987 

.021  14 

.900 

4.267 

3.97489 

.86909 

- . 02055 

.31172 

.35867 

. 1 2974 

.0261  1 

GRADIENT 

.00125 

16552 

.00303 

.05936 

-.00093 

.01482 

. 00267 

RUN 

NO 

63/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

.975 

-9. 162 

4.08099 

-.96320 

-.04149 

-.51720 

.53696 

-.06801 

-.00876 

.975 

-6.892 

4.08169 

-.74639 

-.03763 

-.36512 

.48918 

-.03641 

-.00304 

.975 

-4.632 

4.08190 

- 50338 

- . 02935 

-.22833 

45360 

-.00465 

. 00265 

.975 

-2.411 

4 08618 

- 24206 

-.00934' 

-.10498 

.43368 

.02697 

.00024 

.975 

-.  189 

4.08632 

04107 

-.00787 

.01749 

.42549 

.05803 

.01402 

.975 

2.004 

4 08585 

.33172 

-.00151 

.14135 

.42610 

09054 

.01997 

.975 

4 239 

4 08305 

6304  3 

-.00253 

.27581 

.43749 

12036 

.02536 

GRADIENT 

.00009 

. 12824 

.00277 

. 05662 

- OOI8C 

01415 

.00258 

RUN 

NO 

68/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

‘ RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

1 . 149 

-7 . 052 

4.21023 

-.69661 

- 02983 

- 38701 

.55556 

-.03563 

-.00342 

1 . 149 

-4.732 

4.20974 

- 45351 

-.02344 

-.23629 

52102 

. 00292 

.00390 

1 . 149 

-2.464 

4 20968 

- 18721 

-.01073 

-.09412 

50274 

.04429 

.01126 

1 149 

- 233 

4 21061 

05625 

00174 

. 02^80 

.49422 

07692 

01724 

1 149 

2.013 

4 21007 

301  18 

00750 

. 14835 

.49258 

.10623 

.02239 

GRADIENT 

.00009 

11162 

00469 

. 05680 

-.00418 

.01525 

.00275 

CTW 

- . 0524 1 
-.01690 
-.01 15! 
-.00506 
.00035 
.00541 
.01039 
.00544 


CTW 

- . 0204  I 
-.01554 
-.01030 
- . 00454 
.00046 
.00450 
.00744 
.00201 


CTW 

-.00961 
-.00543 
- 00079 
.00247 
. 00582 
.00165 


10.000 

10.000 


DATE  39  OCT  7G 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(TJJ014)  ( 34  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

e 

3690  0000 

SQ.FT,  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

.000 

ELV-LI  * 

LREF 

sz 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 

BREF 

n 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

c 

.0100 

RUN  NO, 

58/  0 RN/L  = 

4.31  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.199 

-9.408 

4.31733  -.88986 

- . 03663 

-.54360 

.61088 

- . 064 1 6 

-.00909 

-.01148 

1.300 

-7.083 

4.33071  -.67863 

- . 03793 

-.38033 

.56030 

-.03877 

-.00349 

-.00787 

t .300 

-4.773 

4 33013  -.43798 

-.03108 

-.331 17 

.53781 

00853 

00481 

-.00533 

1.300 

-3.473 

4 33013  -.17403 

- . 00773 

- 08849 

.50849 

04664 

.01 166 

-.00150 

1.199 

- 336 

4.33049  .06311 

. 00665 

03164 

.50138 

08083 

.01763 

.00345 

1.300 

3.017 

4.31857  .30308 

.00949 

15103 

.49997 

10763 

.03341 

.00556 

1.199 

4.365 

4.31179  53553 

.00039 

36614 

50643 

.13015 

03648 

.00790 

GRADIENT 

- 000B1  10651 

.00366 

.05470 

-.00338 

.01349 

00340 

.00148 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93I 

OTSAT13D 

(TJJ0I51  1 34 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

— 

3690.0000 

SQ  FT  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

X 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 

BREF 

s 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

= 

.0100 

* 

RUN  NO, 

81/  0 RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

599 

-8.498 

3.16673  -1.06885 

4.17773 

-.38193 

.35733 

- 05984 

-.00536 

- 03531 

599 

-6  389 

3 16669  -.83818 

4.30193 

-.37379 

.33938 

- 03399 

- 00063 

- 03033 

.599 

-4.393 

3 16364  - 57373 

4 33091 

- 178B5 

.31173 

- 01033 

00370 

-.01565 

599 

-3. 183 

3.16096  - 33383 

4 33309 

- . 06637 

.39654 

.0176! 

.00879 

-.01005 

599 

- 074 

3.15933  14745 

4 34038 

.04373 

.38970 

.04333 

.01383 

- 00490 

.599 

3 033 

3.15989  51641 

4.34147 

. 14959 

38967 

.07368 

.01894 

00084 

.593 

4.153 

3.15633  .89618 

4 33746 

.36350 

39403 

. 09959 

.03431 

.00580 

GRADIENT 

-.00074  .17435 

.00103 

.05315 

-.00300 

.01301 

.00343 

.00355 

10.000 

10.000 


JUN  76  ) 


10.000 

10.000 


DATE:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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(TJJQI51  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /H9  (1A931  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


© d> 

>X)  § 

8 S 
*6 
§ g 

£§ 
32  ■ 

£S  S3 


SREF 

E 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

LREF 

m 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

BREF 

it 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN 

NO. 

76/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

.899 

-9.001 

3 96994 

- 1 . 05589 

4 . 27346 

-.47296 

44793 

- 05181 

-.00654 

.900 

-6.770 

3.97010 

- 82804 

4.30214 

- . 33578 

.40551 

- 02431 

-.00164 

.900 

-4  555 

3 97037 

-.56266 

4.31489 

-.21 102 

.37647 

.00866 

.00417 

.900 

-2.366 

3.96812 

-.24027 

4 33798 

- . 08598 

. 35783 

.04454 

.01069 

.900 

-.161 

3 96830 

13066 

4.34509 

04573 

.35001 

.08000 

.01739 

.900 

2.058 

3*97204 

51578 

4 . 33956 

. 18089 

.35071 

. I 1545 

.02370 

899 

4.286 

3 97150 

85496 

4 . 33080 

.31 158 

36443 

.14381 

.02840 

GRADIENT 

.00028 

16246 

00150 

.05943 

-.00140 

.01543 

.00278 

RUN 

NO. 

66/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

.975 

-9.199 

4 08126 

-.96199 

4 . 3085 1 

-.51858 

.53907 

- . 05928 

-.00739 

.976 

-6.919 

4.07901 

-.74256 

4 33171 

- . 36500 

.49165 

-.02444 

-.001 16 

.975 

-4.665 

4.08012 

- 5G0BI 

4 . 34595 

-.22908 

.4074! 

.01012 

.00504 

.975 

-2.434 

4 08093 

-.23818 

4 35861 

-.10407 

.43692 

.04315 

.01120 

.975 

-.199 

4 08512 

.06492 

4 35562 

.02790 

.42972 

07851 

.01789 

.975 

2.025 

4,-08440 

35971 

4 36586 

. 15425 

.42883 

.11330 

.02363 

975 

4.279 

4 08456 

.65455 

4 . 35235 

.28961 

44246 

.14490 

.02924 

GRADIENT 

.00055 

.13016 

00089 

. 05798 

-.00170 

.01520 

.00272 

RUN 

NO. 

71/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

1.149 

-7.096 

4 20853 

-.69065 

4 . 37460 

- . 38737 

. 56087 

-.02128 

-.00084 

1.149 

-4.783 

4.20868 

-.44420 

4.39517 

-.23328 

52518 

02464 

.00736 

1.149 

-2.489 

4.20974 

- 10958 

4.40331 

- . 09552 

.50303 

06345 

.01444 

1.149 

- 226 

4.20802 

06412 

4.41319 

.03*73 

.49486 

.09548 

02030 

1.149 

2 034 

4 20965 

32029 

4.41814 

15785 

.49285 

12584 

.02556 

GRADIENT 

00005 

. 1 1214 

.00347 

05727 

-.00467 

.01478 

.00266 

ELV-LI  “ 
ELV-RI  = 


CTW 

-.02002 

-.01397 

-.00808 

-.00148 

.00378 

.00903 

.01331 

.00241 


CTW 

-.01923 
-.01344 
-.00760 
-.00213 
.00300 
.00810 
.01 103 
.00212 


CTW 

-.00999 
-.00531 
-.00134 
.00238 
* 00644 
.00172 


10.000 

10.000 


DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  212 
(TJJ0151  ( 24  JUN  76  > 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  * 
SCALE  * 


SREF  « 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  749  t tA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  «= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  «■ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

.0100 

RUN  NO. 

61/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

I 200 

-9.470 

4.21300 

-.89491 

4 . 36945 

-.55280 

.61772 

-.05683 

t .200 

-7.119 

4.21419 

-.67620 

4 . 38955 

- . 38307 

.56650 

-.01606 

1 .200 

-4.803 

4.21460 

- 43590 

4.41411 

- 23152 

.531 13 

. 02594 

1 200 

-2.505 

4.21399 

-. 17522 

4.42192 

- . 0B937 

.51002 

.06268 

1 199 

- 275 

4.21594 

06241 

4.43331 

03129 

.50138 

09471 

1.199 

2.029 

4.21891 

30800 

4.43021 

15399 

.49999 

12361 

1.199 

4.275 

4 21833 

.53942 

4.42797 

27360 

.50722 

14796 

GRADIENT 

. OOD55 

. 1 0727 

.00194 

. 05525 

-.00255 

.01344 

LARC  BFT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

2690.0000 

50. FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

0100 

RUN  NO, 

. ,82/0 

RN/L  = 

3.16  GRAD f ENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

.599 

-8.537 

3 16877 

- 1 . 08772 

6.27137 

- . 39003 

.35858 

-.06141 

.599 

-6.404 

3 16759 

-.83136 

6.30318 

- . 27284 

.32819 

-.03410 

.599 

-4.309 

3 16450 

-.57591 

6.33!  10 

-.17822 

. 30946 

-.00994 

.599 

-2. 196 

3.16266 

-.23639 

6.34857 

-.07014 

.29670 

.01848 

.599 

-.077 

3.16136 

. 14953 

6.35750 

04316 

.28885 

04625 

.599 

2 039 

3 15981 

.53020 

6 35125 

15319 

.28892 

07567 

.599 

4.160 

3 . 1 5955 

91858 

6.34014 

26984 

29376 

. 1 0296 

GRADIENT 

- 00060 

.17738 

.00098 

.05287 

- 00185 

.01337 

4.000  ELV-LI 

14.000  ELV-RI 
14.000 


10.000 

10.000 


CBW 

CTW 

-.00749 

-.01480 

-.00014 

-.01091 

.00748 

-.00702 

.01427 

-.00330 

.01993 

.00090 

.02498 

.00494 

. 02923 

.00778 

.00239 

.00167 

( TJJ016)  ( 24  JUN  76  1 


PARAMETRIC  DATA 


6.000 

ELV-L1  => 

14.000 

ELV-RI  = 

14  000 

CBW 

CTW 

.00542 

-.02521 

00046 

-.01999 

.00393 

-.01498 

.00909 

-.00949 

.01436 

-.00418 

.01976 

00159 

.02514 

.00640 

.00251 

.00254 

DATE  29 


SREF  = 
LREF  « 
8REF  ® 
SCALE  « 


OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  749  ( !A93>  OTSAT130 


PAGE  213 
(TJJ016)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


1.0000 

SQ  FT  XMRP 

- 976 

0000  IN.  XT 

1.3000 

INCHES  YMRP 

— 

0000  IN.  YT 

1.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO 

77/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.099 

-9.045 

3.96860 

-I  06557 

899 

-6  809 

3 96735 

-.84328 

899 

-4  587 

3 96737 

- 56635 

.900 

-2.382 

3.96707 

-.25125 

.900 

-.170 

3 97301 

. 1 1672 

.900 

2.061 

3 97212 

.49605 

900 

4 285 

3.97328 

83233 

GRADIENT 

.00076 

15977 

RUN  NO 

67/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.975 

-9.252 

4 08059 

- 97661 

.976 

-6  949 

4 08171 

-.74910 

.975 

-4.694 

4.08115 

-.50085 

.975 

-2  450 

4.08012 

-.23445 

.975 

193 

4.08059 

. 07525 

.975 

2.046 

4.08026 

37731 

.975 

4.276 

4 08390 

65777 

GRADIENT 

.00025 

13055 

RUN  NO 

72/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

1.149 

-7.135 

4.21050 

-.69080 

1.149 

-4.812 

4.21013 

-.45332 

I 149 

-2  515 

4 20910 

-.20009 

1 . 149 

- 230 

4 20793 

. 06772 

1 . 149 

2.036 

4.2070B 

.32505 

GRADIENT 

-.00045 

1 1402 

BETA  - 
ELV-LO  » 
ELV-RO  = 


3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


SETA 

CLU 

CDU 

CNW 

6.42444 

-.47651 

.44718 

-.05261 

6.46370 

-.34260 

.40627 

- . 02389 

6.48608 

-.21386 

.3/760 

. 00994 

6.50855 

- 09071 

.36106 

.04713 

6.51893 

.04121 

. 35309 

.08532 

6.51028 

. 1 7598 

.35476 

12053 

6.49855 

.30491 

. 36633 

. 14656 

.001  19 

. 05878 

- 00129 

.01562 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

6.48439 

-.52685 

6.51686 

- . 3690 1 

6.53263 

-.22999 

6.55074 

- . 1 0273 

6.55684 

. 03236 

6 54963 

. 16243 

6 53070 

.29140 

-.00022 

. 05830 

4 21  GRADIENT 


BETA 

CLU 

6 58732 

- . 38725 

6 61929 

-.23888 

6.63737 

- 10098 

6.64804 

03346 

6.64541 

. 16027 

00391 

.05834 

CDU 

CNN 

.53947 

-.05907 

.49260 

-.02192 

.45921 

.01483 

.43819 

05225 

.42999 

08767 

430H9 

t2222 

.44301 

. 15382 

-.00179 

t 

.01551 

'AL  = -5. 

00/  5.00 

CDU 

CNW 

.56058 

-.01397 

.52695 

.03203 

.50465 

07033 

49405 

. 10583 

.49307 

. 1 3549 

-.00492 

.01515 

6.000 

ELV-LI  - 

14.000 

ELV-R1  * 

14.000 

CBN 

CTW 

. 00670 

-.01946 

.00161 

-.01319 

00453 

-.00706 

01131 

-.00063 

.01844 

.00496 

.02461 

.01046 

.02883 

.01449 

.00279 

.00244 

CBN 

CTW 

■ 00724 

-.01919 

-.00059 

-.01301 

00596 

-.00654 

.01285 

-.00088 

.01934 

.00428 

. 02522 

.00883 

03081 

.01167 

00277 

.00206 

CBW 

CTW 

.00041 

- 01053 

. 00854 

- 00612 

.01564 

-.00240 

.02173 

.00235 

. 02690 

.00615 

.00268 

.00182 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE  214 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT 1 30 

(TJJ016)  1 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

as 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

=>  976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-U  - 10.000 

LREF 

X 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-Rl  ■*  10.000 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

14.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO, 

62/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .200 

-9.53B 

4.21735 

- . 9074B 

6.55886 

- .56 1 90 

.81918 

- . 05396 

-.00654 

-.01642 

1 .200 

-7.167 

4 21854 

- 68688 

6.58389 

- . 38948 

.56703 

-.01209 

.00050 

-.01206 

1 200 

-4  835 

4.21875 

- 44158 

6 60477 

-.23444 

53092 

.03166 

.00835 

-.00795 

1 200 

-2.539 

4 2 '793 

- . 1 9576 

6 62227 

- . 09977 

.50965 

.06844 

.01510 

-.00430 

1 .199 

-.239 

4 21826 

. 06794 

6.63233 

.03395 

.49968 

10243 

.02110 

.00028 

1 .200 

2.015 

4 22150 

.31859 

6 63318 

. 15926 

49990 

. 1 3282 

0P623 

• .00437 

1 .200 

4 295 

4.21953 

55246 

6.61400 

,27976 

.50633 

. 15716 

03039 

.00747, 

GRADIENT 

00022 

.10969 

.00130 

05644 

- . 00259 

01383 

.00242 

.00173 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT 130 

ITJJ017)  ( 24  JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

ss 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6  000 

ELV-L1  = 10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-Rl  = 10.000 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  OQO 

SCALE 

= 

.OJOD 

RUN  NO 

90/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.149 

-7.178 

4 21182 

-.77435 

-6.65909 

-.43285 

.55898 

- . 08874 

- 01390 

- . 00684 

1.150 

-4 . 855 

4.21009 

- 53673 

-6.66521 

-.28091 

52337 

-.06008 

-.00856 

-.00278 

1.149 

-2  556 

4. 21 085 

- 28429 

-6.66214 

-.14315 

.50333 

-.03037 

- 00317 

.00135 

1 . 150 

- 282 

4 20888 

-.03052 

-6.65153 

- 01509 

.49454 

.00025 

.00250 

.00491 

1 . 149 

I 988 

4.20925 

22573 

-6.64317 

.11167 

.49469 

.03219 

.00844 

.00743 

GRADIENT 

-.00020 

.11144 

.00336 

. 05^27 

-.00417 

.01348 

00249 

00150 

RUN  NO. 

85/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .200 

-9.583 

4.21795 

- 99094 

-6.65417 

-.61550 

.62) 13 

-.1 1423 

-.01885 

- . 00795 

1 .200 

-7  205 

4.22096 

-.75907 

-6.68404 

-.42917 

.56538 

-.08484 

-.01341 

-.00454 

- 

. t .200 

-4  874 

4.21 956 

-.51991 

-6  67276 

-.27575 

.53037 

-.05563 

- . 007B6 

-.00!  16 

1 .200 

-2  554 

4 21997 

-.26740 

-6.6668B 

- . 1 3652 

.51055 

-.02477 

-.00203 

.00183 

I 200 

-.289 

4 22094 

- 02355 

-6.65849 

-.01 1B3 

.50216 

.00655 

.00373 

.00516 

1 200 

1 985 

4 22151 

.22018 

-6.64995 

.1107? 

.50285 

.03477 

.00924 

.00702 

1 199 

4 253 

4 21971 

46567 

-6.63773 

.23686 

.50863 

.06012 

.01410 

00824 

GRADIENT 

00008 

. 1 0787 

00381 

.05583 

- . 00225 

.01277 

.00242 

.00105 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  » 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


PAGE  215 


LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSAT130 

(TJJ018)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976  0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  “ 

10.000 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

a .0000  IN.  YT 

ELV-LO  •> 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

.0100 

RUN  NO 

89/  0 

RN/L  = 

4. 2t  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 . 149 

-7. 132 

4.20922 

-.77930 

-4.42750 

-.43411 

.55705 

-.08273 

-.01301 

-.00630 

1 149 

-4.B22 

4.20846 

-.54154 

-4.43449 

-.28235 

.52139 

-.05202 

-.00735 

-.00198 

1.149 

-2.538 

4.20686 

-.29339 

-4.42491 

-.14708 

50133 

- .02050 

- 00145 

.00200 

1 . 149 

-.264 

4 2C804 

-.03429 

-4.41747 

-.01683 

49084 

01381 

.00491 

00559 

1 . 149 

1 9B0 

4 20880 

.21747 

-4  41005 

. 1 0634 

48900 

.04524 

01084 

.00782 

GRADIENT 

□ 0010 

.11182 

.00356 

.05716 

- 00475 

01438 

.00269 

.00146 

RUN  NO 

84/  0 

RN/L  = 

4.22  GPADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .200 

-9  512 

4 21975 

-.97181 

-4.45240 

-.60137 

.61882 

-.10893 

- 01811 

- 00791 

1 201 

-7.159 

4 22038 

-.76127 

-4.45929 

- 42888 

.56337 

-.07809 

-.01245 

-.00419 

1.200 

-4  037 

4.21938 

- 52130 

-4.46049 

- 27496 

.52745 

-.04700 

- 00644 

-.00120 

1 200 

-2.542 

4.21977 

-.26649 

-4  44996 

- . 1 3524 

.50748 

- 01268 

.00003 

.00226 

1 .200 

-.274 

4.21755 

- 01755 

-4  44061 

- 00874 

.49794 

01923 

00612 

.00504 

1 . 199 

1 987 

4.21892 

22804 

-4.43544 

. 1 1343 

.49744 

.04903 

01174 

.00700 

1 . 199 

4 247 

4 21947 

46561 

-4  .a* 2879 

.23509 

.50491 

. 07272 

.01633 

00843 

GRADIENT 

- 00003 

10876 

.00343 

05590 

-.00244 

.01327 

.00252 

.00106 

LARC 

8FT  TPT  749  1 IA931 

OTSAT l 30 

( TJJ019)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

\ 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  = 

10.000 

1290.3000 

INCHES  YHRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

1290  3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

.0100 

RUN  NO. 

89/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

1 . 150 

-7.097 

4,20595 

-.79905 

-.03041 

-.44208 

.55325 

-.07174 

-.01 145 

-.00440 

1 . 149 

-4  769 

4.20867 

-.56753 

- 02409 

-.59310 

.51644 

-.03516 

-.00451 

-.00056 

1 . 149 

-2  513 

4 21004 

- 30545 

-.01278 

-.15138 

49558 

.00457 

. 00287 

.00338 

1 . 149 

-.277 

4.20977 

- 05157 

-.00091 

-.02503 

. «8533 

.04149 

. 00966 

u9691 

1 . 149 

1 .890 

4.21213 

. 19393 

.00066 

.09346 

.48190 

.06951 

.01500 

■>  'rt 

■ uuciO  i 

GRADIENT 

00045 

.11397 

. 0038B 

. 05776 

-.00513 

.01577 

.00293 

.00143 

DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PACE  BIB 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

■ 

.(TJU019)  < 24  JUN  76  .1  :U‘ 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

Id 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  «= 

.000 

ELV-L1  = 10.000 

LREF 

m 

1890.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 10.000 

BREF 

c 

1890.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO.  83/  0 

RN/L  = 

4 88  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .801 

-9.450  4.88876 

-.97466 

-.04030 

-.59575 

.61 184 

- 10038 

-.01696 

-.00711* 

* 

1 .801 

-7.107  4.88318 

-.77776 

- . 03747 

-.43389 

.55787 

-.06478 

-.01085 

-.00345 

* 

1 80! 

-4.803  4.81943 

- 53155 

-.03347 

- . 87698 

.58108 

-.08631 

-.00875 

-.00106 

1 .801 

-8.581  4.8'S03 

-.87313 

-.08003 

-.13679 

50081 

01883 

.00440 

.00817 

1.801 

- 870  4 81840 

- 08570 

-.01813 

-.01863 

.49148 

. 0486 1 

,01089 

.00583 

1 .800 

1.980  4 81975 

81787 

-.00574 

.10666 

48955 

.07615 

.01601 

.00839 

1 . 199 

4.837  4 88888 

.46103 

- 01101 

88863 

.49591 

10066 

.08058 

.01063 

GRADIENT  00038 

. 10966 

00868 

05557 

- 00873 

01408 

.00858 

.0013! 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSATI30 

(TJJ080)  t 84  UUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

8690.0000 

SQ.FT  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  = 10.000 

LREF 

= 

1890  3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI  B 10.000 

BREF 

1890  3000 

INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO.  91/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU  ’ 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7.140  4 80991 

-.79818 

4 37069 

-.44300 

.55988 

- . 05906 

-.00905 

-.00581 

1 150 

-4  833  4.80813 

- 55893 

4 . 38977 

-.89175 

.58199 

- 01334 

- 00064 

- 00099 

1 149 

-8.545  4 80883 

- 30184 

4.40148 

- 15089 

49891 

08674 

00691 

00844 

1 150 

-.870  4.81058 

-.04411 

4 41106 

- 08158 

.48797 

.06097 

.01336 

.00564 

1 .149 

1.974  4.80886 

81886 

4 41808 

10875 

48408 

.09106 

.01880 

.00894 

GRADIENT  00017 

.11387 

00337 

. OS-^ 

-.00550 

01531 

00885 

00145 

RUN  NO.  86/  0 

RN/L  = 

4 88  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .800 

-9.518  4.81938 

- . 98857 

4.36101 

-.60743 

.6188! 

-.09361 

-.01547 

-.01013 

1 .801 

-7  158  4.81780 

-.77881 

4 . 38886 

-.43538 

56374 

- . 05093 

-.00748 

-.00675 

1 801 

-4  848  4.81940 

-.53853 

4 40103 

-.88086 

58689 

-.00593 

.00073 

-.00331 

1 .801 

-8.558  4.88058 

- 88083 

4 41677 

-. 14158 

50414 

.08978 

.00760 

- 00040 

’ ' 1.800' 

‘ -.879  4.81957 

- 08803 

'4  48159 

-.01383 

49339 

06418 

’ .01378 

00379 

1 .800 

1.978  4.88093 

81787 

4.48588 

10683 

.49033 

09347 

.01899 

.00788 

1 . 199 

4 836  4.81971 

.46078 

4.41450 

88983 

.49748 

.11938 

. 08356 

.01087 

GRADIENT  .00004 

. 1 0955 

00157 

05587 

-.00316 

qi386 

.00858 

.00153 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  217 
(TJJ021 ) ( 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OT5AT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF 

* 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

BREF 

» 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 

RUN  NO.  92/  0 RN/L  = 


4.21 


BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  * 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


6 000  ELV-L!  “ 
-5.000  ELV-R!  “ 
-5.000 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

1.149 

-7. 195 

4 . 20886 

1.150 

-4  855 

4 20831 

1.149 

-2.570 

4.20925 

1 . 149 

-.287 

4 .20335 

1 . 149 

1.985 

4 21243 

GRADIENT 

00050 

L/DU 

-.79533 

-.55995 

- 30830 

- 04273 
.22814 

1 1519 


BETA 

6.57252 

6.59786 

6.61320 

6.62668 

6.62400 

.00403 


CLU 

-.44565 
-.29276 
-.15429 
-.02085 
.11084 
. 05895 


CDU 
.56033 
.52378 
.50046 
.48795 
■ .48583 
-.00554 


CNN 

- . 05280 
-.00403 
. 03599 
.07120 
.10461 
.01584 


CBM 

-.00775 

.00113 

.00862 

.01498 

.02080 

00287 


CTW 

-.00612 

-.00221 

.00135 

.00528 

.00880 

.00162 


RUN  NO.  87/  0 RN/lt 


4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

1 .200 

-9.579 

4 21956 

-.99750 

6 55405 

- 61927 

1 200 

-7.210 

4 21978 

-.77993 

6 58317 

- 44044 

1 200 

-4 . 879 

4.21899 

-.54031 

6.60678 

-.28478 

1 .200 

-2.565 

4 21938 

- 2305S 

6 61726 

-.14646 

1 .200 

-.280 

4.21856 

-.03199 

6.62995 

-.01576 

1 .200 

1 .993 

4 21954 

.22433 

6.63191 

.11031 

1 . 199 

4 269 

4.22107 

47516 

6.61057 

.23635 

GRADIENT 

.00019 

.11139 

.00098 

05684 

CDU 
.62082 
.56471 
.52707 
.50405 
49264 
.49172 
49740 
- 00314 


CNM 

- 09202 

- 04533 
-.00035 

.03780 

.07123 

.10307 

.12938 

01421 


CBM 

- 01469 

- 00639 
.00183 
.00884 

01493 

02037 

.02483 

00252 


CTW 

-.01189 
- 00822 

- 00486 

- 00129 
.00241 
.00646 
.01009 
.00165 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

129C.3000  INCHES  YMRP 

1 290. 3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN. 
.0000  IN 

400.0000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


RUN  NO  100/  0 RN/L  =» 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

1.149 

-■7.  169 

4.20807 

- 75908 

1.150 

-4.839 

4.20888 

- 52144 

1.149 

-2.538 

4 20980 

-.26836 

1 . 149 

- .'3P1 

4 . 2097 I 

- 01905 

1.150 

1 996 

4.21  167 

.23943 

GRADIENT 

.00036 

.11121 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


BETA  CLU 

-6.65507  -.42482 

-6.66192  -.27322 

-6.66328  -.13540 

-6  65480  - 00944 

-6  64820  .11880 

.00218  .05719 


CDU  CNW 

. 55966  - . 08065 

.52397  -.05202 

50453  -.02129 

49573  00906 

.49618  .04145 

-.00405  .01365 


(TJJOeei  I 24 

PARAMETRIC  DATA 

-6  000  ELV-L 1 = 

-5.000  ELV-R1  = 

-5.000 


CBW  CTW 

-.01326  -.00604 

-.00793  -.00198 

-.00246  .00232 

00311  .00591 

.00913  .00854 

.00249  .00154 


10.000 

10.000 


JUN  76  1 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


SREF  * 
LREF  - 
BREF  ■= 
SCALE  « 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


PAGE  218 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


<TJJ022>  ( 24  JUN  76  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

1290.3000 

1590.3000 
.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

= 976.0000  IN. 
= .0000  IN. 
= 400.0000  IN. 

XT 

YT 

ZT 

BETA  - 
ELV-LO  = 
ELV-RO  •* 

-6.000 

-5.000 

-5.000 

ELV-LI  ■= 
ELV-RI  = 

PUN  NO. 

95/  0 RN/L 

= 4,22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 .205 

-9.583 

4 21904 

- 97881 

-6.67655 

-.60936 

.62255 

-.10531 

-.01817 

-.00689 

1 .205 

-7.206 

4 21886 

- 74843 

-6.69139 

-.42444 

.56710 

- . 07699 

-.01284 

-.00392 

l 205 

-4  873 

4.21686 

- 50828 

-6  69544 

- 27036 

53192 

- 04714 

-.00720 

-.00034 

1 205 

-2  549 

4.21805 

- 25447 

-6.69071 

- 13033 

.51217 

- 01638 

-.00135 

.00264 

1 .205 

- 269 

4 21805 

- 00670 

-6.67781 

-.00337 

50347 

.01591 

.00456 

.00604 

I 205 

2 007 

4 21905 

23930 

-6  67884 

12084 

.50498 

.04503 

.01009 

.00831 

1 .205 

4.269 

4 21865 

47450 

-6  66535 

24237 

.51079 

.0690! 

01479 

. 00939 

GRADIENT 

00020 

10768 

.00315 

05590 

- 00218 

.01286 

,00243 

001  10 

LARC  8FT  TPT 

749  ( I A93 ) 

OTSAT130 

( TJJ023) 

t 24 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4  000 

ELV-LI  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

-5.000 

ELV-RI  = 

1290  3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

.0100 

t 

RUN 

NO 

99/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 150 

-7  125 

4.21267 

- 76344 

-4  44377 

-.42608 

55810 

-.07306 

-.01225 

-.00516 

1 150 

-4  809 

4 21206 

- 53099 

-4  43970 

-.27767 

52292 

-.04314 

-.00670 

- 00106 

1 150 

-2  530 

4 21  IUS 

- 27392 

-4  42644 

-.13766 

.50256 

-.01043 

-.0006! 

.00325 

1 . 149 

-.259 

4 20838 

-.02275 

-4  42137 

-.01120 

.49229 

. 02257 

00548 

.00676 

1 149 

2 002 

4 20817 

.23633 

-4.41842 

11603 

.49085 

05495 

01  160 

00926 

GRADIENT 

- 00065 

1 1246 

00304 

. 05"'59 

- 00469 

.01441 

00269 

00152 

RUN 

NO. 

94/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT,  INTERVAL  = -5, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

PN/L 

L*DU 

BETA 

CLU, 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.205 

-9.505 

4 21587 

* T96256 

--4.44848 

-.59780, 

.621-05 

100T3 

- 01747 

-.00668 

1 .205 

-7. 145 

4 22024 

- 74591 

-4.4521-5 

-.42180 

.56548 

-.05932 

-.01 172 

- 00318 

1.205 

-4.829 

4.21488 

- 50281 

-4  45640 

-.26596 

.52396 

-.03684 

-.00557 

.00008 

1.205 

-2  537 

4.21787 

-.25102 

-4  44373 

- 12792 

50958 

-.00400 

.00082 

.00281 

1.205 

- 269 

4.21786 

- 00255 

-4.43540 

- 00128- 

49984 

.02933 

.00699 

. 00599 

1.205 

2 013 

4 21607 

.23890 

-4.42947 

. 1 1934 

.49954 

.05900 

.01252 

.00828 

1 .205 

4.264 

4.22064 

.47638 

-4  42645 

.24163 

.50723 

08232 

.01708 

.00964 

GRADIENT 

.00043 

. 1 0769 

00326 

. 05553 

-.00236 

01326 

00251 

00108 

12  000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  219 
(TJJ024)  ( 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SRFF 

K 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

• 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

.000 

ELV-L!  - 

LREF 

■ 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

C . 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI  * 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  4’MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE 

M 

.0100 

RUN 

NO. 

98/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7  086 

4.21521 

- 79008 

-.03947 

-.43866 

.55521 

-.06381 

-.01091 

- • 00377 

1 . 149 

-4.791 

4,21319 

-.55095 

-.03407 

-.28556 

.51830 

- . 02633 

-.00388 

.00044 

1 . 149 

-2.508 

4 . 20828 

-.29356 

-.01549 

14605 

.49750 

.01338 

,00350 

.00430 

1 . 149 

- 272 

4.20424 

- 03910 

-.00880 

-.01904 

.48687 

.04873 

.01010 

. 00763 

1 .149 

1 .986 

4.20626 

.21454 

-.00406 

.10376 

.48361 

. 07850 

0 1 575 

.00979 

GRADIENT 

-.00110 

.11304 

.00429 

.05739 

- 00509 

.01550 

.00290 

.00139 

RUN 

NO. 

93/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.205 

-9.429 

4 22339 

-.96275 

-.03673 

-.59002 

.61285 

-.09051 

-.01615 

-.00600 

1.205 

-7.098 

4.22401 

- 75764 

-.03508 

- . 4237 1 

.55925 

- 05384 

- . 00927 

- . 00254 

1 .205 

-4.783 

4 22124 

-.52168 

- 02476 

-.27309 

.52348 

-.0171 1 

- 00205 

— * 000 1 7 

1 .206 

-2  517 

4.22065 

-.25856 

- 01988 

-.13003 

.50291 

.02208 

00515 

.00324 

1 .206 

- 253 

4 .21986 

-.01040 

- 00498 

-.00513 

.49300 

.05890 

01  171 

. 00686 

1 .205 

1 986 

4 21806 

. 22988 

-.00569 

.11285 

49093 

.08511 

.01668 

.00928 

1 .205 

4 235 

4.22.63 

.46215 

-.00755 

23004 

.49777 

. 1 0893 

.021 05 

.01 168 

GRADIENT 

-.00008 

. 1 0898 

.00216 

05543 

-.00282 

.01398 

.00256 

.00132 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

(TJJ025)  < 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

__ 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

OOOO  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L 1 = 

LREF 

a 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF 

a 

1290  3000 

INCHES  ZMPP 

= 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

. 

SCALE 

= 

.0100 

RUN 

NO 

. 101/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7. 122 

4.2083! 

-.77637 

4.39355 

-.43468 

.55989 

-.04838 

-.00821 

- . 00399 

1 150 

-4.831 

4.20834 

-.54717 

4.41515 

-.28647 

.52354 

-.00394 

.00006 

-.00015 

1.149 

-2.540 

4.20825 

- 28792 

4.42835 

-.14409 

.50043 

.03635 

. 00765 

. 00334 

1 . 149 

-.259 

4.20919 

- 02590 

4.43645 

-.01267 

.48907 

.07082 

.01410 

.00674 

1.149 

t .979 

4.21079 

22388 

4.43861 

10876 

.4858! 

.10009 

.01946 

. 00985 

GRADIENT 

.00036 

.11339 

.00346 

. 05800 

- 00549 

01526 

. 00285 

.00147 

12.000 

12.000 


JUN  76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

““  " PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  tIA93) 

OTSAT130 

( TJJ025)  1 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

n 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 906. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  “ 1 

LREF 

9 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

-5.000 

ELV-R1  » 1 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

SCALE 

9 

.0100 

RUN 

NO. 

96/  0 

RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9.51 1 

4 21863 

-.96762 

4 . 37650 

-.59927 

.61932 

- 08370 

- 0I458V 

-.0094'* 

1 .205 

-7.149 

4 21963 

-.75929 

4 39674 

-.42926 

.56535 

-.04183 

- . 00675 

- . 00619 

1.206 

-4.638 

4 21945 

- 51945 

4 41536 

- 27415 

.52777 

.00256 

.00142 

- . 00295 

1 .205 

-2.546 

4. 2 '324 

- .26685 

4.42818 

* -.13494 

.50970 

03932 

00B32 

. 00062 

1 .205 

- 268 

4.21903 

-.00944 

4.43849 

- 00467 

.49488 

. 07370 

01449 

.00448 

1.205 

1 999 

4 21786 

.23500 

4.44490 

.11567 

4922! 

1032! 

.01973 

.00811* 

1 205 

4 255 

4 21765 

47319 

4.43514 

.23622 

.49922 

. 12878 

.02417 

0 1 1 26 

GRADIENT 

- 00018 

10942 

.00248 

. 05594 

-.0031 1 

01392 

00250 

00 1 58 

LARC  8FT  TPT  749  UA931 

OTSAT130 

(TJJ026)  1 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  =* 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

r 

.0100 

RUN 

NO. 

. 102/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.149 

-7. 174 

4.21034 

-.77871 

6.56882 

-.43640 

.56042 

- 04285 

- 00692 

- . 00525," 

1 150 

-4 . 847 

4.21 1 12 

-.54172 

6.59944 

-.28430 

.52481 

00483 

. o o ’ a i 

-.00146 

1 149 

-2.551 

4.21027 

-.29227 

6.61509 

-. 14658 

150151 

04532 

.00929 

. 00236 

1 149 

-.276 

4.21 143 

-.03479 

6.62670 

- 01703 

.48951 

.07998 

.01561 

. 00605 

1.149 

I .996 

4.2' 037 

23325 

6 62471 

.11364 

.48718 

. 1 1261 

.02130 

00976 

GRADIENT 

- 00005 

.11324 

.00384 

.05803 

-.00548 

.01570 

.00284 

00164 

RUN 

NO 

97/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

- 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

l .205 

-9  560 

4.21668 

-.90236  . 

6.57273 

- -.6100! 

, .62096- 

-.08128  - 

-.01369 

-.OH  05 

1 .205 

“ -7.190 

4.21  133 

-.76269 

6.59913 

-.43094 

.56503 

- 03527 

-.00549 

-.00760 

1.205 

-4.879 

4.21468 

-.53146 

6.62731 

-.28086 

5284B 

00762 

.00237 

-.00445 

1 .205 

-2.560 

4.21544 

-.27732 

6.64051 

14019 

.50553 

.04622 

.00944 

-.00076 

1 .205 

-.286 

4.22003 

- 02058 

6.64999 

-.01017 

.49406 

.08025 

01550 

. 00325 

1 .205 

1 .996 

4 21824 

23429 

6.64934 

1 1552 

.49305 

.11153 

.02091 

. 00733 

1.205 

4.274 

4 22004 

.48250 

6 6361  1 

.24076 

4989B 

.13722 

02530 

. 0 1 068 

GRADIENT 

.00059 

.11107 

.00116 

. 05682 

-.00313 

.01420 

00251 

.00168 

aso 

76  ) 

2.000 

2.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  asi 

ITUU0B7)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  BET  TPT  749  ( IA93)  OTSATJ30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  ■= 

12.000 

LREF 

« 1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF 

- 1290,3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  » .0100 


RUN  NO.  120/  0 RN/L  « 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

l/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.055 

3.97247 

-1 ,t0767 

-6.54177 

-.49517 

.44704 

- 07282 

-.01043 

-.02145 

899 

-6.826 

3 97286 

-.88177 

-6.58029 

- . 35845 

.40651 

- . 04752 

-.00582 

-.01699 

900 

-4.596 

3.97555 

-.62220 

-6.59297 

- . 23494 

37760 

- 02516 

- 00154 

-.01240 

899 

-2.387 

3.97130 

-.31365 

-6.59290 

-. 1 1263 

. 35885 

- , 00277 

.00257 

-.00785 

.900 

175 

3.97138 

.03125 

-6.59347 

,01096 

. 35069 

. 02085 

. 00675 

-.00295 

.899 

2.024 

3.96950 

. 37734 

-6.55177 

.13219 

.35033 

04657 

.0! 121 

.00249 

.900 

4 254 

3.97141 

71239 

-6.54272 

25639 

. 35990 

07003 

.01557 

00613 

GRADIENT 

-.00046 

.15198 

.00640 

.05551 

-.00198 

01084 

.00194 

.00214 

RUN 

NO.  1 15/  0 

RN/L  = 

4. OB  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

974 

-9.250 

4 07311 

-I  .01135 

-6.61850 

-.54195 

.53587 

- 09716 

- 01457 

-.02013 

.975 

-6.969 

4 07715 

-.78543 

-6  64072 

-.38528 

.49054 

-.07084 

- 00937 

-.01665 

.975 

-4.698 

4 07595 

- .553t7 

-6.64754 

- 25288 

.45714 

-.04272 

-.00435 

-.01206 

.975 

-2.459 

4 07956 

-.28474 

-6  65194 

-.12438 

.43682 

-.01613 

.00042 

-.00726 

.975 

-.207 

4.08343 

.01734 

-6.63700 

.00745 

.42983 

.01281 

.00537 

- 00218 

.975 

2 020 

4.08880 

.29470 

-6.63145 

. 12734 

.43210 

.03897 

.01023 

.00153 

.975 

4 253 

4.08100 

.57283 

-6.59960 

.25454 

.44436 

06485 

.01521 

.00477 

GRADIENT 

.00060 

.12651 

.00520 

.05659 

-.00136 

.01207 

00219 

.00190 

RUN 

NO.  110/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 149 

-7. 146 

4 208’ 9 

-.71372 

-6.68142 

- . 39809 

.55776 

-.07140  — 

-.00977 

-.01048 

1. 150 

-4.827 

4.21088 

-.47274 

-6  69714 

-.24767 

.52390 

-.04273 

-.00447 

-.00632 

1 . 149 

. -2.532 

4 20689 

-.22577 

-6.69290 

-.11420 

.50583 

-.01202 

00099 

-.00t92 

1.149 

-.254 

4.20874 

.03199 

-6.68460 

.01591 

.49741 

.01958 

00682 

.00184 

1 . 149 

2.015 

4.20919 

.28385 

-6.68028 

. 14149 

.49846 

04917 

01237 

.00400 

GRADIENT 

-.00014 

.11083 

.00258 

.05690 

-.00372 

01340 

.00247 

.00152 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  333 
1TJU037)  ( 34  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSATt30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X 

3690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  «■ 

LREF 

K 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

LLV-LO  « 

4 ,000 

ELV-RI  * 

8REF 

* 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN 

NO. 

105/  0 

RN/L  ' 

4.33  GRADIENT  INTERVAL  *=  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

t .305 

-9.569 

4.31467 

- 94098 

-6.6771 1 

-.58314 

.61971 

- , 09705 

,-.01,483 

-.01135 

1 .305 

-7. 193 

4.31665 

- 70433 

-6.68535 

- . 39834 

.56543 

-.06835 

- 00944 

-.00830 

I 305 

-4.858 

4.31935 

- 46059 

-6.69577 

-.34476 

.53140 

-.03860 

-.00387 

-.00458 

1 .305 

-3.553 

4. 3' 984 

-.31310 

-6.69186 

- 10943 

51355 

-.00733 

.00199 

-.00143 

1 .305 

- 360 

4 31538 

.03648 

-6  67873 

.01845 

.50587 

.03441 

00783 

.00199 

1 305 

3.003 

4 31390 

37650 

-6.67471 

. 14034 

,50757 

.05138 

.01303 

.00391 

1 305 

4 386 

4.31803 

.50853 

-6.66618 

.36133 

.51371 

. 07563 

.01743 

. 00591 

GRADIENT 

- 00041 

10638 

.00334 

.05534 

-.00183 

.01357 

.00335 

.00115 

LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93) 

0TSAT130 

(TJJ03B)  ( 34 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s* 

3690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976. 

,0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L!  = 

LREF 

s 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

- 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN 

NO.  119/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

.900 

-9.033 

3.97361 

-1  11369 

-4.37618 

-.49893 

.44839 

-.07385 

-.01019 

-.03179 

899 

-6.790 

3.97060 

- 88764 

-4.39587 

-.36058 

40633 

-.04739 

-.00556 

-.01690 

.900 

-4.581 

3 97133 

-.63817 

-4 . 39788 

-.33648 

.37647 

-.03495 

-.00136 

-.01343 

899 

-3.383 

3 96946 

-.33163 

-4  39570 

-.  1 1441 

.35571 

-.00173 

. 00394 

-.00730 

.899 

- 179 

3 96766 

.03306 

-4 . 39573 

.01 141 

.34513 

.03536 

.00764 

-.00196 

.899 

3 033 

3.96699 

.39909 

-4.38601 

. 13^00 

34339 

.05395 

.01256 

.00354 

.900 

4 345 

3.97063 

.73354 

-4.38366 

.36089 

35565 

. 07760 

.01717 

. .00739 

GRADIENT 

-.00017 

. 15609 

.00193 

. 05647 

-.00345 

.01 177 

.00311 

. 00338 

13.000 

13.000 


JUN  76  > 


13.000 

13.000 


DATE  29  OCT  7G 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


SREE  » 
LREE  * 
BREE  » 
SCALE  » 


PAGE  223 


LARC  8FT  TPT  749  UA93!  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

" 976. 

0000  IN  X 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  Y 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

«=  400.0000  IN.  Z 

.0100 

RUN  NO. 

1 14/  0 

RN/L  * 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.974 

-9. 194 

4 . 07649 

- 99877 

975 

-6  929 

4.08047 

- 78349 

. .975 

-4  602 

4.08077 

- 55656- 

975 

-2.434 

4 . 08029 

-.29620 

.975 

- 220 

4 09319 

-.00818 

975 

1.999 

4 07913 

.27966 

.974 

4 236 

4 07440 

.57300 

GRADIENT 

-.00062 

12730 

RUN  NO 

109/  0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

1 . 149 

-7.104 

4 20623 

-.71897 

1 . 149 

-4  793 

4 20840 

-.47653 

1 . 149 

-2.51 I 

4.20877 

- . 22755 

1 . 149 

- 247 

4 2 1 025 

02774 

1 150 

1 997 

4 21246 

.27672 

GRADIENT 

. 0D360 

.11112 

BETA  = 
ELV-LO  * 
ELV-RO  =< 


4 . 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

-4.42138 

-.53752 

.53818 

- 09457 

-4.43748 

- 38477 

.49110 

-.06680 

-4. 4 3854 

-.25506 

.45827 

- 03922 

-4  42420 

-.12944 

.43699 

-.01009 

-4.41510 

- 00350 

42762 

. 0 163J 

-4.40720 

.11976 

.42822 

.04604 

-4.39591 

.25187 

4 3957 

07406 

00459 

.05672 

-.00208 

.01269 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5 00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

-4.47615 

- 4C046 

.55699 

-.06513 

-4.4S8B1 

-.24872 

.52194 

-.03521 

-4.47750 

-.1 1455 

50341 

-.001  16 

-4.47033 

.01370 

49384 

.03157 

-4  44323 

. 1 3668 

.49394 

.06182 

00635 

. 05675 

-.00414 

01431 

(TJJ0281  ( 24  JUN  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

-4.000  ELV-LI  - 12.000 

4.000  ELV-R!  * 12.000 

4.000 


CBN  CTW 

-.01386  -.02018 

-.00876  -.01603 

-.00380  -.01163 

,00132  -.00632 

.00617  - 00140 

.01168  00253 

.01719  .00561 

.00235  .00195 


CBN  CTW 

- 00886  -.00987 

-.00326  -.00572 

. 00283  - 00094 

00896  ,00238 

.01464  .00471 

.00264  .00153 


RUN  NO.  104/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9.491 

4 21646 

-.92326 

-4.47665 

-.5705! 

61793 

-.09080 

-.01 399 

-.01 097 

1 .205 

-7.130 

4 21784 

-.70054 

-4.48296 

-.39490 

.56371 

-.06131 

-.00836 

-.00776 

1 .205 

-4.81 1 

4 219"3 

-.45975 

-4.47144 

-.24316 

.52B91 

- . 02876 

- 00227 

-.00444 

1 .205 

-2.515 

4 21724 

-.20435 

-4  47335 

-.10431 

51045 

00627 

00426 

- . 00086 

1 .205 

-.255 

4 21882 

.04404 

-4  46161 

.02210 

50180 

.03777 

.01021 

.00215 

1 .205 

2 012 

4.22100 

27988 

-4.45853 

.14069 

.50266 

. 06479 

. 0 1 522 

.00459 

l .205 

4 264 

4 22399 

.51252 

-4.45248 

.26159 

.51040 

.08884 

.01959 

.00645 

GRADIENT 

.00060 

.10711 

.00232 

.05533 

-.00198 

.01296 

00241 

. 00120 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  224 
(TJJ029)  ( 24  JUN  76  ) 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
400  0000  IN.  ZT 


BETA  » .000  ELV-L!  « 
ELV-LO  »'  4.000  ELV-RI  * 
ELV-RO  « 4.000 


RUN  NO.  1 18/  0 RN/L 


3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA 

.899  -8.974 

900  -6.747 

.900  -4.554 

.900  -2.374 

.899  -.167 

.899  2 013 

.899  4 220 

GRADIENT 


RN/L  L/DU 

3.97962  -1.13934 

3 97326  - 93356 

3.96981  -.65618 

3 96660  - 34949 

3 95320  . 02256 

3 96516  40310 

3.96702  74555 

- 00032  .16212 


BETA 

CLU 

- 02473 

-.50502 

-.01624 

-.37091 

- 01842 

-.23895 

-.00781 

- 120,10 

.00539 

00752 

.00934 

.13492 

.01230 

25900 

.00358 

05703 

CDU 

.44326 

.39731 

36416 

.34366 

.33323 

.33471 

.34739 

-.00193 


CNW 

- 07930 
- . 05060 
-.02302 
00671 
.03703 
.06718 
.09278 
.01331 


CBN 

-.01  1 14 
-.00612 
-.001  16 
.00389 
.00929 
.01465 
.01909 
.00234 


CTW 

-.02099 

-.01535 

-.00978 

-.00349, 

.00270, 

.008001 

.01162 

.00247 


RUN  NO  1 13/  0 RN/L 


4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

.975 

-9  161 

4 08235 

-1 .01899 

- . 03780 

-.54516 

53500 

- . 09054 

-.01330 

.975 

-6.902 

4 . 07874 

-.80907 

-.04140 

- 39445 

.48754 

- . 05775 

- . 00749 

.975 

-4.648 

4 07518 

-.58061 

-.03392 

-.26214 

.45149 

-.02061 

-.00217 

.975 

-2  433 

4.07212 

-.31947 

-.01984 

- . 1 3729 

42975 

.00210 

00317 

.975 

- 224 

4 . 07  > 89 

- 04103 

-.01419 

-.01722 

.41969 

.03378 

00902 

.974 

1 .979 

4.07193 

.25388 

-.01296 

10636 

.41891 

.06437 

01493 

.974 

4.21? 

4 . 0769? 

55650 

-.01772 

23845 

.42848 

.09417 

02027 

GRADIENT 

00015 

12857 

.00177 

05625 

-.00257 

1 

.01391 

. 00256 

RUN  NO 

108/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

1.151 

-7  080 

4 . 21 9“-0 

-.73681 

-.06107 

-.40834 

.55419 

- . 05370 

-.00710 

1.150 

-4.776 

4.20935 

- 50550 

-.05304 

- 26223 

.51876 

-.01756 

-.00033 

1.149 

-2.505 

4.20641 

- . 23953 

-.03695 

- 11956 

.49912 

.022,61 

00704 

1.149 

-.252 

4.20967 

.00807 

-.02865 

. 00395 

.48921 

.05812 

.01345 

1.149 

2 005 

4 20753 

.25812 

-.02306 

.12566 

.48684 

.0862? 

.01861 

GRADIENT 

-.00010 

. 1 1234 

.00435 

. 05697 

-.00468 

.01535 

00280 

CTW 

- 01913 
-.01389 
-.00888 
- . 00276 
. 00253 
.00612 
.00961 
.00207 


CTW 

- . 00836 
-.00424 
00001 
.00368 
.00650 
.00159 


12.000 

12.000 


DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - ! A93. 

PAGE  225 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

0TSATI3Q 

(TJJ029)  < 24 

JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

_ 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

.000 

ELV-LI  “ 

12.000 

LREF 

IX 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  « 

12.000 

BREF 

s 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

c 

.0100 

RUN 

NO. 

103/  0 

RN/L  ■= 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

caw 

CTW 

l .205 

-9.425 

4.21705 

-.92331 

-.04507 

-.56357 

.61038 

-.08146 

-.01250 

-.01 078 

1 .205 

-7.077 

4.21765 

-.71459 

-.04658 

- . 39887 

.55818 

- 04561 

-.00595 

-.00688 

1 .205 

-4 . 779 

4.21746 

- 46967 

- . 03709 

- 24607 

.52392 

-.00861 

.00139 

-.00449 

I .206 

-2  496 

4.21326 

- 21 141 

-.02413 

- 10663 

.50434 

03006 

.00836 

-.00092 

1 .205 

-.253 

4 21944 

.03429 

-.01325 

01699 

.49560 

06423 

.01437 

.00297 

1 .205 

1 .992 

4.22081 

26747 

-.01055 

. 1 3227 

.49451 

.091 13 

.01926 

. 00587 

1 204 

4.248 

4 22397 

.50287 

-.01453 

25224 

50161 

. 1 1499 

.02360 

. 00028 

GRADIENT 

00069 

.10754 

.00261 

05481 

-.00242 

.01368 

00245 

.00143 

LARC 

8FT  TPT  749  t IA93) 

OTSATI30 

(TJJ030)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

X 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN 

NO. 

. 121/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

♦ 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-9.024 

3 97085 

-1.12863 

4.27133 

-.50346 

.44608 

- . 07576 

-.01051 

- 01968 

.899 

-6.792 

3 97055 

-.91 147 

4.30881 

- 36682 

.40245 

- . 04579 

-.00542 

-.01305 

.899 

-4.567 

3 97314 

-.64160 

4 . 32204 

- 23837 

.37152 

-.01454 

.00022 

- . 00679 

.899 

-2.377 

3 97380 

-.33865 

4.34058 

-.1  1929 

.35225 

.01855 

.00594 

.00007 

.900 

-.188 

3.9  7287 

01223 

4 . 35077 

.00420 

.34331 

.05036 

.01 166 

. 00624 

.900 

2 008 

3.97059 

. 37738 

4 34728 

.12906 

.34198 

.07879 

.01675 

. 0 1 086 

.899 

4.219 

3.97010 

.71098 

4 . 33937 

.25250 

.35520 

.10162 

.02031 

.01340 

GRADIENT 

-.00042 

. 15531 

.00188 

.05602 

-.00195 

.01332 

00232 

• 00233 

date:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93. 


PAGE  226 
<TJJ030>  ( 24  UUN  76  1 


SREF  * 
LREF  « 
BREF  * 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  749  < I A93 ) 0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
400  0000  IN.  ZT 


BETA  » 4 . 000 
ELV-LO  « 4.000 
ELV-RO  * 4.000 


ELV-LI  = 12.000 

ELV-R1  » 12.000 


RUN  NO.  I 16/  0 RN/L 


4.00  GRADIENT  INTERVAL  ” -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

.975 

-9.201 

4 07750 

976 

-6.930 

4 00313 

.975 

-4.660 

4.00225 

.975 

-2.426 

4 08232 

.975 

-.217 

4 09247 

.975 

2 009 

4 08175 

.975 

4.249 

4 08264 

GRADIENT 

.00001 

L/DU 

BETA 

CLU 

1 01226 

4 . 32372 

-.54287 

- 80339 

4 34735 

- 39339 

-.55972 

4.36005 

-.25438 

-.29813 

4.37753 

-.12909 

-.01966 

4.38675 

-.00836 

27974 

4.38296 

. 1 1806 

57250 

4 37060 

.24785 

. 12773 

.00119 

. 05625 

CDU 

CNN 

CBN 

53630 

-.08210 

-.01195 

.48966 

-.04705 

-.00582 

. 45447 

-.01299 

.00033 

.43302 

021  19 

.00651 

.42544 

. 05632 

.0131 1 

.42203 

.08677 

.01882 

.43892 

. 1 1716 

. 02387 

■.0024  3 

01464 

. 00267 

CTW 

-.01822 

-.01224 

-.00580 

.00010 

.00531 

.00923 

.01305 

.00211 


RUN  NO  III/  0 RN/L  = 4,21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN<  L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 149 

-7  111 

4 21016 

-.73154 

4.34943 

-.40893 

.55900 

-.03938 

-.0046! 

-.00870 

1 .150 

-4  807 

4 21088 

-.49569 

4 37168 

- 25946 

.52343 

.00611 

.00367 

-.00450 

1.149 

-2.528 

4.21061 

-.23658 

4 . 38375 

- 11847 

.50076 

.04467 

.01085 

-.00053 

1 149 

- 238 

4.21 101 

.02436 

4 39485 

.01 196 

.49096 

.07828 

.01599 

.00313 

1 . 149 

2.005 

4.20956 

.27647 

4 39229 

. 1 3503 

.48842 

.10/25 

02220 

.00649 

GRADIENT 

-.00016 

.11341 

00322 

. 05782 

-.00506 

.01483 

00272 

00161 

RUN 

NO  106/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9  489 

4 21843 

-.92945 

4 . 35292 

- 57321 

.61672 

- . 07464 

-.01  102 

-.01403 

1 .205 

-7  125 

4.21943 

-.70554 

4 37322 

- . 39764 

.56359 

-.03206 

-.003!  1 

-.01055 

1 .205 

-4 . 823 

4 2191*4 

-.46883 

4 39020 

- 2475! 

.52793 

.01021 

.00453 

-.00686 

1 .205 

-2.525 

4.21746 

- 21955 

4 40658 

-.11124 

.50670 

.04670 

.01 1 16 

-.00310 

1.205 

-.263 

4.21686 

02995 

4 41281 

.01488 

.49690 

. 07998 

.01714 

00097 

1 .205 

2.026 

4.21745 

.27452 

4.41752 

. 13592 

.49513 

. 10920 

02226 

.00474 

1 .205 

4 265 

4 21804 

51074 

4 40921 

25666 

.50253 

.13416 

.02664 

. 00797 

GRADIENT 

- 00009 

. 1 0794 

.00216 

. 05525 

- . 00275 

.01366 

.00243 

.00165 

ORIGINAL  PAGE  10' 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  50URCE  DATA  - IA93 


PAGE  227 
(TJJ031 I < 24  UUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA931  0TSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  ■= 

6.000 

'ELV-LI  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF  a 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

122/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

‘-9.065 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

3 97012 

-1  12965 

6.41394 

-.50416 

.44630 

- 07682 

-.01053 

- .0195 t 

.900 

-6.827 

3 97089 

- 91192 

6 45376 

-.36874 

.40436 

- 04456 

-.00517 

- 01236 

.900 

-4  61! 

3.97006 

- 65570 

6.47657 

- 24602 

.37521 

- 01235 

.00054 

-.00597 

899 

-2.401 

3.97325 

-.34380 

6 49697 

- . 1 2255 

35637 

0214B 

.00654 

.00091 

.899 

- 195 

3 97186 

.00127 

6 51074 

.00044 

.3467! 

.05500 

.01252 

00704 

.900 

2 019 

3 97557 

. 37723 

6 50010 

.13110 

34753 

08607 

.01788 

.01221 

899 

4 240 

3.97120 

.69540 

6 48861 

.24860 

35749 

.10502 

02092 

.01377 

GRADIENT 

00021 

. 15475 

00123 

.05618 

-.00200 

01357 

.00235 

.00229 

RUN  NO. 

. 117/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9.259 

4 07778 

-1  02026 

6 48989 

-.54702 

53616 

-.08039 

-.01164 

-.01833 

976 

-6  961 

4 07910 

-.00073 

6 58252 

-.39221 

.48982 

- 04346 

-.00517 

- 01135 

975 

-4  702 

4 07998 

- 56487 

6.54354 

-.25772 

.45625 

-.00758 

00122 

-.00495 

.975 

-2.459 

4.07989 

- 30460 

6.55989 

- 13243 

.43476 

.03007 

00806 

.00126 

.975 

- 217 

4 07999 

- 00367 

6 56267 

-.00156 

.42440 

. 064 1 4 

01471 

.00575 

.975 

2.014 

4.08078 

28933 

6 55889 

.12278 

.42434 

09623 

02039 

.01038 

.975 

4 250 

4 08030 

.58400 

6 53894 

.25329 

.43371 

12659 

02552 

.01382 

GRADIENT 

0000  7 

12922 

- 00045 

.05708 

-.00248 

01496 

.00272 

.00209 

RUN  NO 

112/  0 

RN/L  = 

4,21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

cew 

CTW 

I 149 

-7  154 

4 20777 

-.73414 

6 55265 

-.41067 

.55940 

-.03407 

-.00333 

- 01019 

1 . 149 

-4  846 

4 20746 

-.50290 

6.58285 

- 26418 

.52532 

.01325 

00501 

-.00557 

1.149 

-2.544 

4 20880 

- 24587 

6.60156 

- 12349 

.50224 

05162 

.01214 

- 00189 

1.149 

-.261 

4 20913 

.02022 

6 61327 

.00992 

.49089 

. 08747 

01849 

00248 

1 . 149 

2 007 

4.20953 

28089 

6.60880 

13746 

.48937 

.11896 

. C2390 

00638 

GRADIENT 

.00029 

1 1459 

.00393 

05859 

-.00523 

01546 

00276 

.00176 

12.000 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TA8ULATEO  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE  228 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(TJJ031)  ( 24  UUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ  FT . XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L!  = 12.000 

LREF 

ts 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R1  * 12.000 

BREF 

» 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE 

zt 

.0100 

RUN  NO. 

107/  0 

RN/L  » 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 205 

-9.551 

4.21546 

-.94600 

6.54217 

-.58543 

.61885 

- 07280 

-.01007 

-.01591,  , • , 

1 .205 

-7.169 

4 21822 

-.72041 

6.56870 

- 40651 

.56428 

-.02805 

-.00236 

-.01204 

1 .205 

-4 . 842 

4 21903 

-.48060 

6.59254 

-.25379 

.52808 

.01551 

.00541 

-.00823 

1 205 

-2.561 

4.21243 

-.23189 

6.60892 

- 11744 

.50647 

.05325 

.01222 

-.00431 

1 .205 

-.252 

4,21663 

. 02924 

6.62030 

01450 

.49583 

. 08699 

.01827 

-.00016 

1.205 

1 .994 

4 21883 

.27362 

6.617-48 

. 1 3560 

.49556 

. 1 1742 

. 02342 

.00413  ' 

1 205 

4.269 

4.21903 

.51776 

6.60397 

.25980 

.50178 

. 14189 

02768 

.00730 

GRADIENT 

.00002 

. I 0986 

.00139 

.05821 

-.00280 

.01392 

.00245 

.00173 

LARC 

GET  TPT  749  (IA93) 

OTSAT 1 30 

(TJJ032)  ( 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6  000 

ELV-L 1 r 12.000 

LREF 

- 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO,  = 

9.000 

ELV-R!  = 12.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9 000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO. 

. 145/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU  . 

CDU 

CNW 

CBN 

CTN 

.598 

-8.531 

3 16424 

-I  10796 

-6.34433 

-.39920 

.36030 

-.07540 

-.00663 

- . 02844 

59B 

-6  428 

3. 161 78 

- .85048 

-6.37869 

-.28083 

. 33020 

- . 05330 

- . 00247 

-.02419 

599 

-4.310 

3.16701 

- 58259 

-6.39033 

-. 18159 

.31169 

-.03140 

.00144 

-.01992 

.598 

-2. 183 

3 16043 

-.2471 1 

-6.40441 

-.07355 

.29765 

-.00937 

.00530 

- 01488 

.598 

- 080 

3 15937 

. 1 Q72B 

-6.40738 

.031 16 

.29042 

01  176 

.00916 

-.01048 

.598 

2.046 

3.15764 

48108 

-6  40103 

13926 

.28947 

. 03555 

.01366 

- 00610 

.598 

4.137 

3.15652 

.83447 

-6  39872 

24507 

.29368 

.05727 

.01757 

-.00175 

GRA01ENT 

-.00113 

.16864 

.00012 

.05047 

-.00210 

.01052 

.00192 

.00214 

DATE  39  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


IT J JO 32)  ( 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

LREF  ■ 

1290.3000 

INCHES 

YMR? 

= .0000  IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

<=  400.0000  IN.  ZT 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

140/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT  INTERVAL 

BETA  » 
ELV-LO  >* 
ELV-RO  ■ 


-5.00/  5.00 


-6.000  ELV-LI  * 
9.000  ELV-RI  • 
9.000 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

.900 

-9.066 

3.97608 

-1.07116 

-6.52728 

.899 

-6.81 1 

3.97161 

-.83873 

-6.55992 

900 

-4.601 

3.97323 

- 59070 

-6  56675 

900 

-2.387 

3.9"05l 

-.26992 

-6.56856 

900 

-.180 

3 97012 

08978 

-6  56370 

.900 

2.049 

3 97026 

.44244 

-6  54664 

.900 

4.253 

3 97025 

.77317 

-6.54336 

GRADIENT 

- 00028 

. 15535 

00310 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-.48096 

.44901 

-.06014 

-.00770 

-.02258 

-.34191 

.40766 

-.03812 

-.00357 

-.01816 

-.22430 

. 37972 

-.01608 

.00067 

-.01364 

- . 09754 

. 36 1 3B 

00726 

.00487 

-.00891 

.03169 

. 35304 

.03244 

. 00957 

- 00424 

.15628 

. 35323 

. 05985 

01456 

00047 

.28172 

.36437 

. 08555 

.01930 

.00421 

.05716 

-.00175 

01155 

.00212 

.00204 

RUN  NO  135/  0 RN/L  = 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

.975 

-9.263 

4 0"S58 

-.97759 

976 

-6  979 

4 . 07930 

-.75950 

.976 

-4  702 

4 07995 

-.51955 

.975 

-2  449 

4 07742 

-.24451 

.975 

-.213 

4 08046 

04622 

.975 

2.012 

4 08046 

.33358 

.975 

4 257 

4 08088 

61477 

GRADIENT 

. 00022 

.12720 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5 00 


BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

-6  63803 

-.52587 

.63787 

- 08689 

-6  66386 

-.37470 

.49335 

- 05885 

-6  67121 

-.23894 

.45991 

-.03103 

-6.66146 

-.10739 

.43922 

- 00247 

-6.64665 

.01998 

.43228 

.02413 

-6.64164 

14481 

.43411 

.05283 

-6.62966 

.27538 

.44794 

.07910 

.00460 

. 05723 

-.00130. 

01231 

CBW  CTW 

- 01174  -.02257 

- 00651  -.01874 

- 00134  -.01468 

00365  - 00935 

.00842  -.00478 

. 0 1 365  - . 0006 1 

. 0 1 876  .00223 

.00224  .00109 


' ' "RUN  NO.  130/  0 RN/L 


4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

1.149 

-7. 160 

4.208F5 

1.150 

-4.833 

4 . 20924 

1.150 

-2.523 

4.20852 

I 149 

-.246 

4 21219 

1.150 

2 034 

4.21375 

GRADIENT 

.00075 

L/uU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-.6909! 

-6.67974 

- 38620 

.55898 

-.06061 

- 00733 

-.01175 

-.45086 

-6  69386 

- 23711 

.52591 

- . 03297 

-.00199 

-.00819 

-.19902 

-6.678B7 

- 10109 

.50797 

-.00123 

.00364 

- 00367 

.05548 

-6.67092 

,02”72 

.49969 

.03060 

.00950 

.00011 

.30543 

-6  66660 

.15300 

50095 

. 05982 

.01504 

.00232 

.11030 

.00261 

.05679 

- 00364 

.01356 

.00249 

00154 

229 
76  ) 

12.000 

12.000 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

IA33. 

PAGE  230 

LARC  8FT  TPT 

749  ( I A93) 

OTSAT130 

(TJJ0321  t 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

data 

SREF 

13 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  I 

XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF 

* 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■s 

.0000  !N.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF 

St 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400 

. OQOO  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN 

NO. 

. 125/  0 

RN/L  a 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CUJ 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

1 205 

-9.553 

4 22301 

-.92309 

-6.67024 

-.57226 

.61994 

-.08700 

-.01258 

-.01236' 

1 205' 

-7  192 

4.22143 

-.68217 

-6.67509 

- . 30639 

.56641 

- . 05796 

-.00707 

-.00942’ 

1.205 

-4.860 

4.21706 

- 43778 

-6.68414 

-.23336 

.53306 

-.02907 

-.00142 

-.00641 

1 .205 

-2  542 

4 2' 58/ 

-.18677 

-6.67400 

-.09622 

51518 

00347 

.00457 

-.00302 

1 .205 

- 258 

4 21707 

. 06258 

-5.66139 

.03177 

50773 

035B6 

.01052 

.00067 

1 205 

2 012 

4 21657 

. 295B? 

-S  65B84 

.15004 

50991 

06197 

01551 

.00251 

1 .205 

4.274 

4.21904 

.52801 

-6  65274 

.27269 

5 1 644 

08628 

. Q 1 98B 

.00456 

GRADIENT 

.00008 

. 10579 

.00342 

.05518 

- 00170 

01268 

.00235 

.00120 

LARC  8FT  TPT 

749  ( I A93) 

OTSAT13Q 

( TJJ033)  ( 24 

JUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

X 

2690.0000 

SQ  FT.  XWP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

=t 

129Q.3000 

INCHES  YMRP 

w 

.0000  IN.  YT 

CLV-LQ  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

c 

1290.3000 

INCHE5  ZMRP 

= 400 

0000  tN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 OOQ 

SCALE 

*s 

.0100 

RUN 

NO. 

144/  0 

RN/L  = 

3.15  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

.598 

-8.512 

3. 16620 

-1-08471 

-4.21410 

- . 39089 

.36037 

-.07346 

-.00626 

-.02800 

,598 

-6.391 

3. 16741 

- 83642 

-4.23688 

- 27741 

.33167 

-.05052 

- 00215 

-.02387 

.598 

-4.298 

3. 163P5 

- 57001 

-4.24346 

-. 17790 

.31209 

- . 02620 

.00196 

- 01870 

.599 

-2  152 

3. 16136 

-.24729 

-4  24930 

- . 07402 

. 29332 

-.00350 

00604 

-.01391 

.598 

-.080 

3. 15676 

09246 

-4  24715 

.02700 

.29206 

.01700 

00994 

-.00950 

598 

2.034 

3. 15355 

.45111 

-4.24248 

. 1 3054 

.28938 

.03976 

0 1431 

-.00530 

598 

4.133 

3. 15290 

.81822 

-4  83872 

.24090 

29442 

.06512 

01894 

- 00G3B 

GRADIENT 

- .00142 

165Q8 

.00077 

.04951 

-.00215 

. 0.1  073 

00201 

.00215 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PACE  23! 


LARC  8FT  TPT  7*49  t IA93)  OTSATI30 


(TJJ033)  < 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  Y-1RP 

= , 

DOOa  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  ■= 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN 

NO. 

139/  0 

RN/L  = 

3.97  GRAOIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.009 

3.97368 

-1.07066 

-4  39580 

-.48164 

.44986 

- 05955 

-.00734 

- 02288 

.900 

-6.779 

3.97272 

- . 84658 

-4.41475 

- . 34527 

.40784 

-.03691 

-.00309 

-.01816 

900 

-4.573 

3.97172 

-.59113 

-4  42290 

-.22340 

. 37792 

-.01426 

.00116 

-.01349 

.900 

-2.373 

3 96391 

-.27807 

-4.43098 

-.09971 

. 35858 

.00836 

.00528 

-.00856 

899 

-.171 

3 95790 

. 07820 

-4.42617 

02719 

.34766 

.03737 

.01052 

-.00358 

• 9D0 

2.037 

3 97071 

46015 

-4  42302 

16000 

34771 

.06722 

.01610 

.00128 

.900 

4.253 

3 97487 

.79244 

-4  41940 

.28634 

36134 

09407 

.021D2 

.00530 

GRADIENT 

.00032 

15889 

.00068 

. 05798 

-.00199 

01249 

. 00229 

.00215 

RUN 

NO 

134/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9. 188 

4 07995 

- 968h8 

-4. 4 1 788 

- 52285 

.53987 

-.08342 

-.01105 

-.02230 

.975 

-6  919 

4 08045 

-.75007 

-4.42781 

- . 36939 

.49247 

- . 05427 

-.00577 

-.01810 

.975 

-4.678 

4 08C28 

-.51417 

-4 . 42854 

- 23645 

45987 

- . 02587 

-.00056 

-.01375 

.975 

-2  435 

4 08105 

- 25973 

-4.42113 

-.11413 

.43943 

.00242 

00443 

-.00868 

.975 

- 202 

4.08392 

02651 

-4.40562 

01140 

.43020 

.03031 

.00950 

- 00362 

.975 

2 015 

4.08109 

32463 

-4.40097 

I39B9 

.43092 

.06083 

.01532 

00002 

.975 

4 261 

4.0781 ! 

61236 

-4.39166 

27240 

.44483 

.09055 

02097 

.00328 

GRADIENT 

-.00019 

12707 

00421 

05696 

-.00173 

01304 

.00242 

.00192 

c 

z 

NO. 

. 129/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

aa/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.150 

-7  115 

4.21327 

- 69357 

-4  45291 

- 38718 

.55824 

- 05478 

-.00638 

-.01 156 

1 .t50 

-4  793 

4.20997 

- 44864 

-4  45321 

-.23518 

.52421 

- 02389 

-.00057 

-.00735 

I 150 

-2  4B9 

4.21009 

- 19768 

-4  45140 

-.09993 

.5055! 

01017 

00564 

-.00287 

I 150 

-.249 

4.20940 

. 05248 

-4.44233 

. 02606 

.49664 

.04176 

.01160 

.00050 

1 . 149 

2 015 

4 20825 

.29870 

-4.43416 

. 14838 

.49675 

.07254 

01718 

.00322 

GRADIENT 

-.00026 

10996 

.00358 

.05633 

-.00403 

.01416 

.00261 

.00155 

I2.0DQ 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

OTSAT130 

(TJJ0331  « 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SO  FT . XMRP 

* 976.0000  IN  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-LI  »= 

LREF 

n 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.600 

ELV-R!  = 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

9.000 

SCALE 

e 

.0100 

RUN  NO 

124/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTH 

1 205 

-9.492 

4 22083 

- 90330 

-4.44346 

-.55855 

.61835 

-.08150 

- 01175 

-.01234 

1 .205 

-7.134 

4.21825 

-.68063 

-4.44610 

- . 38464 

.56512 

-.05049 

-.00593 

-.00907 

1 .205 

-4.779 

4.21826 

- 43436 

-4.43860 

-.23038 

.53039 

-.01845 

.00031 

-.00625 

t 205 

-2.523 

4 2’  /46 

- 18104 

-4.44471 

- 09285 

.51288 

.01608 

.00686 

-.00296 

1 .205 

- 261 

4 21785 

06303 

-4.43244 

03180 

.50456 

.04747 

.01260 

.00055- 

1 .205 

2.034 

4.21924 

30325 

-4.42705 

. 15328 

.50546 

.07575 

0176B 

.00319 

1 205 

4.293 

4.21963 

53172 

-4.42398 

.27290 

.51324 

.09827 

.02188 

.00493 

GRADIENT 

00020 

10642 

.00207 

.05517 

- 00183 

0129! 

00238 

.00126 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

(TJJ034)  1 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

xz 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  = 

LREF 

» 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R I « f 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

■ 

RUN  NO. 

. 143/  0 

RN/L  = 

3 14  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTM 

.599 

-8. 463 

3.17291 

-1.10707 

-.03554 

-.39662 

.35827 

-.071 14 

-.00636 

-.02685 

599 

-6.372 

3.16438 

-.86883 

-.03326 

- 28434 

.32727 

- 04584 

-.00189 

-.02200 

599 

-4.282 

3. 15907 

- .5860 I 

-.03078 

- 17961 

30650 

-.02153 

.00245 

-.01710 

599 

-2. 176 

3 15061 

- 27490 

-.02423 

- 08080 

.29393 

00266 

.00681 

-.01208 

.599 

-.080 

3 14675 

.07317 

-.01857 

02101 

.28712 

. 02482 

.01103 

-.00782 

.593 

2.040 

3 14132 

.44876 

-.01822 

la^i 

28435 

.04857 

.01562 

-.00305 

.597 

4.1  10 

3.14285 

.81904 

- 01913 

23578 

. 2B787 

. 0739Q 

.02042 

.00184 

GRADIENT 

-.00199 

. 16827 

00140 

.04948 

-.00223 

.01127 

00213 

. 00223 

232 
76  ) 

12.000 

12.000 


76  > 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - TA93. 


'PACE:  233 

(TJJ034)  < 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  - 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  “ 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  2T 

EIV-R0  » 

9.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN 

NO 

13B/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-3.9B9 

3.96624 

-1 . 10068 

- 02517 

-.49146 

.44651 

-.06775 

-.00832 

- 02310 

.903 

-6  747 

3 96774 

-.89471 

-.02043 

-.35743 

.39949 

-.04043 

-.00354 

-.01736 

901 

-4  554 

3 97080 

-.61018 

-.01723 

-.22374 

. 36668 

- 01 151 

.00153 

-.01167 

.900 

-2  378 

3.97335 

-.31 195 

-.00979 

- 10790 

. 34590 

.01633 

00626 

- . 0055 1 

.900 

- 156 

3.97705 

07945 

00303 

02686 

.338! 1 

.05229 

01277 

.00059 

© O 

.900 

2 014 

3 97402 

.45795 

.00481 

„ 15574 

. 34008 

.08482 

.01989 

.00505 

to 

900 

4.235 

3 97097 

.80046 

00430 

.28310 

. 35368 

. ! 1209 

.02352 

.00929 

% 8 

GRADIENT 

.00005 

16346 

.00262 

05814 

-.00144 

.01437 

.00258 

.00239 

8 g 

RUN 

NO 

133/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

j?£ 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTN 

975 

-9. 163 

4 08050 

-.98638 

-.04749 

- 52935 

53667 

-.08004 

- 01036 

-.02151 

.s^s 

-6.907 

4 07885 

-.78122 

- 04241 

-.38221 

.48925 

- . 04728 

-.00459 

-.01846 

.975 

-4  625 

4 08006 

-.54169 

-.03695 

-.24506 

45240 

- 01537 

.00104 

-.01059 

G t=j 

.975 

-2.428 

4 0 8354 

-.28809 

-.02075 

-.12445 

.43200 

01540 

.00640 

-.00474 

975 

- 216 

4 08360 

-.00371 

-.01  191 

-.00157 

.42299 

.04764 

.01233 

.00045 

■N  CO 

.975 

1 99! 

4 . 08384 

.29370 

-.01 171 

12440 

42355 

. 07842 

.01824 

.00396 

.'<75 

4.222 

4 08072 

58805 

-.01748 

25448 

.43275 

. 1 0836 

.02351 

.00706 

GRADIENT 

00007 

1 2850 

.00216 

05644 

-.00215 

.01404 

. 00257 

.00199 

RUN 

NO 

128/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7 . 075 

4 21130 

-.71770 

-.04190 

- 39879 

.55565 

-.04398 

-.00468 

- 0 1 023 

1 . 149 

-4.764 

4.20907 

- 47678 

" . 03839 

- 24811 

.52039 

-.00650 

.00238 

-.00605 

1 . 150 

-2.495 

4.21031 

- 21011 

-.02773 

- 10537 

.50151 

.03513 

. 00992 

-.00144 

1 . 149 

- 251 

4.20964 

.03757 

-.01930 

01049 

.49216 

. 06756 

.01595 

.00175 

1 . 150 

1.993 

4.21049 

28126 

-.01647 

13794 

.49044 

.09711 

.021  15 

.00496 

GRADIENT 

.00016 

.11201 

.00330 

. 05695 

-.00441 

.01525 

.00277 

.00161 

12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  234 

(TJJ034)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  BFT  TPT  7-!.  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  « 

LREF 

« 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  » 

BREF 

B 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

3 

0100 

RUN  NO, 

123/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

. 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU- 

CDU 

CNH 

CBM 

CTH 

1 205 

-9.413 

4.22141 

-.89909 

-.03522 

- . 54892 

.61053 

-.07087 

- 01001 

-.01227 

1 .205 

-7.076 

4.22103 

-.68771 

-.03400 

- 38459 

.55923 

-.03501 

- 00341 

- . 00862' 

1 .206 

-4.760 

4.21709 

- 44436 

-.03037 

-.23377 

.52609 

.00222 

.00392 

-.00620' 

1 .206 

-2.490 

4.21846 

-.19023 

- 01669 

- . 0964 l 

.50683 

.04005 

.01067 

-.00239' 

1 .205 

-.203 

4 22003 

. 05794 

- 00365 

.02891 

49906 

.07475 

.01683 

.00137 

1.205 

1 .992 

4.22102 

29021 

- 00098 

14443 

49767 

.10104 

.02150 

.00453 

1 205 

4.242 

4 22380 

51719 

- 00687 

.26099 

50463 

12379 

02557 

.00712 

GRADIENT 

00071 

. 1 0690 

00280 

.05473 

-.00233 

01353 

00241 

.00149 

> 

LARC  8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT130 

(TJJ035)  I 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  » 

LREF 

sr 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R  1 =* 

8REF 

X 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

146/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

.599 

-8.520 

3. 16245 

-1  11677 

4.18241 

-.40239 

36032 

-.07994 

-.00729 

- 02836 

.599 

-6.395 

3. 16455 

- 86464 

4.20630 

- 28642 

33126 

- 05089 

-.00227 

- 02261 

599 

-4.289 

3 1631 1 

- 58224 

4.22323 

- 18105 

.31095 

-.02554 

.00239 

-.01758 

599 

-2.199 

3. 16271 

- 27395 

4.23703 

- 08154 

.29763 

.00130 

.00715 

-.01 192 

.598 

-.083 

3. 16014 

.08358 

4.24273 

02424 

.29001 

.02706 

.01202 

-.00682 

.599 

2.011 

3.15736 

.44859 

4.24200 

.12916 

.28792 

05399 

01695 

-.00179 

.599 

4.122 

3 15577 

.82568 

4 23119 

24096 

.29183 

.08081 

.02210 

.00344 

GRADIENT 

-.00095 

. 16826 

. 00099 

.05015 

- . 00228 

.01262 

00234 

.00248 

12.000 

12.000 


JUN  76  > 


12.000 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE  235 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

0TSAT130 

(TJJ035)  < 24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

K 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

» 976 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  « 12.000 

LREF 

V 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9 000 

ELV-Rl  »•  12.000 

BREF 

* 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400, 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO, 

. 141/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.004 

3.97169 

-1.091 14 

4.28196 

-.48859 

.44778 

- . 06300 

-.00757 

-.02150 

900 

-6  781 

3 97221 

- 86932 

4.31496 

-.35136 

.40464 

-.03590 

-.00291 

-.01491 

.900 

-4.588 

3.97155 

- 61409 

4 . 32832 

-.23025 

. 37495 

- 00429 

.00264 

-.00865 

.900 

-2.38! 

3.97210 

- . 29764 

4.34853 

- .10579 

.35543 

03010 

.00884 

-.00230 

900 

- 185 

3.97248 

07192 

4 35286 

.02493 

34662 

.06551 

.01535 

.00339 

.900 

2.030 

3 97053 

.45635 

4 35173 

. 15817 

34659 

. 09987 

.02156 

.00815 

.900 

4 234 

3 9703B 

78423 

4 34505 

28285 

. 36067 

. 12244 

.02501 

.01138 

GRADIENT 

-.00018 

16099 

00166 

. 05850 

-.00169 

.01466 

.00261 

.00229 

RUN  NO, 

, 1 36/  0 

RN/L  = 

4.08  GRA01ENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

975 

-9  192 

4 07925 

-.98105 

4 31712 

- 52759 

.53778 

- . 0704  I 

-.00891 

-.02070 

975 

-6.925 

4 . 077B8 

-.7681  1 

4.33732 

-.37616 

.48973 

- . 03499 

-.00267 

-.01449 

.975 

-4.686 

4.08100 

-.53138 

4 35515 

-.24289 

45709 

-.00106 

.00339 

-.00839 

.975 

-2.437 

4 07981 

-.25297 

4 36375 

-.  1 1445 

43523 

03394 

.00975 

-.00226 

.975 

- 218 

4 .08 '20 

.01464 

4.37651 

00626 

.42723 

. 06679 

.01604 

. 00255 

.975 

2.019 

4 08209 

.31776 

4 37088 

. 1 3488 

.42448 

.09957 

.02174 

.00706 

.975 

4.243 

4 08379 

61346 

4.3821  I 

.26845 

.43759 

. 13207 

.02728 

.01027 

GRADIENT 

.00035 

12B63 

. 00094 

. 05700 

- . 00223 

014B7 

. 00268 

00209 

RUN  NO, 

. 131/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.150 

-7.110 

4. 21524 

-.70483 

4.33833 

-.39491 

.56029 

-.03007 

-.00209 

-.0!  103 

I . 150 

-4  783 

4.21 103 

-.46485 

4 . 35772 

-.24382 

.52451 

.01608 

.00628 

-.00643 

1 . 150 

-2  515 

4 . 20834 

- 21737 

4.37104 

-.10930 

.50285 

.05441 

.01316 

- 00232 

1 149 

-.222 

4.21007 

04706 

4.38198 

02323 

.49356 

. 08894 

.01941 

00178 

1 . 149 

1 .998 

4.21082 

.29257 

4 . 38308 

. 14377 

49140 

. 1 1657 

. 02437 

'.00514 

GRADIENT 

.00005 

1 1207 

.00385 

. 05723 

- 00481 

.01485 

00267 

.00171 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - !A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

0TSAT130 

(TJJ035)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

at 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  • 

4 000 

ELV-LI  - 1 

LREF 

at 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

9.000 

ELV-RI  « I 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

“ 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

126/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9.495 

4.21764 

-.90436 

4.33102 

-.55808 

.61710 

- . 06455 

-.00849 

- 01595 

1 .205 

-7.145 

4.21805 

- 69018 

4.34778 

- 39029 

.56549 

-.02305 

-.00104 

-.01209! 

1 .205 

-4  820 

4.21906 

- 45144 

4.36519 

- 23918 

.52981 

.01864 

. 00655 

- 00831 

1 .205 

-2.540 

4.21 727 

-.19913 

4 . 38093 

-.10137 

.50907 

.05458 

01318 

-.00468 

1 .205 

-.250 

4.21647 

05759 

4 39104 

.02874 

.49904 

. 08953 

.01927 

.00001 

1 .205 

2.012 

4 21667 

29186 

4 39275 

. 14518 

.49743 

. 1 1621 

.02401 

00360 

1 205 

4.262 

4 21744 

52819 

4.38400 

26678 

50509 

14020 

.02825 

00669 

GRADIENT 

-.00017 

. 1 0787 

.00218 

.05540 

- 00270 

.01342 

.00239 

.00169 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

(TJJ0361  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2530.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  = 

LREF 

c* 

1290.3000 

INCHES.  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■=  400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

. 147/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.598 

-8.531 

3 16303 

-1  12278 

6.25000 

-.40453 

36029 

-.08001 

-.00729 

-.02801 

598 

-6.418 

3.16187 

-.8642*4 

6.28591 

-.28568 

.33056 

-.05156 

- 00221 

-.02252 

598 

-4 . 324 

3.  163^3 

- 61133 

6.31255 

-.19028 

.31125 

-.02616 

.00240 

-.01746 

.599 

-2.184 

3. 16360 

-.25854 

6 33083 

-.07654 

.29604 

.00276 

.00760 

-.01 158 

.598 

-.094 

3. 16109 

.09320 

6 33606 

.02693 

.28894 

.02853 

.01256 

-.00659 

598 

2.031 

3. 16049 

47253 

6 33621 

13585 

.28750 

05792 

.01779 

-.00061 

.598 

4 157 

3.  15859 

.84430 

6 32105 

.24599 

.29135 

. 08579 

.02318 

.00451 

GRADIENT 

-.00064 

.17200 

.00106 

.05123 

- 00228 

.01318 

.00244 

. 00259 

236 

76  1 

2.000 

2.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  237 
(TJJ036)  1 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  t IA93)  0TSATI30 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  - 6.000  ELV-Li  « 12.000 
ELV-LO  « 9.000  ELV-R1  « 12.000 
ELV-RO  ■ 9.000 


RUN 

NO. 

. 142/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

alpha 

RN/L 

t/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.053 

3.97310 

-1  .08771 

6.41925 

-.48755 

.44823 

-.06312 

-.00747 

-.02111 

.900 

-6.829 

3.97128 

- . 87834 

6.45694 

- . 35669 

.40609 

-.03453 

-.00269 

-.01411 

.900 

-4  589 

3.97195 

- 61206 

6.4B210 

-.23052 

.37663 

-.00046 

,00321 

-.00727 

900 

-2  399 

3.9  72l  8 

- 31110 

6.50469 

- 11177 

35927 

03307 

.00940 

-.00155 

900 

- 196 

3.97257 

05254 

6 51169 

01839 

35010 

06969 

.01626 

.00414 

.900 

2.044 

3 97223 

43934 

6.50747 

15435 

35132 

.10638 

02260 

.00990 

.900 

4.281 

3 97136 

.76083 

6 49425 

27548 

.36208 

12761 

. 0257 1 

01260 

GRADIENT 

- 00Q05 

.15762 

00120 

05762 

-.00166 

.01485 

.00262 

.00231 

RUN 

NO 

. 137/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

PN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9  259 

4 07862 

- 98816 

6.46556 

-.53149 

63786 

- 06847 

-.00854 

-.02030 

.975 

-6  953 

4 08274 

-.77179 

6 49B41 

- 37903 

.491 1 1 

- 0322! 

-.0021  1 

- 01389 

.976 

-4  69! 

4 0873B 

-.52814 

6 52140 

-.24180 

.45704 

.00573 

.00448 

-.00703 

.975 

-2.457 

4.08263 

-.26348 

6 53734 

1 1499 

, .43645 

04274 

.01138 

-.00098 

.975 

-.214 

4 08*40 

.03873 

6 53983 

.01654 

42710 

. 07564 

.01768 

.00346 

.975 

2.014 

4 07724 

32644 

6.54002 

.13919 

42639 

10992 

.02336 

00843 

.975 

4.25? 

4 07963 

62283 

6.51746 

.27259 

.43766 

.14193 

. 02899 

.01093 

GRADIENT 

- 00093 

.12935 

-.00023 

05739 

-.00226 

.01519 

.00273 

.00203 

■ RUN 

NO, 

. 132/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.149 

-7. 16! 

4 20924 

-.71461 

6.56024 

-.40089 

.56100 

-.02403 

-.00088 

-.01206 

1.150 

-4  842 

4 21000 

-.47337 

6.58595 

-.24917 

52638 

02268 

.00735 

-.00727 

1.150 

-2.546 

4.21055 

-.22283 

6 6C345 

- 11234 

.50414 

.06226 

.01451 

- 00315 

1.149 

-.252 

4.20967 

.04445 

6 61467 

.02190 

.49271 

. 09757 

.02066 

.00153 

1.149 

2.017 

4.20967 

.30474 

6 61102 

. 14986 

49175 

12638 

.02574 

.00519 

GRADIENT 

-.00008 

. 1 1375 

0037B 

.05821 

- 00505 

01515 

.00268 

.00183 

REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 
LREF  - 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 
BREF  « 1290.3000  INCHES  ZMRP  » 400.0000  IN.  ZT 
SCALE  * .0100 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  538 
(TJJ036)  < 24  JUN  76  > 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

VT 

BREF  => 
SCALE  = 

1590.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  - 

400  0000 

IN. 

ZT 

BETA  * 6.000 
ELV-LO  * 9.000 
ELV-RO  - 9.000 


ELV-L1  » 15.000 

ELV-R!  «=  12.000 


RUN  NO.  157/  0 RN/L  = 4.55  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

.205 

-9.546 

4.21604 

- . 92072 

6.60514 

I 

205 

-7. 182 

4 51885 

- . 69856 

6.62999 

1 

505 

-4.856 

4.21607 

- 45997 

6.65570 

1 

205 

-2.544 

4 . 2 H85 

-.21085 

6 67308 

1 

205 

-.267 

4 21805 

. 04795 

6 68327 

1 

205 

2.004 

4.21724 

29638 

6 68483 

1 

205 

4 278 

4.21863 

535G3 

6 66698 

GRADIENT 

00020 

10950 

0015! 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-.56950 

.61854 

-.061  14 

-.00744 

-.01770 

-.39509 

.56558 

-.01932 

-.00031 

-.01 352 

-.24368 

.52978 

. 02470 

. 00756 

- 00960 

- 10709 

. 50787 

.06183 

01424 

-.00550 

.02397 

.49769 

. 09605 

.02022 

- 00105 

.14746 

.49754 

. 12593 

. 02528 

00339 

.26999 

.50406 

. 14889 

02934 

.00634 

05619 

-.00272 

01370 

.00239 

.00179 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


(TJJ037)  l 54  JUN  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6  000 

ELV-L!  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

“ 

RUN  NO 

155/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

• .900 

-9  049 

3 97007 

-1  .02403 

-6.52104 

- 46125 

.45043 

-.04679 

- . 00585 

- .02162 

.900 

-6.777 

3.97159 

-.78284 

-6.55436 

- 32140 

.41056 

-.02443 

-.00158 

- .01707 

.900 

-4  586 

3 971  37 

- 52952 

-6.56502 

-.20309 

.38353 

-.00207 

.00257 

-.01246 

899 

-2  384 

3.96982 

- 21419 

-6  56536 

- . 07835 

.36581 

. 02068 

00678 

- 00810 

900 

-.  156 

3.97122 

. 14970 

-6  55698 

. 05369 

. 35865 

04774 

01 172 

-.00329 

900 

2.063 

3.97070 

51792 

-6  54084 

. 18618 

.35948 

07549 

. 0 1 680 

.00130 

900 

4.283 

3 97176 

.82992 

-6  53932 

30791 

.3710! 

.10081 

.02161 

.00494 

GRADIENT 

.00008 

. 15556 

.00342 

05799 

-.00141 

.0! 175 

.00217 

.00193 

12.000 

15.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE  239 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

0TSAT130 

(TJJ037)  < 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

« 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-L!  * 

12.000 

LREF 

O 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  » 

12.000 

BREF 

IS 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 '. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

It 

.0100 

RUN  NO. 

t50/  0 

RN/L  => 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.976 

-9.225 

4 08309 

-.93252 

-6.60829 

-.50509 

.54164 

- 07552 

-.00988 

-.02219 

.976 

-6.945 

4.08161 

-."’0314 

-6  62837 

-.34908 

.49646 

-.04612 

-.00444 

-.01823 

.976 

-4.661 

4 08027 

-.46507 

-6  63823 

-.21569 

.46379 

- 01832 

.00073 

-.01412 

.975 

-2.433 

4.0809S 

-.19475 

-6  63403 

- . 08662 

.44476 

. 00964 

. 00557 

- 00887 

.975 

-.  181 

4 . 07962 

10190 

-6  60901 

04464 

43805 

03858 

.01072 

-.00424 

975 

2.043 

4.08032 

38807 

-6  60063 

.17130 

44143 

06672 

.01598 

-.00054 

.975 

4.294 

4.08161 

66978 

-6  59030 

. 30558 

45624 

09463 

.02122 

.00280 

GRADIENT 

00009 

.12743 

. 00578 

.05809 

-.00082 

01264 

.00230 

.00188 

LARC 

8FT  TPT  749  IIA93) 

OTSAT130 

(TJJQ3B1  < 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

Xt 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L 1 = 

12.000 

LREF 

z 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

1 



t *-». 

l •»*  T - 1 

' "RUN  NO. 

154/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00" 

A n 1 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-8  986 

3.97444 

-1.02432 

-4.36341 

- 46353 

.45252 

-.04618 

- 00550 

-.02165 

900 

-6  769 

3.97472 

- 79597 

-4  38725 

-.3277! 

41171 

-.02413 

- 00' 35 

-.01727 

900 

-4.547 

3 97295 

-.52730 

-4  38894 

-.20154 

. 38220 

00044 

.00317 

-.01252 

.900 

-2  359 

3 97273 

- 21615 

-4.38790 

-.07859 

. 36359 

. 02275 

.00728 

- . 00772 

.099 

-.128 

3 97030 

.15433 

-4.38063 

.05457 

. 35362 

.05424 

.01289 

-.00231 

900 

2.063 

3 96949 

52085 

-4 . 37054 

.18449 

3542! 

08380 

.01852 

.00212 

.900 

4.273 

3.97066 

85434 

-4  36965 

31452 

.36815 

.11160 

02367 

.00604 

GRADIENT 

-.00035 

. 15866 

00254 

0587! 

-.00170 

01285 

.00237 

.00213 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  540 

( TJJ038)  ( 54  JUN  76  1 


LARC  9FT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

at 

2690.0000 

5Q.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L!  “ 

LREF 

X 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  ** 

BREF 

tx 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN 

NO. 

149/  0 RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  ■ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

,975 

-9  184 

4.08516  -.92672 

-4.42512 

-.50310 

.54288 

-.07065 

-.0091 1 

-.02153 

.976 

-6  895 

4.08608  -.70312 

-4'.  43603 

-.34931 

.49680 

-.04153 

-.00378 

-.01743 

.976 

-4 . 650 

4.08324  -.46079 

-4.43699 

-.21376 

.46391 

-.01226 

.00161 

-.01317 

.975 

-2*  418 

4.08322*  -.20807 

-4.42448 

- . 09227 

.44348 

.01513 

00651 

-.00831 

.975 

-.  186 

4 08146  09337 

-4.41579 

04070 

43595 

.04395 

.01177 

-.00352 

975 

2.046 

4.08242  37959 

-4  40932 

16632 

43815 

.07480 

.01770 

-.00019 

975 

4.294 

4.08314  .66095 

-4.40290 

.30006 

.45398 

10554 

.02346 

00339 

GRADIENT 

- 00004  .12666 

.00373 

. 05755 

-.001  12 

.01321 

.00246 

.00184 

LARC  8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT I 30 

(TUJ0391  < 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SG  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-L 1 = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 

BREF 

s 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN 

NO 

. 153/  0 RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-8  970 

3 96579  -1  05978 

-.04580 

-.47741 

.45047 

- 05493 

- 00671 

-.02199 

.900 

-6.748 

3 97077  - 84138 

- 03743 

- 34063 

.40485 

- 02692 

-.00175 

- . 0 165B 

.900 

-4.530 

3 . 970°7  -.54290 

-.03793 

- 20163 

.37140 

00292 

00362 

-.01105 

.899 

-2  350 

3 97126  -.23636 

-.03039 

-.08311 

.35162 

.03235 

.00968 

- 00488 

.900 

-.  145 

3.97517  15868 

- 02007 

.05472 

.34487 

06648 

01511 

00041 

.900 

2 059 

3.97486  .53555 

-.02014 

.18645 

.34815 

.10080 

.02147 

. 00536 

.900 

4.269 

3 97600  .86734 

-.01883 

31412 

.36216 

.13011 

.02632 

.01021 

GRADIENT 

.00062  .16325 

.00220 

.05912 

-.00099 

.01467 

. 00264 

.00240 

12.000 

12.000 


JUN  76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


Qgf 

gg 

§ g 

si 

hh  ra 

3b 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PAGE  241 

(TJJ039)  ( 24  JUN  76  > 

PARAMETRIC  DATA 


12.000 

12.000 


SREF 

V 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-L1  = 

LREF 

IB 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  - 

BREF 

=Z 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

K 

.0100 

RUN  NO. 

148/  0 RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9. 145 

4.08415  -.94470 

-.03633 

-.50898 

.53078 

-.06530 

-.00824 

-.02035 

.976 

-6  874 

4.08742  - 72618 

- 03542 

- . 35685 

.49141 

-.03398 

-.00247 

-.01581 

.976 

-4.634 

4.08582  -.49288 

-.02350 

-.22557 

.45765 

- 00345 

.00305 

-.01056 

975 

-2.406 

4 0629B  -.22512 

-.01 195 

- 09846 

.43737 

.02964 

.00080 

-.00470 

.975 

- 189 

4 08103  06545 

-.00359 

.02808 

.42896 

.06189 

01478 

.00025 

.975 

2.045 

4 00000  .35283 

.00157 

.15197 

.43072 

.09450 

02076 

.00392 

.975 

4.258 

4 08232  .64439 

- 00007 

.28502 

44230 

. 12542 

.02626 

.00704 

GRADIENT 

-.00045  .12829 

.00272 

.05719 

-.00168 

.01451 

00263 

.00187 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93) 

0TSAT130 

(TUJ040)  t 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

IS 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  = 

BREF 

C 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO 

156/  Q RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9  006 

3.97148  -l  04B86 

4.25715 

- 474 J 2 

.45203 

- . 05055 

- 00609 

-.02010 

.999 

-6.770 

3.97060  -.82000 

4 28465 

-.33455 

.40798 

-.02221 

-.00’.!6 

-.01365 

.900 

-4.559 

3 96974  -.54383 

4 30339 

-.20631 

. 37935 

.01106 

.00479 

-.00769 

900 

-2  366 

3.97063  -.23324 

4.31852 

- 0941B 

36092 

04577 

.01108 

-.00157 

899 

- 144 

3.96794  14778 

4 . 32720 

. 05202 

.35203 

.08186 

.01794 

.00387 

899 

2 056 

3.97079  51272 

4.32730 

.18083 

. 35269 

.11531 

02401 

.00868 

.899 

4.291 

3 97171  85BQ4 

4.31584 

.31570 

. 36793 

. 14387 

. 02840 

01296 

GRADIENT 

00019  .16047 

.00152 

.05918 

-.00I4Q 

01518 

.00273 

.00233 

12.000 

12  000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  292 
(TJJQHO)  t 24  JUN  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  C1A93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREE 

X 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  - 

LREF 

U 

1290.3000 

tNCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  * 

BREF 

M 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

B 

.0100 

RUN 

NO. 

151/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9  192 

4.08065 

-.94608 

4.28955 

-.51209 

.54127 

- 05685 

-.00696 

-.01954 

.976 

-6.914 

4.08267 

-.72624 

4.31106 

-.35921 

.49461 

-.02287 

-.00081 

-.01376 

976 

-4 . 664 

4 08282 

- 4870! 

4.32777 

-.22451 

.46101 

01  158 

.00533 

-.00758 

.975 

-2.399 

4 06155 

-.20968 

4 34  149 

-.09218 

.43961 

04745 

.01 191 

-.00159 

.975 

-.196 

4.08162 

0 7482 

4.34671 

.03240 

.43304 

.08124 

.01835 

.00277 

.976 

2 040 

4 . 08354 

37262 

4.34470 

161  12 

.43241 

. 1 1464 

.02414 

. 00686 

.975 

4 276 

4.08467 

.66210 

4.33280 

29594 

44698 

.14968 

.03003 

.01049 

GRADIENT 

.00025 

12906 

.00060 

. 05799 

-.00158 

.01539 

00276 

.00200 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSATI30 

( TJJ04 1 ) (24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-U  = 

LREF 

S 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  * 

BREF 

St 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

' 

. 

RUN 

NO 

. 157/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9  040 

3.96837 

-1.05423 

6.38964 

-.47645 

.45194 

-.05194 

-.00627 

-.01985 

.900 

-6.808 

3 97063 

-.82946 

6 42879 

- 33951 

.40931 

-.02172 

-.00105 

-.01311 

.900 

-4.601 

3 97055 

-.56015 

6.45372 

-.21363 

.38138 

01242 

.00506 

-.00690 

900 

-2  393 

3 97058 

- 24633 

6.47538 

-.08951 

.36339 

.04807 

.01161 

-.00073 

.900 

-.  160 

3.97084 

13858 

6.47684 

.04921 

.35509 

. 08754 

01903 

.00489 

.900 

2 054 

3.97196 

.50781 

6.47498 

. 18133 

.35709 

. 12306 

.02522 

.01036 

.900 

4.285 

3.97292 

.82821 

6 46274 

.30593 

.36939 

. 14560 

.02872 

.01358 

GRADIENT 

00028 

. 15891 

.00079 

. 05896 

-.00136 

.01536 

.00274 

.00234 

12.000 

12.000 


JUN  76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  £9 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE  £43 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSAT130 

(TJJ04D  < 24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

O 

£690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

« 976  0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  *=  12.000 

LREF 

n 

!£90 . 3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 12.000 

BREF 

St 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

» 

.0100 

RUN  NO. 

150/  0 

RN/L  = 

4.00  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CSW 

CTW 

976 

-9  £29 

4.08171 

- 95068 

6.46510 

-.51494 

.54165 

-.05543 

- . 00664 

-.01905 

.976 

-6.954 

4.08516 

- 73257 

6.49626 

- . 36277 

.49519 

- 01979 

- 00024 

-.01314 

.976 

-4.655 

4.08210 

- 48173 

6 51501 

- . 22234 

.46155 

.01806 

.00647 

- . 00636 

.975 

-2  440 

4.08050 

- 21407 

6.52870 

-.09437 

. 440B3 

.05512 

.01337 

-.00063 

.975 

- 196 

4.08041 

.09073 

6 53488 

03926 

.43270 

09067 

01992 

.00400 

.975 

2 030 

4 08016 

.37336 

6.53127 

. 16186 

.43351 

12500 

02572 

.00833 

.976 

4.281 

4 08249 

. 66555 

6.51349 

.29761 

.44717 

15825 

03157 

.01 109 

GRADIENT 

.00002 

12900 

- 00003 

.05801 

-.00161 

.01568 

00290 

00198 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

(TJJ0421  1 24  JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

w 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 8.000 

LREF 

c 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  - 8.000 

BREF 

ts 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

c. 

.0100 

RUN  NO. 

165/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

8ETA 

CLU 

' CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.027 

3.97063  -1.05873 

-6.51 178 

-.47460 

.44827 

- . 05986 

-.00719 

- . 00023 

.900 

-6  801 

3.96966 

- 82843 

-6.54337 

-.33851 

40861 

- 03739 

-.00305 

- 01786 

.999 

-4  581 

3.96777 

-.56347 

-6.54964 

-.21440 

38049 

-.01275 

.00145 

-.01331 

099 

-2.372 

3 96967 

-.24707 

-6.55365 

-.08998 

.36417 

.00978 

.00564 

- . 00925 

.900 

-.  150 

3.9719B 

. 12252 

-6.54885 

.04368 

. 35653 

.03552 

01053 

- 00455 

.900 

2.074 

3 96867 

.48521 

-6.54034 

. 17344 

. 35745 

. 06327 

.01561 

.00018 

900 

4.296 

3 96948 

.80472 

-6.53208 

.29606 

. 36790 

08860 

.02052 

,00376 

GRADIENT 

.00014 

15625 

■00219 

. 05785 

- 00143 

01  154 

.00217 

.00196 

DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

iPAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

OTSAT130 

(TJJ042)  < 84,  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

St 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-L1  - 

LREF 

E 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-R1  » 

BREF 

K 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

E 

.0100 

RUN  NO. 

160/  0 

RN/L  * 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9.837 

4.08065 

- 96758 

-6.59080 

-.58128 

.53878 

-.08775 

-.01 1 17 

-.08154 

976 

-6.951 

4.08844 

-.74093 

-6.61435 

-.36708 

.49535 

- . 05948 

-.00591 

-.01760 

976 

-4.679 

4.08187 

-.50567 

-6  68184 

-.83384 

.46843 

-.03158 

-.00078 

-.01371 

975 

-8.437 

4.07990 

- 83379 

-6  61 158 

-.10345 

44849 

-.00379 

.00418 

-.00893 

.975 

-.198 

4 08307 

.05960 

-6.60187 

08594 

43530 

.08434 

.00909 

-.00449 

975 

8.046 

4 08157 

34436 

-6  58590 

15048 

43680 

. 05371 

01444 

-.00060 

.975 

4.275 

4 08164 

63137 

-6.57551 

88456 

45071 

.08193 

.01974 

.00876 

GRADIENT 

00005 

. 12738 

. 00528 

. 05764 

-.00130 

01270 

00889 

00184 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

(TJJ043)  ( 84  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

X 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

X 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO 

. 164/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  » -5 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-8.973 

3.97030 

-1.06018 

-4.35880 

-.47618 

.44915 

-.05855 

-.00679 

-.08847 

900 

-6.768 

3.9S9B8 

- 83790 

-4 . 37604 

-.34818 

.40831 

-.03674 

-.00878 

-.01815 

.900 

-4  556 

3 958Q3 

- 56690 

-4.38300 

-.2)587 

. 37973 

-.01241 

00178 

-.01378 

.900 

-8  357 

3 96947 

- 24995 

-4 . 38483 

-.09019 

. 36088 

.01820 

00685 

-.00901 

.899 

-.141 

3.96845 

.11174 

-4.37736 

.03926 

35133 

.04805 

01165 

-.00366 

.899 

2.073 

3.96766 

.50685 

-4.36587 

.17850 

.35818 

.07288 

01754 

00104 

.900 

4.870 

3.97180 

.81897 

-4.36131 

.89888 

. 36487 

10035 

.08257 

. 00509 

GRADIENT 

00019 

15990 

.00880 

.05873 

- 00174 

01296 

00839 

.00816 

844 
76  ) 

8.000 

8.00Q 


76  ) 


8.000 

8.000 


i 


date: 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  245 

LARC  BFT  TPT  /49  ( IA93) 

OTSAT1 30 

(TJJ043)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

sref 

c 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-U  - 

8.000 

LREF 

m 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-R1  - 

8.000 

BREF 

* 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

14.000 

SCALE 

n 

.0100 

RUN  NO, 

159/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9. 193 

4.08016 

-.96431 

-4.40592 

-.52336 

.54273 

-.08397 

-.01050 

-.02! 14 

.976 

-6.910 

4 07949 

- 73963 

-4.41664 

- . 36660 

.49565 

-.05596 

-.00528 

-.01736 

976 

-4.643 

4.08042 

- 49678 

-4  41625 

-.22961 

.46219 

- . 02642 

.00013 

-.01286 

.975 

-2.417 

4 . 0~979 

- 23650 

-4  40999 

-.10445 

.44153 

00218 

.00517 

-.00792 

.975 

-.173 

4 07978 

04791 

-4.40071 

02075 

.4  3297 

.03026 

.01026 

-.00355 

.975 

5.048 

4 08099 

.33471 

-4.391 10 

14531 

. 4 34 1 5 

06077 

.01606 

.00004 

.975 

4.264 

4 08195 

61991 

-4.38157 

27792 

.44832 

09049 

.02164 

.00327 

GRADIENT 

.00019 

12588 

.00396 

05677 

- 00159 

.01312 

.00242 

.00181 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93I 

OTSATJ30 

(TJJ0441  ( 24 

JUN  76  * 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

.■OOO 

ELV-L1  = 

8.000 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

z 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

!4  000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO. 

163/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.899 

-8. 980 

3.97782 

- 1 . 09775 

-.02781 

-.49083 

.44712 

-.06737 

-.00821 

-.02227 

900 

-6.738 

3 S7354 

-.88082 

-.02137 

-.35381 

.40168 

-.03927 

-.00334 

- 01682 

.900 

-4.529 

3 96703 

- 58432 

-.01723 

-.21448 

. 38705 

-.00940 

.00204 

-.01146 

900 

-2  337 

3 96519 

-.26956 

-.01262 

-.09387 

. 34825 

019!  1 

.00707 

- 00567 

899 

- 136 

3 96549 

1 1832 

- 00048 

04027 

.34034 

05422 

.01363 

.00003 

900 

2.047 

3 97063 

.49593 

-.00101 

. 17089 

.34458 

.08632 

.01985 

00440 

.899 

4.247 

3 97143 

,83789 

-.00369 

. 29B70 

35649 

.11567 

.02463 

.00986 

GRADIENT 

00065 

.16456 

.00176 

. 05886 

-.00113 

.01447 

00264 

.00240 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  (!A93>  OT5AT130 


ITJJ044)  t 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN 

YT 

BREF  * 
SCALE  * 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN 

ZT 

BETA  » .000  ELV-L!  = 
ELV-LO  * 14.000  ELV-R!  « 
ELV-RO  ■ 14.000 


MACH 

976 

975 

.975 

.975 

975 

.975 

.975 


RUN  NC.  158/  0 RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

can 

CTH 

-9  135 

4 . 07606 

- 96718 

-.04383 

- 52069 

.53836 

-.07785 

-.00931 

-.02065 

-6  880 

4 08099 

- 76055 

-.03869 

- 37369 

.49134 

-.04685 

-.00370 

-.01 598 

-4  623 

4 07634 

- 52158 

-.03029 

-.23772 

.45577 

- 01500 

00200 

-.01 106 

-2.397 

4.0  '736 

- 25594 

-.01746 

- 11148 

.43555 

01811 

00767 

-.00504 

-.202 

4 07609 

01223 

-.00981 

0052! 

.42608 

.04746 

. 0 ! 322 

- 00026 

2 025 

4. 0S20 1 

32157 

- 00700 

13724 

.42679 

. 08084 

01940 

. 00456 

4 243 

4 08019 

60818 

-.01291 

.26533 

.43626 

. 1 0926 

02448 

. 00759 

GRADIENT 

00056 

12806 

00204 

05664 

-.00216 

01405 

.00256 

.00212 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

QDOO  IN  XT 

BETA 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

3 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

165/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

900 

-8.998 

3 96897 

- ! 07385 

4.27563 

- 48170 

44857 

- . 06467 

900 

-6.763 

3 97033 

- 84606 

4.30761 

- . 34277 

.40514 

-.03564 

900 

-4.554 

3 971E3 

- 57443 

4 31689 

-.21590 

. 37585 

- . 00422 

899 

-2.367 

3 96999 

- 27408 

4 33066 

- . 09798 

. 35749 

. 02964 

899 

-.157 

3 97027 

10402 

4 34136 

03632 

.34919 

06728 

899 

2 039 

3 96947 

.48734 

4 34043 

. 17047 

. 34980 

. 1 0225 

.900 

4.258 

3 97192 

80432 

4.33194 

.29312 

.36443 

12507 

GRADIENT 

-.00000 

. 1 5974 

00144 

. 05040 

-.00138 

.01503 

t TJJ045)  ( 24  JUN 

PARAMETRIC  DATA 

4.000  ELV-L t = 

14.000  ELV-R 1 = 

14  000 


CBW  CTW 

-.00780  -.02025 

-.00277  -.01374 

.00302  -.00830 

00918  -.00239 

01614  .00333 

.02250  .00833 

.02621  .01223 

00271  .00235 


246 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT130 

(TJJ0451  < 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

2690.0000 

SQ  FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

u 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  * 

BREF 

w 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■=  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

14.000 

SCALE 

9 

.0100 

RUN  NO. 

161/  0 

RN/L  » 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9. 180 

4.08155 

-.97099 

4.30706 

-.52336 

.53900 

- 06955 

-.00820 

-.01906 

.975 

-6.918 

4 081 17 

-.76181 

4 33059 

- 37491 

.49213 

-.03637 

-.00213 

-.01374 

976 

-4.662 

4. OB! 17 

- 51758 

4 34611 

-.23743 

.45873 

- 00005 

.00430 

-.00776 

.976 

-2.420 

4.08202 

- 25767 

4 35694 

-.1 1276 

.43760 

.03332 

01041 

-.00236 

.975 

-.199 

4 07923 

03761 

4 36505 

01618 

.43009 

06791 

01700 

.00247 

.975 

2.025 

4 07962 

.33429 

4.35152 

14300 

42779 

.10025 

. 02254 

.00746 

.975 

4.261 

4.08027 

62919 

4 35060 

27759 

.441 18 

.13232 

02813 

.01112 

GRADIENT 

- 00019 

12944 

00061 

. 05768 

-.00202 

.01488 

.00268 

.00213 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT 1 30 

( TJJ046I  < 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

r 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

x 

0100 

RUN  NO. 

167/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5’. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.039 

3.97121 

-1  07590 

6.41387 

- 48279 

44873 

- 06577 

-.00778 

-.01994 

.899 

-6.806 

3.96805 

- 86312 

6. ,45330 

- 35145 

.40719 

-.03610 

-.00269 

-.01355 

.900 

-4  587 

3.96843 

- 59152 

6.47810 

-.22389 

. 37850 

-.00192 

.00346 

-.00739 

.900 

-2  369 

3.97051 

- 27531 

6 ,49908 

- 09951 

.36145 

.03438 

01010 

-.00128 

900 

- 145 

3 97016 

09148 

6.50956 

03233 

.35343 

.07355 

.01751 

.00436 

.900 

2.057 

3.97103 

.47905 

6.49869 

. 16978 

.35442 

. 10812 

.02362 

00980 

.900 

4.285 

3.97194 

.79472 

6.48606 

.29142 

36670 

. 12748 

.02639 

01313 

GRADIENT 

00034 

. 1 5906 

.00070 

. 05863 

- . OOt  38 

.01500 

.00268 

00235 

247 

76  ) 

8.000 

8.000 


76  J 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A93 


PAGE  248 
(TUJOMB)  ( 24  JUN  76  1 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA931  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  ' 

n|  „ 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14 . 000 

tLV-HI  - 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN 

NO. 

162/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU  ' 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9.236 

4.081 15 

-.90073 

6 47917 

-.52785 

•53B22 

-.06851 

-.00784 

- 01883 

.976 

-6.950 

4 08221 

-.75784 

6.51 075 

- . 37338 

.49269 

-.03221 

-.00132 

-.01276 

.976 

-4  694 

4 . 07972 

-.52377 

6.53244 

-.24096 

.46005 

.00436 

.0051 1 

-.00659 

976 

-2.448 

4.06003 

- 25620 

6.54747 

- 11253 

.43922 

.04242 

.01205 

-.00102 

.975 

-.202 

4.03010 

05070 

6 55111 

02177 

.42934 

.07618 

.01845 

00348 

975 

2.031 

4 . 07993 

344  83 

6.54696 

. 14823 

.42988 

. 1 0944 

.02408 

.00845 

.975 

4 .277 

4 . 07922 

.63432 

G. 52550 

.28035 

.44 197 

14212 

02977 

.01197 

GRADIENT 

-.00005 

.13011 

- 00064 

.05813 

-.00203 

.01529 

. 00274 

.00208 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT1 30 

(TJJ0475  ( 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SO  FT  XMRP 

= 976 

.0000  IN  XT 

BETA 

-6  000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-Ri  ’ 

BREF 

ss 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

.0100 

RUN 

NO 

185/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.051 

3.97353 

-1.13002 

-6.51665 

-.50278 

.44493 

- . 07355 

-.01083 

-.01 926 

.900 

-6.830 

3 97555 

- 89947 

-6  55128 

-.36388 

.40455 

-.04855 

-.00619 

-.01510 

900 

-4.587 

3 97619 

- 63264 

-6  56467 

-.23764 

37563 

-.02390 

- 00159 

-.01076 

900 

-2.389 

3 97632 

-.32200 

-6.57275 

-.11525 

. 3579 I 

-.0020! 

.00253 

-.00691 

.901 

- 180 

3.97784 

.01451 

-6  57164 

00506 

.34890 

.02206 

.00671 

-.00142 

900 

2 022 

3.97686 

34132 

-6  56487 

1 1883 

34816 

. 04587 

.01092 

„00378 

.901 

4.256 

3 97826 

68442 

-6  55934 

.24446 

.35719 

.06891 

. 0 1 525 

.00756 

GRADIENT 

00021 

14923 

00084 

05423 

- 00210 

.01057 

.00190 

00214 

0 000 
9.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSATI30 

(TJJ047)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3X 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-L!  = 

LREE 

n 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

4.000 

ELV-R1  “ 

BREF 

• 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

M. 

.0100 

RUN 

NO 

180/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

.975 

-9.260 

4.07993 

-1.03563 

-6.5881-7 

-.55322 

.53419 

- . 1 0075 

-.0I50B 

-.01773 

.976 

-6  969 

4 08190 

-.81227 

-6.61 199 

- . 39636 

.48797 

- . 07268 

-.00974 

-.01403 

.975 

-4.708 

4 08118 

-.57495 

-6.62412 

-.26208 

.45582 

-.04600 

-.00487 

-.00884 

.975 

-2.442 

4 08190 

- . 29656 

-6.61799 

-.12901 

.43503 

-.01797 

.00010 

-.00499 

.974 

-.202 

4 07925 

-.00033 

-6.59812 

- 00014 

.42614 

.01044 

.00498 

-.00020 

975 

2.013 

4 08360 

.27459 

-6  58582 

. 1 1764 

42842 

.03713 

.00985 

.00374 

.975 

4.252 

4 . 08569 

. 54467 

-6.581 1 l 

.23979 

.44024 

.06186 

.01472 

. 00660 

GRADIENT 

00048 

. 12560 

. 00528 

. 055B9 

-.00170 

01210 

.00219 

.00186 

RUN 

NO 

175/  0 

RN/L  =• 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

8ETA 

CIU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

1 . 150 

-7  152 

4.2109-7 

-.74300 

-6.66518 

-.41279 

.55558 

-.07529 

-.01026 

-.00812 

1 . 150 

-4  019 

4.21 105 

-.50155 

-6.67019 

-.26144 

.52126 

-.04536 

-.00482 

-.00384 

1 . 150 

-2  534 

4 21  121 

-.25287 

-6.66554 

-. 12726 

.50328 

-.01517 

.00058 

.00046 

1.150 

-.254 

4.21281 

.00915 

-6.65204 

.00452 

.49410 

.01725 

.00652 

.00410 

1 . 150 

2.011 

4 21 1 57 

. 25727 

-6.64730 

. 12741 

49526 

. 04729 

.01209 

. 00658 

GRADIENT 

.00014 

.11148 

00361 

.05702 

-.00383 

01363 

00249 

.00153 

RUN 

NO 

170/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

i 

MACH 

' ' ’ALPHA 

RN/L 

" L/DU 

BETA 

CLU 

CDU  - ’ 

CNW  • 

CBM 

CTW 

1 .205 

-9.557 

4 21469 

-.96395 

-6.65974 

- 59458 

.61681 

- 09888 

-.01521 

-.00837 

1 .205 

-7.177 

4.21391 

-.72787 

-6.66348 

- 40895 

.56 >85 

- 07056 

-.00976 

-.00559 

1 .205 

-4.829 

4.21352 

- 48715 

-6.67922 

- 25744“' 

.52846 

-.04112 

- 00424 

-.00223 

I 205 

-2  530 

4 21392 

-.23501 

-6.66928 

-.11 9B4 

50995 

- . 00936 

.00169 

.00099 

1 .205 

- 259 

4 21530 

01542 

-6.65792 

. u0774 

.50225 

.02210 

.00756 

00428 

1 205 

2.014 

4 21449 

.25639 

-6.64671 

.12917 

.50382 

.04871 

.01266 

. 00622 

1 .205 

4.289 

4 21983 

.49346 

-6  63830 

.25171 

.51009 

.07302 

01 70S 

. 0 0825 

GRADIENT 

00058 

. 1 0767 

.00458 

.05564 

-.00189 

01257 

00235 

.001 15 

249 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


[PAGE  250 
(TJJQ48)  < 24)  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-L!  » 

LREF  *> 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* , 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  * 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  « 

.0100 

. 

RUN 

NO. 

184/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.01 1 

3.97699 

- 1 . 1 3876 

-4 . 34 1 79 

-.50814 

.44622 

-.07384 

-.01065 

-.01977 

.900 

-6.772 

3.97770 

-.90273 

-4  36410 

- . 36427 

40352 

-.04696 

-.00575 

- .0 1521 

.900 

-4.558 

3.97667 

-.63209 

-4 . 36634 

-.23632 

, 37387 

- . 02299 

- 00121 

-.01088 

900 

-2.377 

3 97761 

- 33399 

-4.37039 

-.11841 

. 35452 

-.00027 

00291 

-.00640 

.901 

-.178 

3.97374 

.00877 

-4  35943 

.00301 

.34349 

. 02599 

.00750 

-.00077 

.901 

2 015 

3 97482 

.34691 

-4  35680 

I 1879 

34243 

05375 

.01227 

00515 

900 

4 235 

3 97353 

.70827 

-4  35122 

24977 

. 35265 

.0781  1 

.0169! 

.00897 

GRADIENT 

- 00041 

15297 

00200 

.05503 

- 00247 

.01166 

.00207 

. 0Q233 

RUN 

NO. 

179/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBH 

CTW 

975 

-9.209 

4 08108 

-1.02660 

-4  38505 

-.551 12 

53684 

- . 09756 

-.01434 

- 01759 

976 

-6  939 

4 08175 

-.80952 

-4  39573 

- 39565 

43874 

- . 06867 

-.00906 

-.01343 

.975 

-4  673 

4 08205 

- 57065 

-4  39783 

- 25998 

45559 

- 04025 

- . 00399 

-.00893 

.975 

-2  439 

4 08102 

-.31367 

-4  38839 

- . 1 3630 

.43455 

-.01311 

.00090 

-.00424 

.975 

-.220 

4.C8050 

-.03195 

-4 . 3754 1 

-.01357 

.42460 

.01322 

.00571 

.00009 

.975 

2.012 

4 08004 

25008 

-4  36521 

11037 

.42439 

.04446 

.01  144 

.00464 

.975 

4 256 

4.08158 

.54842 

-4.35817 

23919 

.43615 

.07218 

.01680 

. 00766 

GRADIENT 

- 00009 

. 12604 

0C459 

05581 

-.00219 

01266 

00234 

.00189 

RUN 

NO 

174/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.150 

-7  103 

4.20963 

- 744,40 

-4  44824 

-.4t 198 

.55343 

-.06745 

-.00916 

-.00732 

1.150 

-4  810 

4 21081 

-.50997 

-4  45428 

- 26488 

.51940 

-.03751 

- . 00367 

-.00317 

1 . 150 

-2.514 

4.21063 

-.25608 

-4  43759 

-.12816 

.50047 

-.00503 

.00233 

00114 

1 150 

-.234 

4 21012 

.00870 

-4.43! 19 

00427 

49094 

02945 

.00878 

.00469 

1.150 

2.016 

4 21275 

.25369 

-4  43298 

. 12451 

.49081 

.05950 

.01431 

.00705 

GRADIENT 

.00023 

.11230 

.00310 

.05716 

- 00420 

.01430 

00265 

.00150 

8.000 

8.000 


DATE 

as 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  251 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

(TJJ04B)  ( 24 

JUN  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

E 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

-4.000 

ELV-L!  * 

8.00D 

LREF 

* 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4 000 

ELV-R!  « 

8.000 

BREF 

SS 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE 

c 

.0100 

RUN  NO. 

169/  0 RN/L  = 

4 2?  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

caw  . 

CTW 

1.205 

-9.488 

4.22061  -.94682 

-4.43213 

-.58193 

.61461 

- 09469 

-.01450 

-.00850 

l 205 

-7. 128 

4 22201  -.72602 

-4.44522 

- 40661 

.56005 

- . 06363 

- . 00874 

-.00511 

1 205 

-4.784 

4.22102  -.48107 

-4.44015 

-.25248 

52483 

- 03056 

-.00250 

- 00192 

o 

1.205 

-2  517 

4.22084  - 23078 

-4  43461 

- 11698 

. 50688 

00297 

.00390 

00123 

1.205 

-.253 

4.21666  ,01257 

-4.41904 

.00626 

.49831 

.03499 

.00973 

.00446 

*s  53 

1 205 

2.012 

4 21647  .25797 

-4.41760 

12873 

49902 

.06304 

.01488 

.00609 

p g 

1 204 

4.268 

4 21546  .48862 

-4.41 387 

. 24752 

.50657 

08684 

01907 

.00881 

§! 

GRADIENT 

-.00068  .10728 

00307 

05504 

-.00196 

01294 

.00239 

.00120 

£>  ' 
E?  g 

LARC  8FT  TPT  749  <|A93) 

0TSAT130 

(TJJ0491  ( 24 

JUN  76  1 

pg 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

a ta 

frH 

SREF 

£t 

2690.0000 

SO. FT.  XMRP 

» 97G  0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L  l = 

8.000 

CO 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R I = 

8.000 

BREF 

S 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

* 

RUN  NO. 

183/  0 RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU  . 

COU 

CNW 

C8W 

CTW 

900 

-8.972 

3 97906  -1  16398 

-.01346 

- 5t228 

.4401 1 

-.08046 

-.01 148 

-.01955 

900 

-6  745 

3 97492  - 94116 

- 00091 

-.37091 

39410 

-.04855 

-.00601 

-.01411 

900 

-4.547 

3 972^1  - 66748 

.00119 

-.24084 

. 36082 

-.02196 

-.00121 

-.00861 

.900 

-2.367 

3 96909  -.36139 

00628 

12293 

.34016 

00777 

.00378 

-.00237 

.900 

-.163 

3 96853  00643 

. 0 I860 

.00213 

33132 

03762 

00913 

.00397 

900 

2.013 

3 96046  .37384 

.02216 

12387 

.33134 

. 06669 

01425 

.00976 

.900 

4.213 

3.97197  69818 

.02225 

24012 

.34392 

.08832 

01794 

.01350 

GRADIENT 

-.00007  15829 

00265 

.05519 

- 00194 

.01276 

.00223 

.00257 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  252 
ITJJ049)  ( 24  JUN  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  a 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  « 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  a 

400.0000 

IN.  ZT 

BETA  « .000  ELV-L!  = 
ELV-LO  =»  4.000  ELV-RI  = 
ELV-RO  » 4.000 


RUN  NO.  178/  0 RN/L 


4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


IACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.975 

-9.168 

4.08188 

-1  03734 

-.03204 

-.55316 

.53325 

-.09178 

-.01347 

- . 0 1 662 

976 

-6  910 

4 08255 

- 82901 

- 02551 

-.40243 

.48543 

-.0604! 

-.00784 

-.01172 

.975 

-4.638 

4 07965 

- 59135 

- 01288 

- 2651 1 

.44831 

-.02959 

- . 00229 

-.00651 

975 

-2.410 

4 07938 

- 3 3682 

00373 

- 14391 

.42727 

00153 

00306 

-.00083 

.975 

-.224 

4.07956 

-.06366 

01487 

- 02664 

.41711 

.03334 

.00887 

00395 

.975 

2 008 

4 . 07964 

24602 

01348 

10247 

.41650 

.06515 

.01494 

00817 

.975 

4.211 

4 08390 

53073 

00617 

.22808 

.42598 

.09158 

.01989 

.01154 

GRADIENT 

RUN 

00040 

NO  173/  0 

. 12783 
RN/L  = 

.00216  .05556  -.00251 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.01383 
00/  5 00 

.00254 

.00204 

IACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.150 

-7  067 

4 21260 

- 76274 

-.04378 

- 41923 

.54963 

- 05708 

- 00763 

-.00527 

.150 

-4.774 

4 21 [57 

- 53135 

- 03862 

-.27334 

.51441 

-.02132 

- .00085 

-.00156 

.150 

-2.494 

4 21084 

- 26267 

-.02806 

-.12996 

.49476 

01967 

. 00667 

.00252 

.150 

-.253 

4 21079 

-.01628 

-.01821 

-.00791 

48573 

.05413 

.01296 

.00614 

. 150 

1 994 

4.21055 

.23484 

-.01658 

.11336 

48271 

08299 

.01806 

.00916 

GRADIENT 

RUN 

- 00014 
NO.  168/  0 

.11289 
RN/L  = 

.00337  .05688  -.00452 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.0154! 
.00/  5.00 

00280 

.00159 

IACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.205 

-9.424 

4 22180 

-.94715 

- 02902 

-.57414 

60618 

-.08565 

-.0131 1 

-.00804 

.205 

-7 . 086 

4.22002 

-.74041 

-.02941 

- 41021 

.55403 

-.04902 

-.00640 

- 00427 

.205 

-4.779 

4 21825 

-.49700 

-.01925 

- 25812 

.51936 

-.01  173 

. Q00B5 

- 00182 

.205 

-2.498 

4.21825 

- 23877 

-.00370 

- 11939 

50003 

. 02573 

00770 

.00140 

.205 

- 246 

4 21964 

00586 

.00674 

. 00288 

49144 

.06012 

01374 

00542 

205 

2 006 

4 22102 

24873 

00762 

12192 

48976 

. 08675 

.01857 

00821 

205 

4.240 

4.21981 

.47657 

.00573 

.23668 

49663 

.10916 

. 02275 

.01030 

GRADIENT 

.00026 

.10801 

00272 

.05481 

-.00248 

01344 

.00243 

.00138 

8.000 

8.000 


DATE  33  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93 


PAGE  353 


LARC  BET  TPT  VMS  UA93)  OTSATI30 


( TJJ050 1 ( 34  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  a 

LREF  = 

iaso.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

H.000 

ELV-R1  = 

BREF  = 

1390 . 3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO 

. 186/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

900 

-9  Oil 

3 . 97327 

-1.1 3377 

4.38417 

-.50346 

.44356 

- 07508 

- 01049 

-.01918 

900 

-6.775 

3 97175 

-.91854 

4.31439 

- . 3680 1 

.40065 

- 04471 

- 00538 

-.01 193 

900 

-4.586 

3.97314 

-.65959 

4 . 33738 

- 34437 

.37049 

-.01539 

- 00003 

-.00587 

900 

-2  383 

3 97198 

- . 35503 

4.34663 

- 12432 

.35019 

.01918 

005B3 

.00140 

900 

- 185 

3 97393 

-.00848 

4 . 35556 

- 00389 

.34048 

.04999 

01147 

.00747 

900 

a 034 

3 97289 

38053 

4.35144 

13909 

.33924 

0782 1 

01665 

.01236 

.900 

4.aa5 

3 97393 

. 68888 

4.34054 

34332 

35163 

09667 

.01923 

.01557 

GRADIENT 

.0001 1 

. 1 5576 

00143 

. 05566 

-.0033! 

.01385 

.00334 

.00344 

RUN 

NO 

181/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9  305 

4 0‘7774 

-1  04384 

4.31833 

-.55735 

53384 

-.08571 

-.01353 

- 01593 

.976 

-6  951 

4.08014 

- 83639 

4 . 33593 

-.40639 

48588 

-.05069 

-.00636 

-.01016 

.975 

-4.683 

4 08013 

- 59168 

4 . 35003 

- . 36697 

4513! 

- 01507 

-.00001 

-.0038B 

.975 

-a  437 

4 0838T 

- 33708 

4 36573 

- 14040 

.43924 

.01898 

.00615 

.00149 

.975 

- aaa 

4 . 08 1 91 

- 03949 

4 36967 

- 01666 

43183 

.05397 

.01270 

.00636 

.975 

a 007 

4.08215 

35649 

4.37001 

.10734 

41850 

.08483 

01851 

.01057 

.975 

4 333 

4 08233 

55733 

4 35858 

23933 

.43942 

.11536 

03350 

.01533 

GRADIENT 

00016 

13936 

00096 

05658 

-.00244 

.01466 

. 00367 

.00313 

RUN 

NO 

176/  0 

RN/L  = 

4.31  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 150 

-7  115 

4 21413 

- .760 1 7 

4 36371 

- 43395 

.55638 

- 04314 

- 00513 

- 00589 

1 150 

-4.804 

4 31484 

-.51835 

4 38584 

- 36969 

.53039 

00155 

.00313 

-.00190 

1.150 

-a  sag 

4 21442 

-.37355 

4 . 39626 

- 13578 

.49816 

.04036 

.01014 

.00331 

1.150 

- 351 

4.2ia33 

-.00374 

4.40921 

- . 00 1 82 

48748 

. 07426 

01633 

.00598 

1.150 

a.ooa 

4.21360 

.24993 

4.40833 

13113 

.48461 

.10315 

.03151 

.00936 

GRADIENT 

- . 00036 

1 1340 

00355 

. 05756 

-.00519 

.01493 

.00370 

.00165 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  11A931 

0TSATI30 

(TJJ050 1 t 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  * 

LREF 

K 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF 

B 

1290.3000 

INCHES  2 MRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE 

B 

.0100 

RUN  NO. 

171/  0 

RN/L  » 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  ■=  -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-9.186 

4.21943 

- 951  17 

4 . 35584 

-.58346 

.61342 

- 07679 

-.01138 

-.01095 

1 205 

-7.129 

4.21904 

- 7334! 

4 37448 

- 41109 

.56052 

- 03598 

-.00373 

-.00773 

1 .205 

-4.816 

4.21587 

- 49647 

4 39389 

-.26045 

52462 

00678 

.00400 

-.00402 

1 205 

-2  528 

4 21648 

-.24827 

4 40884 

- 12489 

.50305 

04192 

.01041 

-.00013 

1 205 

- 231 

4 21688 

00749 

4 41843 

.00369 

.49304 

.07469 

.01639 

00364 

1 .205 

2.004 

4 21450 

.24962 

4 42084 

. 1 2256 

49099 

.10345 

.02147 

.00720 

1 205 

4.261 

4 21468 

,48763 

4 41127 

.24310 

.49853 

12975 

. 02595 

01054 

GRADIENT 

- 00019 

. 10871 

00207 

.05531 

-.00284 

01356 

.00242 

.00161 

LARC 

8FT  TPT  749  1IA93) 

OTSAT130 

(TJJ05I)  1 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

Z 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6 000 

ELV-LI  = 

LREF 

C: 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF 

e 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO, 

. 187/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

. RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

900 

-9.027 

3.97485 

-1  13101 

6.42960 

- 50039 

.44243 

- . 07537 

-.01034 

-.01757 

.900 

-6.829 

3 97447 

- 92203 

6.46894 

- 37094 

.40231 

-.04498 

-.00523 

-.01122 

.900 

-4  603 

3 975-/2 

-.66502 

6.49873 

-.24829 

.37336 

-.01225 

.00050 

-.00444 

900 

-2.397 

3 97537 

- 36159 

6.52791 

-.12821 

.35457 

.02162 

.00644 

.00264 

.900 

- 188 

3.97285 

- 01031 

6 53122 

-.00355 

.34433 

.05431 

.01242 

.00894 

.900 

2 026 

3.97567 

.34095 

6.53644 

11 '’56 

.34479 

.08128 

.01713 

. 0 1 377 

.899 

4 235 

3 97286 

.67072 

6.52096 

23756 

.35418 

.09948 

.01962 

.01628 

GRADIENT 

- 00025 

. 1 5268 

.00240 

05509 

- 00218 

.0128! 

.00221 

. 00238 

251 
76  » 

a. ooo 
8.000 


76  I 


e.ooo 

8.000 


DATE 

89 

OCT  76 

tabulated  source 

DATA  - I A93. 

PAGE  255 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

1TUU051)  ( 24  UUN  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  * 8.000 

LREF 

8 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

- 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  = 8.000 

BREF 

8 

! 290. 3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

. 182/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9.273 

4 07929 

-1 .05244 

6 51066 

- 56126 

.53329 

-.08432 

-.01215 

-.01 565 

.976 

-6.968 

4 . 07870 

-.83816 

6 55017 

-.40806 

.48685 

-.04691 

-.00568 

-.00883 

975 

-4.715 

4.08013 

-.59776 

6 57051 

- 27080 

.45303 

-.01119 

.00073 

-.00297 

.975 

-2.466 

4.08020 

- . 32648 

6.58922 

-.14080 

.43127 

.02717 

.00770 

.00281 

.975 

- 223 

4 08028 

- 02022 

6.59960 

- 00854 

.42222 

. 06275 

01457 

.00712 

2 2 

.975 

2.002 

4 08164 

.26493 

6 59472 

.11154 

42103 

.09483 

02012 

.01199 

**f  to 

.975 

4.250 

4.08140 

56040 

6 57482 

24158 

.43108 

. 1 2266 

02471 

01633 

T)  $ 

GRADIENT 

.00018 

.12982 

00063 

. 05702 

-.00242 

01497 

00270 

.00213 

§ § 

RUN  NO 

177/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

2 Hrt 

1 . 150 

-7.141 

4 21094 

-.75697 

6 55994 

- 42162 

. 55S99 

-.0371  1 

- 00372 

- 00712 

g g 

1.150 

-4.832 

4.21229 

-.52430 

6.59113 

- 27387 

.52235 

.00920 

00448 

-.00280 

H Q 

1 . 150 

-2.546 

4 21063 

- 27496 

6 60683 

- 13734 

.49950 

04775 

01150 

.00127 

1 . 150 

-.264 

4 21105 

-.00917 

6 61789 

-.00447 

.48760 

.08157 

.01755 

00516 

1 . 150 

2.006 

4.21148 

25715 

6 61642 

. 12499 

.48605 

. 1 1407 

.02314 

.00910 

GRADIENT 

-.00009 

11450 

. 00382 

.05832 

- 00530 

01529 

. 00272 

.00174 

RUN  NO 

172/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5iOD/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

SETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 204 

-9.551 

4.21429 

-.96903 

6.54309 

-.59765 

61675 

-.07594 

-.01055 

-.01306 

1 205 

-7  167 

4 21468 

- 74267 

3.57090 

-.41721 

.56177 

- 03147 

- 002B2 

-.00924 

1.205 

' -4  853 

4 .2 1483 

-.50695 

6 59597 

-.26630 

.52529 

.01128 

.00479 

- 00534 

1 205 

-2  557 

4 21606 

-.26581 

6.60188 

-.13371 

.50305 

. 04826 

01  139 

-.00142 

1 205 

- 255 

4 21982 

.00177 

6.61938 

.00087 

.49238 

08226 

01751 

00265 

l 204 

1 .993 

4.22041 

.251 1 1 

6 61946 

12357 

49210 

. 1 1245 

02272 

00665 

I 204 

4.280 

4 21883 

.49929 

6.60659 

24871 

.49813 

.13770 

. 02707 

00987 

GRADIENT 

00054 

.11086 

00171 

05642 

- 00287 

.01390 

.00245 

00169 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  256 
1TJJ0581  f 24  JUN  76  > 


LARC  BFT  TPT  749  <!A93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2650'.  0000 

SQ.FT. 

' MRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  ’ 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

195/  0 RN/L 

* 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

-6.000  ELV-LI  = 
-5.000  ELV-RI  = 
-5.000 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1. 150 

-7  201 

4 .20864 

-.78281 

-6.66167 

-.43630 

. 55734 

- 08319 

-.01361 

-.00397 

I . 150 

-4  856 

4.21003 

-.54254 

-6  66818 

- . 28292 

.52147 

-.05506 

-.00822 

-.00014 

1 . 150 

-2  541 

4.21024 

-.28504 

-6  67028 

-.14300 

.50170 

- 02333 

- . 00269 

.00453 

1.150 

-.287 

4.21 121 

- 04107 

-6.66099 

-.02024 

.49291 

00602 

.00276 

.00779 

1 . 150 

2.001 

4.20864 

.22558 

-6  65029 

' .11128 

.49330 

03870 

.00889 

.01034 

GRADIENT 

- 00014 

1 1 165 

.00275 

. 05720 

- 00409 

0136! 

00249 

.00152 

RUN  NO.  190/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN'L 

L/DU 

BETA 

1 .205 

-9.591 

4 22001 

-1  00111 

-6.67902 

1 205 

-7.199 

4 21883 

- 76777 

-6.68339 

1 205 

-4  866 

4 21903 

- 52672 

-6.69292 

1 .205 

-2.554 

4 21903 

- 27063 

-6.68557 

1 .205 

- 277 

4 21824 

- 02663 

-6  67781 

1 205 

1 .976 

4 21705 

.21802 

-6.67022 

1 205 

4 263 

4 21803 

.46228 

-6.66314 

GRADIENT 

- 00017 

. 1 0825 

.00329 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

- 62062 

.61993 

- . 1 0884 

-.01858 

-.00501 

- 43288 

.56382 

- 07933 

-.01305 

-.00186 

- 27846 

52868 

- . 0494  1 

- 00744 

.00173 

- 13776 

50904 

-.01759 

-.00147 

.00482 

-.01332 

49999 

.01293 

.00424 

,00792 

. 1 0927 

50117 

.04239 

.00981 

.01000 

.23474 

.50779, 

.06615 

.01449 

01098 

. 05589 

-.00219 

01278 

.00242 

.00104 

LARC  BFT  TPT  749  ( !A93)  OTSAT130 


(TJJ0531  l 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

129G  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

194/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L  L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-7.111 

4.21003  -.78587 

-3.78919 

-.43539 

.55403 

-.07561 

-.01243 

-.00333 

1.150 

-4  828 

4 20960  -.55268 

-3.79348 

-.28675 

.51884 

-.04437 

-.00675 

.00099 

1.150 

-2  532 

4 21003  -.29549 

-3  79104 

-.14745 

.49901 

-.OHIO 

-.00052 

.00520 

1.150 

- 279 

4 20958  -.04785 

-3.77065 

- 02340 

.48897 

. 02220 

00575 

.00838 

I . 150 

1 992 

4 21003  .21634 

-3.76851 

10536 

.48701 

.05464 

.01 181 

.01072 

GRADIENT 

.00004  .11248 

00376 

.05726 

-.00465 

01454 

. 00273 

.00143 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  257 
(TJU053)  ( 24  JUN  76  l 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

-4.000 

ELV-LI  - 

LREF 

* 

1290.3000 

INCHES  YHRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  ® 

-5.000 

ELV-R1  * 

BREF 

» 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

189/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

.. 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 204 

-9.507 

4 21525 

-.98019 

-4.45638 

-.60491 

.61714 

- 10372 

-.01784 

-.00487 

1 .205 

-7. 150 

4.21586 

-.7677t 

-4.46402 

-.43063 

.56093 

-.07214 

-,01200 

-.00128 

1 .205 

-4 . 829 

4 21469 

- 52731 

-4.46772 

- . 27686 

.52504 

- 04054 

- . 00597 

.00171 

1 .205 

-2.536 

4.21  t29 

-.27472 

-4.45563 

- . 1 3884 

.50537 

-.00676 

.00045 

.00492 

1 205 

-.266 

4.21330 

-.02192 

-4.44836 

-.01087 

.49608 

.02636 

.00664 

.0079! 

1 205 

1 .985 

4 21329 

22314 

-4.44371 

.11066 

49593 

05508 

.01214 

00974 

1 204 

4 246 

4 21348 

.46189 

-4  43579 

23260 

.50359 

07882 

01 576 

01077 

GRADIENT 

-.00015 

. 10923 

00334 

. 05595 

- 00232 

01326 

.00252 

.00101 

LARC  8FT  TPT  749  (IA931 

OTSAT130 

(TJJ054 ) < 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 

.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  « 

LREF 

X 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

.ELV-LO  = 

-5. 000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO 

193/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-7.083 

4 21333 

-.80494 

- 03443 

- 44172 

.54876 

- . 06703 

- . Ot 1 15 

-.00161 

1.150 

-4.795 

4 21076 

-.5712! 

- 02997 

-.29304 

.51301 

- 02944 

- 00419 

.00253 

1 . 150 

-2.51! 

4 209 79 

- 30815 

-.01553 

-.15180 

.49261 

.01131 

.00332 

.00653 

1 . 150 

-.272 

4.20837 

- . 05037 

-.00483 

- 02430 

.48236 

04621 

. 00997 

00939 

1 . 150 

1 982 

4 20994 

20330 

-.00216 

09746 

.47939 

07623 

Gt559 

01170 

GRADIENT 

-.00017 

1 1437 

.00417 

. 05756 

-.00493 

.01559 

. 00292 

00135 

RUN  NO 

. 188/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.205 

-9  447 

4.21  151 

-.98503 

- 02435 

-.60005 

.60916 

-.09570 

- 01669 

-.00435 

l .205 

-7  1 15 

4.21331 

-.77955 

-.02640 

- 43253 

.55485 

-.05852 

- 00976 

-.0006! 

1 ,205 

-4  805 

4.21392 

-.54855 

-.01582 

- 28462 

.51887 

- 02191 

-.00261 

.00163 

1 .205 

-2  534 

4.21452 

-.27924 

-.00328 

- 13906 

.49801 

.01755 

.00471 

. 00499 

1 .205 

-.260 

4.21609 

- . 02858 

.00703 

- 01403 

.48907 

.0544! 

.01 126 

.00856 

1 205 

1.987 

4.21548 

21149 

.00758 

. 1 0294 

.48673 

.08121 

.01628 

.01078 

1 .205 

4.224 

4 21625 

44603 

00787 

22010 

49347 

. 1 0565 

. 02074 

.01322 

GRADIENT 

00025 

10984 

. 00259 

.05543 

- 00276 

.01412 

00258 

.00128 

8.000 

9.000 


76  » 


8 000 

8.000 


DATE:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  858 
( TJJ055)  < '24  JUN  76  > 


t 


LARC  BET  TPT  749  t!A93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  » 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-RI  - 

BREF 

* , 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

» 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE 

K 

.0100 

RUN 

NO. 

196/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

C0W 

CTW 

1.150 

-7. 124 

4.21066 

-.79443 

4.35178 

-.44144 

.55567 

- 05289 

-.00858 

-.00189 

1 . 150 

“4.831 

4 21003 

- 56361 

4.37060 

- 29261 

.51916 

-.00892 

-.00040 

.00182 

1 150 

-2  536 

4.21000 

- 30585 

4 38324 

-.15181 

.49636 

.03315 

.00735 

.00572 

1 150 

- 269 

4.21024 

- 04823 

4.39129 

-.02344 

.48590 

06591 

.01364 

.00840 

1 . 150 

1 .988 

4.21000 

21455 

4.39036 

10340 

.48194 

. 09723 

.01925 

01  IB7 

GRADIENT 

00001 

1 1407 

.00297 

05793 

- 00538 

.01546 

00287 

00144 

RUN 

NO, 

191/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

I 205 

-9  504 

4 21667 

- 98612 

4 35458 

-.60680 

61534 

- 08733 

- 01495 

- . 00735 

1 .205 

-7  162 

4 21668 

- 77803 

4.37810 

- 43652 

.56106 

-.04593 

-.00708 

-.00427 

1 .205 

-4.842 

4 2178-7 

- 53819 

4 39371 

- 28185 

5237! 

-.00155 

. OOt  05 

-.00085 

1.206 

-2  540 

4 21827 

-.28380 

4.40463 

- 14241 

50180 

03606 

.00801 

. 00255 

1 206 

- 267 

4 21847 

- . 02983 

4 41740 

- 01464 

49092 

06962 

.01414 

.00640 

1 206 

1 978 

4 21827 

.21581 

4.41913 

. 10530 

.48794 

09919 

01934 

. 00994 

I 205 

4 237 

4 21766 

.45913 

4.40629 

.22753 

.49556 

. 12405 

. 02369 

.01284 

GRADIENT 

- 00002 

.11000 

.00176 

. 05586 

-.00310 

.01387 

00250 

.00153 

LARC  8FT  TPT  749  !IA93) 

OTSAT 1 30 

\ 

( TJJ05S)  ( 24 

1 

> REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

e 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

s; 

il29G . 3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  > 

-5.000 

ELV-R!  = 

BREF 

,1290  3000 

INCHES  ZMRP 

II 

•T 

o 

o 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

= 

. 0100 

RUN 

NO 

. 197/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.150 

-7. 170 

4.21042 

-.80131 

6.55582 

-.44575 

.55627 

- . 04683 

-.00737 

- 00289 

1.150 

-4  871 

4.20982 

-.57,1  05 

6.58477 

-.29776 

.52142 

-.00015 

.001  19 

.00074 

1.150 

-2.557 

4 . 20979 

- 31128 

6.59698 

- 15512 

.49835 

.04171 

.00899 

.00425 

1 . 150 

- 278 

4.20982 

- 04720 

6.60762 

-.02293 

.48584 

.07687 

.01538 

. 00809 

1 . 150 

1 992 

4 . 20984 

.22255 

6.60617 

. 1 0774 

48415 

10848 

.02099 

.01142 

GRADIENT 

00000 

1 1565 

.00328 

. 05898 

-.00545 

01579 

.00288 

00157 

8.000 

8.000 


76  > 


8.000 

8.000 


ORIGINAL  PAGE  Ef 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


La  C 8FT  TPT  /49  UA93)  OTSATI3Q 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

* 

ELV-LO  ' 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  1 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

192/  0 

RN/L  * 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DD 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

1 .205 

-9.573 

4.21392 

-1 .00691 

6.54865 

-.62280 

.61852 

-.08571 

1 206 

-7.210 

4.21313 

- 78644 

6.57514 

-.44197 

.56199 

-.04115 

1 .205 

-4.871 

4.21 175 

-.54802 

6 60015 

-.28748 

.52457 

.00429 

I 205 

-2.573 

4 2' 174 

-.29891 

6.61649 

-.15007 

.50220 

. 04264 

1 .205 

- 306 

4.21193 

- 04287 

6 62615 

-.02103 

,49048 

. 07524 

1 .205 

1 .981 

4.2! 192 

22023 

6 . 62682 

. 10783 

48961 

. 1 0724 

1 .205 

4.255 

4 21191 

46820 

6 61131 

.23217 

49589 

1 3276 

gradient 

0000? 

.11185 

00143 

. 05687 

-.00307 

.01410 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 

REFERENCE  DATA 


SREF  =■ 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

LREF  * 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

- 

0000  IN  YT 

ELV-LO  - 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

SCALE  = , 

.0100 

RUN  NO. 

217/  0 

RN/L  = 3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU  BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

-.599 

-8  '55!  - 

3'.  22826 

-1  15922  -6.31592 

-.41943 

.36182 

- . 0770 H 

599 

-6  419 

3.22909 

-.90632  -6.34702 

-.30116 

.33229 

-.05101 

.599 

-4.30B 

3 23271 

- 635B6  -6.36815 

-.19851 

.31219 

- . 02827 

600 

-2  195 

3 23600 

- 31757  -6.37119 

- 09472 

.29826 

- 00605 

599 

- 098 

3 23489 

04820  -6.37146 

01398 

.2901 1 

. 0 1 605 

.599 

2 014 

3 23798 

40968  -6.36619 

.11835 

28889 

04021 

.599 

4,152 

3 23798 

.79046  -6.35554 

23072 

.29188 

061 80 

GRADIENT 

.00059 

16944  .00143 

.05071 

-.00236 

01071 

(TJJ056)  < 24  JUN 


PARAMETRIC  DATA 


6.000 

ELV-LI  » 

-5.000 

ELV-RI  *= 

-5.000 

CBW 

CTW 

-.01417 

- . OOB97 

-.00601 

- . 00586 

.00212 

-.00233 

.00906 

.00135 

.01504 

.00494 

.02055 

.0091 1 

02484 

.01256 

00250 

.00165 

( TJJ057)  ( 24  JUN 

PARAMETRIC  DATA 

-6  OOO  ELV-LI  = 

9 000  ELV-RI  * 

9.000 


CBW  CTW 

-.00787  -.02459 

-.00330  -.02020 

.0007)  -.01557 

.00466  -.01126 

.00854  -.00646 

.01291  -.00144 

.01704  .00268 

.00194  .>00219 


259 
76  ) 

e.ooo 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  39  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PAGE 


■ 

LARC  8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT130 

1TJJ057)  ( 24 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-U  = 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

1 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF  «= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

' 

RUN 

NO.  200/  0 

RN/L  = 

3,97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00- 

, MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

.900 

-9.045 

3 95997 

-1  08925 

-6.52743 

-.48595 

.44614 

- 06505 

-.00846 

-.02130 

.900 

-6.818 

3 97410 

- 88265 

-6.56284 

- . 35065 

40648 

-.04219 

-.00434 

-.01715 

.900 

-4.595 

3.97390 

-.61 172 

-6.57703 

- 23144 

. 37835 

-. QIBB6 

-.00002 

-.01258 

.899 

-2.380 

3.9/21 1 

- 28912 

-6.57663 

- 10397 

. 35960 

00333 

004  16 

-.00857 

.900 

-.169 

3 97189 

05895 

-6  57157 

02075 

35203 

.02754 

00871 

- 00392 

.900 

2 044 

3 97239 

.41643 

-6  56431 

14668 

35222 

. 05576 

01377 

.00142 

.900 

4 261 

3 97014 

.73699 

-6  56185 

.26701 

36230 

.08021 

01844 

.00500 

GRADIENT 

- 00033 

15373 

00193 

. 05636 

-.00178 

.01132 

00210 

00204 

RUN 

NO  212/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/1. 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

975 

-9  274 

4 09085 

-1.00596 

-6  578B9 

- 54024 

.53709 

-.09288 

- 01274 

- 02058 

.976 

-6  970 

4 09096 

-.77569 

-6.60387 

- 38016 

.49010 

-.06399 

- 00742 

- 01642 

.975 

-4  705 

4 08932 

-.53715 

-6.61 151 

- 24583 

45766 

- 03701 

- 00236 

-.01246 

.975 

-2  433 

4 08834 

-.26320 

-6  60346 

- 11529 

.43803 

-.00895 

.00257 

-.00755 

975 

- 205 

4 . OS'7!  3 

03090 

-6  58942 

01331 

43076 

.01857 

.00745 

-.00301 

.975 

2.026 

4.08436 

31204 

-6.58508 

. 13460 

.43136 

0471  1 

.01260 

.00087 

.975 

4 245 

4.08333 

58677 

-6  56732 

.25969 

.44257 

.07166 

. C ■ 758 

00338 

GRADIENT 

- 00071 

12626 

,00477 

05640 

-.00166 

’ 01223 

.00223 

.00173 

RUN 

NO  206/  0 

RN/L  = 

4 19  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-7.135 

4. 19153 

-.71  1.34 

-6  65369 

-.39641 

55727 

-.05802 

-.00816 

-.01042 

1 150 

-4  831 

4 . 1 9048 

-.47633 

-6.66029 

- 24953 

.52385 

-.04015 

-.00289 

-.00671 

1 . 150 

-2.531 

4.19102 

- 22413 

-6  65427 

- 11333 

.50565 

-.00893 

. 00270 

- 00229 

1.150 

-.247 

4.18895 

.03081 

-6  64497 

.01533 

.49761 

02272 

.00852 

.00122 

1.150 

2.012 

4. 18815 

.28121 

-6  63BB2 

. 14036 

.49913 

.05248 

.01409 

.00360 

GRADIENT 

-.00040 

. 1 1 079 

.00323 

. 05692 

-.00361 

.01357 

.00249 

00151 

260 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

261 

LARC 

BFT  TPT  749  MA93) 

OTSAT ! 30 

( TJJ057)  "(  24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO, 

, 222/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 205 

-9  544 

4.21625 

-.93870 

-6.65865 

-.58045 

.61836 

- 09250 

-.01339 

- 01078 

1 205 

-7. 170 

4 21606 

- 70616 

-6.67090 

- . 39854 

.56437 

- 06421 

-.00794 

-.00791 

1 205 

-4.827 

4.21667 

- 46106 

-6  67502 

- 24469 

.53070 

- 03377 

-.00213 

- 00462 

1 .205 

-2.533 

4.2' 707 

- 21403 

-6  67154 

- 10989 

.51344 

- 00222 

.00381 

-.00153 

1 205 

-.249 

4 21489 

.03770 

-6  66148 

01907 

50575 

.03048 

.00974 

.00215 

1 .205 

2 014 

4 21566 

.27787 

-6  65508 

.14096 

50730 

05761 

01489 

.00410 

1 .205 

4.293 

4.21666 

.50609 

-6.64848 

.26004 

.51382 

.08168 

.01930 

. 00599 

GRADIENT 

- 00006 

.10648 

00305 

05531 

-.00176 

.01276 

.0023-7 

.001 18 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT 130 

f TJJ0581  ( 24  JUN 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  zr 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO 

216/  0 

RN/L  = 

3.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

599 

-8.504 

3.16773 

-1 .13634 

-4.22420 

-.41279 

.36327 

- 08346 

-.00812 

-.02681 

599 

-6  391 

3.  17439 

-.89539 

-4  24468 

- , 29875 

33365 

-.05797 

-.00362 

- . 02237 

598 

-4  287 

3 17957 

-.62984 

-4.25768 

- . 1 9725 

.31318 

- 03472 

.00051 

-.01773 

599 

-2  186 

3 19090 

- . 32554 

-4  26618 

- 09771 

30015 

- . 00874 

.00476 

-.01222 

599 

-.102 

3 20329 

.01503 

-4.26751 

.00439 

. 29229 

01606 

.00897 

-.00712 

599 

2 025 

3 20636 

.38702 

-4  26625 

.11177 

28879 

04  184 

.01355 

-.00198 

.599 

4 137 

3 20962 

76940 

-4  25873 

'.22520 

29269 

.06602 

.01813 

.00266 

GRADIENT 

00358 

16674 

-.00010 

05007 

- 00248 

.01 197 

00209 

.00242 

DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749 

UA93) 

0TSAT130 

(TJJ05B) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-4.000  ELV-1 

LREF  ° 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

9.000  ELV-I 

BREF  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

199/  0 RN/L 

= 3 

97 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.003 

3.97518 

-1.09351 

-4.36321 

-.48898 

.44715 

- 06501 

-.00817 

-.02190 

.900 

-6  774 

3 97205 

- 87351 

-4  38412 

- 35435 

40566 

- 04161 

-.00400 

-.01730 

.900 

-4  567 

3.97126 

-,61469 

-4.38412 

-.53117 

. 37608 

-.01889 

.00029 

-.01594 

.900 

-5.365 

3.96971 

-.29397 

-4.39056 

-.10481 

.35653 

.00475 

.00456 

-.00814 

.899 

-.165 

3.9S89H 

.06414 

-4 . 38660 

. 05255 

. 34697 

.03403 

. 009B4 

-.00599 

.900 

2.035 

3.97002 

44033 

-4  37943 

15250 

34633 

06585 

.01537 

.00199 

.900 

4 245 

3 97288 

76122 

-4.38043 

57  344 

35955 

.08879 

.05026 

00557 

GRADIENT 

. 000  1 5 

15835 

.00084 

05753 

- 00199 

01242 

.00231 

.00514 

RUN 

NO 

211/0 

RN/L  = 

4 10  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 DO 

ACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA  CLU 

CDU 

. CNW 

CBN 

CTW 

.975 

-9.207 

4 08908 

-.99221 

-4.39223  -.53390 

.53810 

- . 08827 

- 01  193 

-.02009 

.976 

-6.906 

4 09001 

-.77099 

-4.40681  -.37805 

.49034 

-.05880 

- . 00657 

-.01 578 

.975 

-4.662 

4 09431 

-.53161 

-4  40525  -.24297 

.45706 

- 03125 

-.00145 

-.01 169 

.975 

-2.430 

4 09529 

- 27710 

-4.39968  -.12104 

.43681 

-.00380 

.00343 

- 00678 

.975 

- 208 

4 09839 

00563 

-4.38065  .00241 

.42875 

.02505 

.00856 

-.00189 

.975 

2.014 

4 09910 

29669 

-4 . 37892  1 2679 

.42734 

05383 

01408 

00183 

.975 

4.237 

GRADIENT 

4.  10260 
00092 

.58289 
. 12601 

-4  37260  .25615 

00387  05602 

.43945 

-.00201 

08421 

01297 

01969 

.00238 

.00512 

.00190 

RUN 

NO 

. 205/  0 

RN/L  = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 150 

-7  091 

4 . 1 9787 

-.71384 

-4.43639 

- 39681 

.55588 

- . 06096 

-.00718 

- 00979 

1.150 

-4.784 

4.19673 

- 47357 

-4.44596 

-.24732 

.52225 

-.03003 

- 00144 

- 00563 

1 . 150 

-2.51 1 

4.19555 

-.22469 

-4  43371 

-.11324 

.50398 

. 00277 

.00466 

- 00146 

1.150 

-.243 

4.19435 

.02434 

-4  42208 

.01205 

49502 

03543 

.01079 

00193 

1.150 

2 015 

4.19454 

27556 

-4  41824 

.13647 

49525 

.06493 

.01627 

.00430 

GRADIENT 

-.00034 

11014 

00418 

.05633 

- 00397 

.01401 

.0026! 

.00146 

265 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE  £9 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  * 
SCALE  * 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  - 
SCALE  = 


OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA931 

OTSAT130 

f TJJ058)  « 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  » 

-4.000  ' 

ELV-LI  >= 

1290.3000 

INCHES  YHRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

0100 

- 

RUN  NO. 

. 221/0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

1 .205 

-9.475 

4 21369 

- 92050 

-4.44238 

-.56718 

.61617 

- 08734 

-.01261 

-.01050 

1 .205 

-7.134 

4 21410 

- 70202 

-4.45375 

- . 39556 

.56346 

-.05647 

-.00687 

-.00736 

1 205 

-4.791 

4 21450 

- 45927 

-4.45626 

-.24260 

.52823 

- . 02397 

-.00051 

-.00436 

1 205 

-2  511 

4 21371 

- 20989 

-4.44439 

-.10719 

.51071 

.01036 

.00599 

-.00121 

1 205 

- 242 

4.21470 

03785 

-4  43748 

01901 

.50236 

.04284 

.01190 

.00217 

1 .205 

2 021 

4 21430 

28082 

-4  431 10 

14132 

.50323 

.07190 

01708 

.00489 

I 205 

4 279 

4 21686 

50738 

-4  43128 

25896 

.51040 

.09444 

02129 

00660 

GRADIENT 

00023 

10692 

00279 

.05521 

-.00191 

.01316 

00241 

00124 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT130 

■ 

(TJJ0591  t 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

.0100 

RUN  NO. 

. 215/  0 

RN/L  = 

3 16  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

\ 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.599 

-8.479 

3 17935 

-1.16539 

- 01511 

-.41934 

. 35983 

-.07933 

-.00799 

-.024BO 

.599 

-6.391 

3.  17433 

- 92958 

- 01314 

- . 30553 

. 32868 

-.05500 

- 00361 

-.02036 

.599 

-4.281 

3. 17163 

-.65253 

- 00787 

-.20008 

.30662 

-.03180 

.00069 

-.01575 

.599 

-2.176 

3. 16803 

- 34015 

- 00072 

- 09998 

29393 

- 00644 

.00512 

-.01070 

.599 

-.088 

3. 16626 

.00723 

.00428 

00207 

28639 

.01777 

.0095! 

- . 00568 

.599 

2 013 

3. I 6490 

.39000 

. 00056 

11044 

.28319 

.04088 

.01405 

- 00121 

.599 

4 I 12 

3. 16424 

.76153 

-.00069 

.21793 

.28617 

. 06774 

.01895 

.00398 

GRADIENT 

- 00089 

. 1 6964 

.00075 

.04989 

-.00246 

.01 175 

00217 

00233 

263 
75  > 

a.  ooo 

8.000 


76  ) 


8.000 

3.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  264 
(TJJ059)  ( 24  JUN  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

.000 

ELV-LI  = 

LREF  >= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

9.000 

ELV-R1  * 

BREF  => 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

« 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ” 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

■ 

RUN 

NO. 

198/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

.900 

-8.988 

3.97067 

-1 .1:1616 

-.02415 

-.49506 

.44354 

-.07352 

-.00930 

-.02186 

.900 

-6  763 

3.97550 

-.91536 

-.02428 

- 36450 

.39821 

- . 04570 

-.00457 

-.01652 

900 

-4  541 

3.97368 

- 62016 

-.02415 

-.22526 

.36323 

-.01660 

.00055 

-.01059 

.901 

-2.384 

3.97h90 

- 33686 

-.01609 

- 11590 

.34406 

.01 121 

.00516 

-.00420 

900 

- 172 

3 97228 

.05430 

- 00463 

01822 

.33552 

04508 

.01142 

.00138 

900 

2.024 

3.97258 

.44574 

- . 00526 

15072 

.33814 

07836 

.01779 

.00602 

.900 

4 242 

3.96982 

78355 

- 00237 

27507 

.35105 

10622 

.02243 

.01086 

GRADIENT 

-.00046 

16340 

.00247 

. 05768 

- 00137 

.01423 

.00257 

.00242 

RUN 

NO 

210/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.973 

-9  164 

4 . 07595 

- 1 . 00254 

-.03822 

-.53600 

53465 

- . 08389 

-.01098 

-.01996 

.975 

-6  876 

4.07662 

- 79102 

-.02879 

- . 38538 

48720 

-.05193 

-.00531 

-.01491 

.973 

-4.632 

4.07703 

- 55B38 

- 02289 

- 25204 

45138 

-.02047 

.00026 

-.00959 

975 

-2.415 

4 07710 

- 29203 

-.00801 

-. 12548 

.42968 

.01210 

00585 

-.00361 

.975 

-.201 

4 07631 

-.02172 

00286 

-.00913 

.42040 

.04416 

.01175 

.00133 

.975 

2.007 

4 07717 

.27796 

.00499 

1 1667 

41973 

.07446 

01763 

.00554 

' 975 

4.226 

4.07845 

56945 

-.00408 

.24447 

42932 

.10156 

.02251 

.00899 

GRADIENT 

.00013 

. 12764 

. 00229 

. 05579 

- 00244 

.01384 

.00254 

.00209 

RUN 

NO 

204/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

GET  A 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7  060 

4 ?03?3 

-.73810 

- 02806 

-.40784 

.55255 

- . 05077 

- 00559 

-.00818 

1 . 150 

-4  763 

4 20691 

- 50045 

- . 02992 

- 25892 

.51738 

-.01294 

00149 

-.00419 

1 . 150 

-2  487 

4 20773 

- .23734 

- 01978 

- 1 1832 

.49851 

.02667 

00880 

- 00003 

1 150 

-.246 

4 20770 

.00723 

-.00383 

00354 

.48952 

.06092 

.01506 

00333 

1 150 

I 991 

4 20725 

.25625 

-.00013 

12477 

.48689 

,09028 

.02024 

.00643 

GRADIENT 

.00004 

.11175 

.00468 

05657 

-.00447 

.01529 

00278 

00157 

9.000 

6.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE  265 
1TJJ059)  ( 24  JUN  76  > 


LARC  BFT  TPT  /49  ! I A93 » OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

SETA  - 

.000 

ELV-L1  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

— 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  * 

BREF  - 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

, 220/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 205 

-9.414 

4.21606 

-.92292 

- . 03990 

- 56151 

.60840 

- 07773 

-.01107 

- . 0 1 030 

1 205 

-7.055 

4 21607 

-.71320 

-.03328 

- . 39676 

.55631 

- 04161 

-.00431 

-.00678 

1 205 

-4.784 

4.21746 

- 47315 

- . 02654 

- 24741 

. 52209 

- 00309 

00306 

-.00398 

1 205 

-2.510 

4. 2 '305 

- 21311 

- 01406 

- 10730 

.50351 

0338! 

00984 

-.00075 

1 .205 

- 237 

4.21945 

.02935 

-.00356 

.01455 

, 49594 

.06823 

.01594 

.00303 

1 .205 

2.006 

4 21568 

.26100 

.00026 

. 12883 

49360 

. 09539 

.02075 

00609 

1 .205 

4.263 

4 21903 

49829 

- 00411 

.24931 

.50033 

. 1 1923 

02509 

.00857 

GRADIENT 

-.00001 

. 1 0690 

.00262 

.05439 

- 00244 

.01355 

.00243 

.00141 

LARC  BFT 

TPT  749  i 

IIA931  0TSAT130 

( TJJ060)  ( 24 

JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

LREF 

BREF 

= 2690.0000  SQ.FT. 
= 1290.3000  INCHES 
= 1290.3000  INCHES 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

000  ELV-L1  = 
9 000  ELV-R I = 
9.000 

8.000 

8.000 

SCALE  = .0100 


RUN 

NO. 

201/  0 

RN/L  = 

3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 
-.  167 
GRADIENT 

RN/L 
3 97447 
.00000 

L/DU 

.04253 

00000 

BETA 

-.00107 

.00000 

CLU 

.01426 

.00000 

CDU  CNH 

.33521  04393 

.00000  00000 

CBW 
01  124 
.00000 

CTW 

.00089 

.00000 

RUN 

NO 

207/  0 

RN/L  = 

4.  18 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

1 . 150 

-.24! 

4 17643 

.01278 

-.01  151 

.00625 

48904 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

00000 

00000 

.00000 

CNN 

05989 

.00000 


CBW 

.01506 

00000 


CTW 

00307 

.00000 


DATE  29i  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  BFT  TPT  /49,<!A93)  OTSAT130 


(TJJQ61 ) t 24  JUN 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

9 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

LREF 

m 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

9.000 

BREF 

£ 

1290.3000 

iNCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO 

218/  0 

RN/L  = 

3.20  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

.599 

-8.511 

3.24844 

-1 . 18877 

4,18495 

-.42333 

. 36220 

- 07683 

-.00830 

600 

-6.409 

3 25157 

- 93497 

4.20813 

-.31083 

.33245 

- 04941 

-.00340 

.599 

-4  296 

3 25058 

- 67139 

4.22817 

- . 20877 

.31094 

- 02467 

.00109 

.599 

-2  202 

3 25242 

- 35639 

4.24256 

- 10577 

.29678 

00315 

.00601 

.599 

-.101 

3 25231 

02251 

4.24954 

. 00650 

. 28856 

03045 

01  112 

.600 

2 024 

3 25B44 

39161 

4.24873 

.11179 

.28546 

.05810 

01608 

.600 

4.  141 

3 20292 

79779 

4 23848 

23059 

. 28904 

.08060 

02104 

GRADIENT 

-.00424 

. 17473 

.00126 

.05196 

-.00261 

01258 

.00237 

ELV-L!  - 
ELV-R1  = 


CTW 

-.0227! 

-.01736 

-.01266 

-.00605 

-.00157 

.00393 

.00758 

00243 


RUN  NO  202/  0 RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 


ACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

90! 

-9  013 

3.97186 

-1  09692 

4 27669 

- 48940 

44616 

- 06807 

-.00846 

-.02019 

899 

-6  799 

3 96913 

- 89052 

4 30607 

- 35920 

40336 

- 04100 

-.00388 

-.01388 

.900 

-4.559 

3 97202 

-.61  1 16 

4 31957 

- 22751 

37226 

- . 00757 

.00199 

-.00714 

.900 

-2  367 

3 97210 

-.30310 

4 . 33566 

- . 1 0687 

. 35259 

. 02582 

.00792 

-.00055 

900 

-.172 

3 97526 

.0489! 

4 34866 

.01686 

.34480 

.06002 

.01428 

.00469 

.900 

2 049 

3 97390 

.44194 

4.34409 

. 15220 

34438 

09243 

02044 

.00923 

900 

4 246 

3.97468 

75929 

4 33278 

.27217 

. 35845 

1 1400 

02346 

.01287 

GRADIENT 

RUN  NO 

.00032 
213/  0 

.15828 
RN/L  = 

00158  .05714  -.00162 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.01406 
,‘00/  5.00 

00252 

.00226 

ACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

.975 

-9.220 

4.08153 

-1.00507 

4 31217 

.975 

-6  923 

4.08125 

-.79307 

4 33498 

.975 

-4.684 

4.08259 

- 55651 

4 34951 

.975 

-2  445 

4 08156 

-.28605 

4 . 36568 

.975 

-.219 

4 08356 

.00291 

4.37200 

.975 

2 01  1 

4 08422 

.29455 

4.36868 

.975 

4.239 

4 . 0B389 

58010 

4 35559 

GRADIENT 

. 00024 

. 12796 

.00068 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

- . 53880 

.53608 

- . 07637 

-.00983 

-.01882 

- 38683 

48776 

-.04113 

-.00361 

-.01295 

- 25314 

.45487 

- 00687 

.00255 

- 00703 

-.12378 

.43273 

.02948 

.00900 

-.00116 

.00123 

.42492 

06320 

.01552 

.00356 

12457 

.42294 

.09472 

.02098 

.00844 

25201 

43442 

. 12327 

. 02605 

.01204 

. 05644 

- 00227 

.01460 

.00264 

00214 

266 
76  ) 

8.000 

'8.000 


DATE  29  OCT  76 
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SREF  = 
LREF  = 
8REF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT 

TPT  749  (1A93I  OTSAT130 

(TJJQ61 ) ( 24 

UUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-L1  «= 

8.000 

! 290. 3000  INCHES  YMRP  = 

.0000 

!N.  YT 

ELV-LO  » 

9,000  ELV-R1  = 

8.000 

1290.3000  INCHES  ZM'-1’  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

.0100 


RUN 

NO.  208/  0 

RN/L  * 

4.17  GRAOIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

cew 

CTW 

1.150 

-7.105 

4.17584 

-.72619 

4.36274 

- 40469 

.55728 

- 03847 

-.00305 

-.00912 

1 . 150 

-4  801 

4 17387 

-.48807 

4 38150 

-.25476 

.52198 

.00702 

.00518 

-.00491 

1.150 

-2.504 

4.17358 

-.22974 

4 . 39484 

-.11503 

.50072 

04631 

.01234 

-.00063 

1 150 

-.240 

4. 17242 

.02503 

4.40813 

01229 

.49109 

07993 

.01839 

.00308 

1 . 150 

2 006 

4 17260 

27905 

4 40272 

13630 

.48845 

.10808 

.02348 

00637 

GRADIENT 

-.00022 

.11268 

00340 

. 05734 

- 00487 

.01485 

.00269 

.00166 

RUN 

NO  223/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-9  475 

4.21646 

- 92846 

4 35414 

- 57060 

.61456 

- 07090 

-.00948 

-.01377 

1 .205 

-7.124 

4.21686 

-.71393 

4 37548 

- 40165 

.56258 

- 03012 

- 00199 

-.01029 

1 .205 

-4.821 

4 21648 

-.47707 

4 39474 

- 25142 

52700 

.01284 

00571 

- 00621 

1 .205 

-2  506 

4 21588 

- . 22055 

4.40681 

-.11160 

.50599 

05005 

01255 

-.0024  3 

1 .205 

-.245 

4.21687 

02924 

4 41476 

01452 

49643 

08350 

01845 

.00199 

1.205 

2.016 

4 21646 

.27470 

4.41955 

13585 

.49455 

11119 

.02348 

.00554 

1 .205 

4 274 

4.21  "*64 

51031 

4.40932 

25635 

50234 

. 1 3626 

02772 

.00865 

GRADIENT 

.00013 

. 1 0876 

00185 

05562 

- . 00269 

01356 

00242 

.00166 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  =■ 


LARC  8FT  TPT  749  UA93J  OTSATI30 


(TJJ062)  ( 24  JUN  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


'2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  - 

-1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  « 

,1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

.0100 

■ 

RUN  NO. 

219/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  tNTERVAL  = -6. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8,546 

3.15172 

-1 . 15969 

6.28120 

- 41695 

.35953 

-.09054 

-.00899 

- . 02623 

.599 

-6.428 

3 14308 

- . 92270 

6.31300 

- 30430 

32980 

- 06484 

-.00419 

-.02139 

.599 

-4 . 337 

3 13355 

- 65220 

6 . 33967 

-.20188 

. 30954 

-.03853 

.00053 

-.01631 

.599 

-2.203 

3.12641 

-.31845 

6.35836 

- 09395 

.29503 

-.01 176 

.00549 

-.01 095 

599 

- 087 

3 11954 

.05085 

6 36610 

01463 

28770 

.01 176 

.01038 

- 00651 

.600 

2 049 

3 16671 

.43358 

6 36368 

12428 

.20663 

04254 

.01593 

-.00020 

.598 

4.153 

3.  16871 

80350 

6 34823 

23272 

.28963 

07226 

02125 

. 00526 

GRADIENT 

.00521 

17254 

00106 

.05122 

-.00227 

.01299 

.00244 

.00254 

RUN  NO. 

203/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

SETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.057 

3.97103 

-1.10478 

6.42931 

-.49317 

.44b40 

- 06895 

-.00847 

- . 0 1 978 

.900 

-6  806 

3.97002 

-.88364 

6.46745 

- 35664 

.40361 

-.0391 1 

-.00349 

- 01264 

900 

-4  596 

3.97067 

-.63295 

6 49241 

-.23784 

.37576 

-.00723 

.00218 

-.00628 

900 

-2.391 

3 97068 

-.32975 

6.51034 

1 1789 

.35750 

. 02657 

. 00833 

-.00018 

900 

-.  176 

3 97030 

.04105 

6 52057 

.01429 

.34818 

.06385 

01527 

. 00560 

.900 

2 038 

3.97199 

.41602 

6 51603 

. 14538 

.34944 

09684 

.021 18 

.01068 

.900 

4.253  „ 

3 97295 

73261 

6.50486 

.26411 

.36051 

. 1 1697 

. 02394 

.01387 

GRADIENT 

.00027 

15714 

.00138 

. 05727 

-.00174 

> 01440 

00255 

.00231 

■ 

RUN  NO 

214/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

975 

-9.259 

4 07975 

-1  01734 

6.49006 

- 54455 

53527 

- 07502 

- . 00956 

- 01836 

.975 

-6.974 

4 . 0797B 

- 80047 

6.52177 

- 39128 

.48881 

-.03838 

-.00308 

-.01216 

.975 

-4.699 

4 07993 

-.55426 

6.54298 

-.25248 

.45553 

-.00061 

.00357 

-.00590 

975 

-2.465 

4.08008 

- 28878 

6 55887 

-.12544 

.43437 

.03691 

.01045 

-.00036 

.975 

-.227 

4 08187 

00767 

6.56414 

00326 

.42484 

.07066 

.01687 

.00437 

.975 

1 995 

4.08340 

30265 

6.56095 

12831 

.42397 

10355 

.02242 

.00974 

.975 

4.263 

4.08339 

.59758 

6.54015 

26021 

.43543 

13387 

. 02760 

. 0 1 340 

GRADIENT 

.00046 

. 1 2934 

-.00017 

.05715 

-.00225 

.01499 

.00268 

.00218 

B.QOO 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

OTSAT130 

(TJJ062)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

ct 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = ,0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  * 

BREF 

n 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN 

NO.  209/  0 

RN/L  = 

4.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.150 

-7. 166 

4 16642 

-.73622 

6.56355 

-.41097 

.55821 

- 03292 

-.00194 

-.01 027 

1 . 150 

-4  838 

4 16650 

-.49521 

6.59188 

-.25933 

.52368 

.01362 

.00635 

- . 0058B 

1 . 150 

-2.543 

4.16579 

- . 24398 

6 61125 

-. 12244 

50185 

.05351 

.01352 

-.00175 

1 . 150 

-.258 

4 . 1 6597 

.02423 

6.61789 

.01189 

.49071 

. 08804 

.01970 

.00248 

1.150 

2.020 

4 16734 

.26658 

6 6190B 

14026 

.48941 

1 1873 

.02502 

. 00631 

GRADIENT 

.00012 

11433 

00386 

. 05832 

-.00499 

.01531 

. 00272 

. 00I7B 

f 

RUN 

NO.  224/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-9  532 

4 21605 

- . 94 1 55 

6.55335 

-.58072 

.61677 

- 06731 

-.00833 

-.01532 

1 .205 

-7  190 

4 21666 

- 72246 

6 57959 

-.40693 

.56325 

- 02542 

-.001 17 

- 01139 

1 205 

-4  842 

4.21548 

-.48056 

6 60178 

-.25338 

.52727 

.01934 

00680 

-.00727 

1 205 

-2.544 

4.21528 

- . 23589 

6.61781 

- 11927 

.5056! 

. 05582 

.01339 

-.00351 

1 .205 

-.25! 

4.21409 

.03092 

6.62889 

.01532 

.49532 

.09073 

01958 

.00112 

1 204 

2.016 

4 21368 

.27720 

6.63048 

. 1 3734 

49545 

1 1995 

.02465 

. 00502 

1 204 

4.281 

4.21428 

.52021 

6.61571 

.26104 

.50181 

14445 

. 0288 ! 

.00817 

GRADIENT 

-.00018 

1 1026 

00179 

. 05637 

-.00269 

01379 

.00242 

.00173 

269 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT 1 30+TS! 


(TJJ0S3)  ( 24  JUN  76  > 


SREF  * 

REFERENCE  DATA 
2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

PARAMETRIC 

-6.000 

DATA 

ELV-i 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YW 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

9.000 

ELV-I 

BREF  » 

T290.3000  INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO 

249/  0 RN/L  = 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  =>  -5  00/  5.00 

10.000 

10.000 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9.237 

4.08148 

- 97876 

-6,60291 

-.52373 

.53509 

-.07588 

r 01133 

-.01717 

.976 

-6.958 

4 08208 

-.75259 

-6  62895 

- . 36839 

.48950 

-.04759 

-.00610 

- . Gl 323 

.976 

-4.692 

4 08214 

-.52470 

-6  63576 

- 24012 

.45763 

-.0221  1 

-.00125 

-.00939 

.975 

-2.434 

4.08067 

-.24407 

-6.63063 

- 10669 

.43714 

.00675 

00383 

-.00434 

.975 

- 203 

4.09670 

.03975 

-6  61623 

.01712 

.43070 

.03365 

.00861 

.00010 

975 

2.037 

4 09007 

3 3548 

-6  60204 

. 14507 

.43241 

.06319 

01404 

. 00417 

975 

4 259 

4 09077 

.5931 1 

-6.59485 

26406 

.4452! 

. 08848 

.01890 

.00714 

GRADIENT 

001  19 

.12583 

.00493 

.05633 

-.00133 

01241 

.00226 

.00186 

RUN  NO 

247/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

l . 150 

-7  11! 

4.20866 

-.69073 

-6  69276 

- . 38428 

.55634 

-.05189 

-.00691 

- 00735 

1 150 

-4.819 

4.20848 

-.45416 

-6  69756 

- 23771 

.52340 

-.02375 

-.00161 

- .00362 

1.150 

-2.518 

4 20909 

-.19863 

-6  69721 

- 10049 

.50592 

. 00794 

.00398 

. 00095 

1.150 

-.231 

4 20864 

,05797 

-6  68379 

02088 

49813 

.04000 

00994 

.00461 

1 150 

2.034 

4.20987 

.30206 

-6.67386 

15084 

49936 

. 06945 

01545 

□0693 

GRADIENT 

.00016 

.11054 

.00370 

. 05669 

-.00350 

.01364 

00250 

.00155 

RUN  NO.  245/  0 RN/L 


4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

RN/L 

1.205 

-9.532 

4.21663 

1 205 

-7  174 

4.21351 

1.205 

-4  B39 

4.21291 

1 .205 

-2.523 

4.21271 

I .205 

-.238 

4.21331 

1 205 

2.036 

4 21171 

1 205 

4.303 

4.2121 1 

GRADIENT 

-.00011 

L/DU 

BETA 

CLU 

- 92373 

-6.68959 

-.56949 

-.69149 

-6  70090 

- 39016 

-.44445 

-6  70995 

-.23574 

- 19474 

-6  69892 

- . 09992 

05864 

-6  68223 

. 02966 

29771 

-6.68147 

.15110 

.52395 

-6  67277 

.26950' 

. 10635 

.00402 

. 05523 

CDU 

CNW 

CBW 

.61652 

- . 07692 

- 01212 

.56423 

- . 04965 

-.00682 

.53041 

-.02029 

-.00110 

.51312 

.01222 

.00493 

.50588 

.04439 

.01084 

.50752 

. 07064 

.01589 

.51435 

.09418 

.02017 

- 00t66 

.01258 

.00234 

CTW 

-.00809 

-.00529 

-.00209 

.00128 

.00475 

00687 

.00881 

.00120 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE  571 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSATI30+-TS1 

ITJU064T  < 24  JUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

B 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  * 10.000 

LREF 

3S 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  => 

9.000 

ELV-R!  * 10.000 

BREF 

tc 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =* 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO 

248/  0 

RN/L  =■ 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-9.148 

4.09079 

- 99124 

- . 06926 

-.52852 

.53319 

-.0661 1 

-.00970 

-.01580 

.976 

-6.891 

4.08708 

- 77868 

- . 06523 

- 37832 

.48585 

-.03533 

-.00412 

-.01 1 13 

.975 

-4.636 

4.08057 

- 54272 

- . 05679 

- 24446 

.45044 

-.00450 

.00139 

-.00591 

.975 

-2  394 

4.07787 

- 27106 

- 04409 

- 11633 

.42917 

02823 

00712 

.00010 

.975 

- 199 

4 07720 

0031  l 

-.03405 

00131 

.42018 

. 0592 1 

.01286 

. 00532 

.975 

2 018 

4 0760! 

.30124 

- 03095 

12654 

.42008 

. 08068 

01860 

. 00924 

.975 

4 223 

4 07909 

58665 

- 03314 

25217 

.42984 

11845 

02379 

.01270 

GRADIENT 

-.00022 

12792 

.00273 

. 05586 

- 00228 

01384 

00254 

00210 

RUN  NO 

246/  0 

RN/L  = 

4 2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-7  052 

4.21502 

-.72293 

-.04436 

- . 39920 

.55220 

-.03400 

-.00433 

-.00526 

1.150 

-4  753 

4.21329 

-.48109 

-.03323 

-.24915 

.51 788 

.00345 

.00280 

-.00123 

1 . 150 

-2.478 

4 21 160 

-.21786 

- 02168 

-.10870 

.49892 

.04333 

.01012 

. 00275 

1 . 150 

-.232 

4 20987 

03258 

-.01188 

.01597 

49006 

07774 

.01641 

. 00628 

t.  150 

2 018 

4.21054 

28324 

-.01230 

.13811 

40761 

.10721 

.02159 

.00955 

GRADIENT 

-.00044 

1 1275 

.00322 

.05703 

-.00442 

.01533 

.00278 

.00159 

RUN  NO 

244/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

caw 

CTW 

1 205 

-9.407 

4.22238 

-.91091 

- 02856 

-.55354 

. 60768 

-.06233 

-.00979 

-.00782 

1 205 

-7  075 

4 22202 

- 70364 

-.02831 

-.39218 

.55736 

-.02829 

-.00342 

-.00432 

1 206 

-4.751 

4 21583 

-.45225 

- 02073 

-.23663 

.52323 

.01 146 

00421 

- 00152 

I 206 

-2.493 

4 2I54B 

-.19824 

-.00841 

- 10003 

.50456 

.04851 

01094 

.00205 

1 205 

-.239 

4 21726 

. 04752 

00204 

02359 

.49642 

.08266 

01702 

.00572 

I 205 

2.016 

4.22021 

.28023 

.00690 

13852 

.49430 

11023 

.02183 

00913 

1 .205 

4 283 

4 22298 

.51696 

- 00002 

.25905 

.50110 

. 1 3379 

.02607 

.01 161 

GRADIENT 

.00084 

10705 

00251 

05448 

- 00241 

01357 

.00242 

.00148 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130+TS1 

-BASE  TUBES 

(TJUQ65)  f 24  UUN  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  » 10.000 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  - 10.000 

BREF 

* 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  «■ 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO 

255/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/OU 

BETA 

CLU 

COU 

CNN 

CBH 

CTW 

.975 

-9.257 

4 . 07867 

-.98040 

-6.62526 

-.52443 

.53492 

-.07624 

-.01 143 

-.01725 

.976 

-6.957 

4 08203 

-.75099 

-6.64464 

- . 36777 

.48972 

-.04732 

-.00606 

-.01317 

.976 

-4 . 698 

4 08304 

-.51841 

-6.65638 

- . 23755 

.45824 

-.02008 

-.00104 

-.00900 

.975 

-2  446 

4 08135 

-.24442 

-6.64748 

- 10708 

.43812 

00818 

.00393 

-.00394 

.975 

-.218 

4.09159 

04987 

-6.63318 

02151 

.43134 

.03564 

.00883 

.00054 

.975 

2.017 

4 08111 

. 33766 

-6  62272 

.1463! 

.43331 

.06345 

.01408 

.00433 

.975 

4 248 

4.07910 

.60661 

-6  61308 

.26956 

44436 

.09024 

.01918 

00749 

GRADIENT 

-.00036 

. 1 2669 

00498 

05670 

-.00146 

.01234 

.00226 

00185 

RUN  NO 

253/  0 

RN/L  = 

4 20  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.149 

-7.133 

4 20829 

- 69189 

-6.69856 

- 38540 

.55703 

- 05092 

- 0068! 

-.0071 I 

1.149 

-4.837 

4.20756 

-.45181 

-6.70858 

-.23667 

.52381 

- 02380 

- 00160 

- . 00355 

1 . 149 

-2  532 

4 20774 

-.20385 

-6  70768 

-.10320 

50627 

.00793 

.00400 

.00100 

1.149 

-.244 

4 20674 

.05407 

-6.69249 

.02693 

49795 

04003 

. 00986 

.00461 

1 149 

2.022 

4 20327 

29943 

-6.68333 

. 14955 

.49946 

. 06B49 

.01531 

.00689 

GRADIENT 

- 00061 

. 1 0985 

.00397 

. 05637 

-.00357 

,01351 

.00248 

.00154 

RUN  NO 

. 251/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.205 

-9  559 

4.21529 

-.92495 

-6.70205 

- 57179 

.61818 

- 07770 

-.01220 

- 00798 

1 .205 

-7  181 

4.21470 

- 68750 

-6  70756 

- . 38B20 

.56466 

- 04894 

- 00674 

- 00495 

1 .205 

-4.849 

4.21430 

-.44231 

-6.71329 

-.23498 

.53126 

-.01932 

-.00100 

- 00173 

1 205 

-2  536 

4 21271 

-. 18505 

-6.70450 

-.09501 

51341 

.01394 

.00521 

00160 

1 205 

-.259 

4 21567 

05882 

-6.69027 

02977 

.50620 

.04434 

.01081 

.00487 

1 205 

2.015 

4.21529 

.29616 

-6.68345 

.15063 

.50859 

. 07087 

01594 

.00680 

1.205 

4.306 

4.21449 

.52624 

-6.67166 

.27098 

.51494 

.09490 

.02030 

00886 

GRADIENT 

00013 

. 1 0579 

.00456 

.05501 

-.00164 

. 0 1 248 

.00233 

.001 15 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130+TSt-BASE  TUBES  ITJJ0SB1  I 24  JUN  76  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SRSF  = 

2690. OOOO 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

VMRP 

= .0000  IN 

VT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  » 

10.000 

8REF  = 

1290. 30Q0 

INCHES 

ZMRP 

= 400  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

254/  Q RN/L 

“ 4.  OB 

GRADIENT  INTERVAL  * -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNH 

C0W 

CTW 

.974 

-9  100 

4.09238 

-.99294 

-.06473 

- 53013 

.53390 

-.06624 

-.00971 

-.01563 

.975 

-6  901 

4 08157 

- 77911 

- . 06089 

-.37861 

48595 

- 03424 

-.00405 

-.01077 

.975 

-4.641 

4 07825 

-.53819 

- . 05055 

- 24213 

.44989 

- 00365 

.00153 

-.00576 

.975 

-2  442 

4 07632 

- 28290 

- . D3260 

-.12136 

.42897 

02714 

OQ690 

-.0001  1 

.975 

-.218 

4 07671 

.00501 

- 02716 

.00210 

42000 

.06012 

.01295 

.00553 

.975 

2 009 

4 07510 

.30441 

- 02745 

.12781 

.41986 

.08960 

.01869 

00941 

.975 

4 216 

4 07662 

59195 

-.02860 

25464 

43017 

.11986 

02392 

.01293 

GRADIENT 

-.00020 

12848 

00221 

.05607 

-.00219 

01394 

.00255 

.00212 

RUN 

NO 

252/  0 

RN/L  = 

4 21  ( 

GRADIENT  INTERVAL  =■  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

GNU 

CBN 

CTW 

1.149 

-7  059 

4.22221 

- 71921 

-.05142 

- 39771 

.55298 

03433 

-.00431 

-.00521 

1.149 

-4  787 

4 51677 

- . 4B45? 

- 04201 

- 25134 

.51875 

00242 

00262 

-.00130 

1.149 

-2.495 

4.212S7 

- 21404 

- 03074 

-.10694 

.49952 

.04409 

.01020 

.00305 

1 .149 

-.251 

4 20959 

03287 

-.01968 

.01612 

.49050 

.07782 

.01637 

.00646 

1 149 

2 010 

4 2CP89 

.28554 

-.01495 

. 1 3948 

.48849 

.10711 

.02162 

.00950 

GRADIENT 

- 00131 

11290 

00408 

.05724 

-.00442 

.01537 

.00279 

00158 

RUN 

NO. 

250/  0 

RN/L  = 

4 as  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

6 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 205 

-9.429 

4.22358 

-.90996 

- . 037 1 1 

- 55423 

60908 

-.06160 

-.00978 

- . 00747 

l 205 

-7.092 

4 22182 

-.70061 

- . 03292 

-.39073 

.55770 

-.02651 

- 00323 

-.00402 

l .206 

-4.783 

4 21807 

- 45262 

- . 02484 

- 23722 

52412 

.01169 

.00423 

-.00142 

1 205 

-2  502 

4.21706 

- 19663 

- 01231 

- 09931 

50505 

04324 

.01100 

. 00227 

1 .205 

- 247 

4.21786 

04968 

-.00388 

02470 

49728 

08312 

.01708 

00584 

1 .205 

1 .997 

4 21904 

28126 

00140 

13852 

49606 

11014 

.02185 

.00916 

1 .205 

4 271 

4.22260 

51221 

- 00012 

25777 

50325 

13358 

.02612 

.01167 

GRADIENT 

.00047 

10650 

00279 

.05436 

-.00225 

,01349 

.00242 

00146 

DAT6  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  /49  (IA93) 

OTSAT130+TS2 

(TJJ067)  I 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

St 

’ 1290.3000 

INCHES  YMRP 

m 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  » 

BREF 

3 

' 1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

’ .0100 

■ 

RUN  NO. 

241/0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-9.495 

4 80814 

-1.00383 

-6 . 68574 

- 54404 

54198 

- 08616 

-.0123! 

-.02031 

.975 

-7.128 

4.80751 

- 77533 

-6  70699 

-.38110 

.49153 

- . 05784 

- . 00698 

-.01647 

, .975 

-4.832 

4.81162 

- 54003 

-6  70794 

- . 2483B 

.45994 

- 03062 

-.00190 

-.01229 

.975 

-2.534 

4.61010 

-.26817 

-6.70189 

- 11769 

.43885 

- 00230 

.003!  1 

-.00736 

975 

-.224 

4 81113 

03617 

-6  68095 

01561 

.43157 

02625 

.00814 

-.00245 

.975 

2.026 

4.81 128 

.31798 

-6.66988 

. 1 3774 

43316 

. 05399 

.01329 

.00125 

' 975 

4.321 

4 81025 

.60893 

-6.65900 

.27092 

.44492 

. 08222 

.01858 

00477 

GRADIENT 

- 00007 

12613 

.00568 

. 05659 

- 00157 

01233 

.00224 

"0187 

■ 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93> 

OTSAT 1 30+TS2 

( TJJ068)  l 24  JUN 

- REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

a 976 

0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

I 

RUN  NO. 

240/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5*.  00 

' MACH 

ALPHA 

k:.  l 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .975 

-9.384 

4 81279 

-1 .01045 

- . 07573 

-.54559 

.53995 

- 07840 

- 01081 

-.01924 

’ 976 

-7.072 

4 81288 

- 80254 

- 06937 

- 39341 

.49021 

-.04624 

-.00510 

- 01431 

.975 

-4  786 

4.81240 

- 56562 

- 05783 

- 25628 

.45309 

-.01594 

00046 

-.00954 

975 

-2.509 

4 81041 

-.29603 

- 03748 

- 12748 

43062 

.01780 

.00619 

-.00324 

975 

-.240 

4.80883 

-.01610 

-.03078 

- 00678 

42102 

04988 

.01218 

.00204 

, 975 

2.009 

4.81049 

.28492 

-.02992 

. 12003 

42129 

08057 

.01795 

.00664 

975 

4.279 

4.81 1 1 1 

.57604 

- 03212 

.24881 

.43192 

. 1 0963 

.02317 

.00992 

GRADIENT 

-.00011 

12646 

.00261 

. 05553 

-.00229 

.01387 

.00252 

00215 

274 
76  * 

10.000 

10.000 


76  1 


10.000 

10.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
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DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

SFT  TPT  749  1IA93) 

QTSAT 1 30+T52 

(TJJ069)  ( 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

K 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  LN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L!  = 

LREF 

■ 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  = 

BREF 

n 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE 

£ 

.0100 

RUN  NO 

229/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.976 

-9.254 

4.08130 

-.99586 

6.49587 

-.53575 

53798 

-.06976 

-.00886 

-.01941 

976 

-6.967 

4.08172 

- 78052 

6.53140 

- . 38270 

.49031 

-.03441 

-.00256 

-.01327 

976 

-4.694 

4.08210 

-.53691 

6.56288 

-.24572 

45765 

.00381 

.00410 

-.00665 

976 

-2  456 

4 08132 

- 26579 

6.58237 

-.1 1600 

.43643 

04062 

01090 

-.00103 

.975 

- 213 

4 08299 

01964 

6 59269 

00837 

.42646 

07337 

.01702 

.00397 

975 

2.004 

4.08341 

30590 

6 59376 

.13037 

.42617 

. 10713 

. 02267 

.00931 

.975 

4.253 

4.08483 

.60118 

6.57877 

.26316 

.43775 

. 13776 

.02793 

.01247 

GRADIENT 

00034 

.12740 

.00193 

. 05655 

- 00224 

01496 

00266 

,00217 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1 A93) 

OTSAT 1 30+TS2 

(TUU070)  < 24  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L 1 = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  = 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 GOO 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO, 

. 243/  0 

RN/L  = 

2.04  GRADIENT  INTERVAL’  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

974 

-8.595 

2.03876 

-.92403 

-6.360B4 

-.48430 

.52411 

-.10809 

- 01230 

- 02369 

974 

-6.459 

2.03871 

- 71293 

-6.38542 

-.34561 

.48477 

-.08297 

- 00766 

-.02526 

.975 

-4  310 

2 041 "3 

-.48063 

-6.39845 

- 21932 

.45633 

-.05681 

-.00278 

-.02130 

.975 

-2  199 

2 04145 

- 22996 

-6  39974 

-.10040 

.43661 

-.02895 

00200 

-.01662 

.974 

- 093 

2.04176 

.04599 

-6.39672 

.01974 

42914 

-.00288 

.00668 

-.01218 

.974 

2 021 

2.04231 

.31068 

-6.39206 

13368 

43028 

02506 

.01 179 

-.00829 

974 

4.149 

2 04159 

57052 

-6.38071 

25129 

44046 

05076 

.01662 

-.00504 

GRADIENT 

00009 

.12503 

.00204 

05560 

- 00180 

01273 

00230 

.00193 

575 
76  > 

to.oao 

10.000 


76  > 


10.000 

10.000 


date: 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

0TSAT13D+TS2 

(TJJ0711  ( E4  JUN 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

■J 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  = 

LREF 

M 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

9.000 

ELV-RI  » 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

w 

.0100 

RUN  NO.  242/  0 

RN/L  = 

2.04  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  RN/L 

L/DU 

BETA 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

. 974 

-8.541  2 03895 

-.94841 

-.02644 

- . 49299 

.51981 

- . 098BB 

-.01068 

- . 02780 

.975 

-6.409  2 04071 

-.74173 

- 02650 

-.35528 

.47899 

-.07157 

-.00564 

- . 02337 

.975 

-4.298  2 0420! 

-.51758 

-.02236 

-.23167 

.44761 

-.03968 

-.00035 

-.01792 

.975 

-2.191  2.04257 

-.26221 

- 01547 

-.1 1236 

.42849 

-.01096 

.00493 

- . 0IB5B 

.974 

-.096  2 04185 

-.00898 

- 01021 

-.00376 

.41875 

02189 

.01074 

-.00685 

.974 

2 016  2 04224 

.27826 

- 00892 

.11612 

.41730 

.05091 

.01624 

-.00292 

.974 

4.108  2.04064 

.55588 

- 01285 

.23697 

.42630 

.0768! 

.02083 

00010 

GRADIENT  - 00015 

. 12786 

.00122 

.05546 

-.00256 

.01403 

. 00255 

.00217 

LARC 

8FT  TPT  749  IIA93) 

OTSAT130 

(FJJ002I  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L 1 = 

LREF 

3 

1290.3000 

INCHE5  YMRP  * .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

XZ 

0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNH 

CBW 

CTW 

600 

-8.000  -6.00000 

3.  16783 

-1  05011 

-.36486 

. 34666 

- 03921 

-.00391 

-.01834 

600 

-6.000  -6.00000 

3 16859 

- 80912 

-.26030 

.32181 

-.01724 

.00005 

-.01423 

.600 

-4  000  -6  000^0 

3 16825 

-.53511 

-.16263 

.30376 

.00405 

.00376 

-.00966 

.600 

-2.000  -6.00000 

3.16602 

-.21940 

-.06410 

.29217 

.02364 

.00735 

- 00554 

.600 

.000  -6  00000 

3. 16632 

. 13053 

03736 

28601 

.04507 

.01 ! 17 

- 00084 

.600 

2.000  -6.00000 

3.  16543 

.47775 

. 13614 

.28478 

. 06780 

.01524 

.00344 

.600 

4.000  -6.00000 

3.  16447 

.84600 

.24496 

.28921 

.08899 

.01929 

. 00724 

GRADIENT  .00000 

-.00041 

17297 

.05077 

- , OP  182 

.01070 

.00195 

.00214 

276 
76  I 

10.000 

10.000 


76  1 


10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PACE 

LARC 

BFT  TPT  749  UA93) 

OTSAT 1 30 

IFJJ002)  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

_ 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP  » 976 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

X 

1290  3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ElV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  =» 

BREF 

c 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

m. 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-8.000 

-6.00000 

3 97095 

-.96308 

- 40869 

.42337 

-.02991 

-.00437 

-.01619 

900 

-6.000 

-6.00000 

3 97084 

-.74946 

-.29309 

.39151 

-.01032 

-.00074 

-.01205 

.900 

-4.000 

-6.00000 

3 97150 

-.49414 

-.18247 

.3691 1 

.01 102 

.00314 

- 00771 

.900 

-2.000 

-6.00000 

3 97067 

-.19425 

- 06887 

. 35468 

03274 

.00706 

-.00369 

.900 

.000 

-6  OOOOD 

3 97117 

.12531 

.04358 

. 34837 

.05598 

.01 140 

.00067 

.900 

2.000 

-6  00000 

3.96994 

.46025 

. 16047 

. 34893 

. 08226 

.01615 

. 00530 

900 

4.000 

-6  00000 

3.97121 

.75581 

27151 

35896 

10452 

02037 

.00867 

GRADIENT 

.00000 

-.00007 

15772 

05687 

- 00131 

.01 183 

.00218 

. 00209 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 07  GRAOIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.975 

-8  000 

-6  00000 

4 07850 

- 85836 

-.43537 

.50590 

-.05385 

-.00769 

-.01571 

.975 

-6.000 

-6  00000 

4.07806 

-.65773 

- . 30892 

47043 

- 02881 

-.00307 

-.01 222 

.975 

-4.000 

-6  00000 

4 07894 

- 44077 

- 19678 

.44601 

- 00486 

.00133 

-.00844 

.975 

-2.000 

-6  00000 

4.07926 

- 18952 

- 08165 

:43145 

.01953 

.00561 

-.00396 

.975 

.000 

-6  00000 

4 . 07625 

07583 

.03223 

.42602 

04411 

.01006 

.00007 

975 

2.000 

-6  00000 

4 07469 

.33724 

. 14409 

.42734 

07010 

.01491 

00359 

975 

4.000 

-6  00000 

4 . 0744  1 

59359 

26101 

.4391 1 

.09398 

.01951 

. 00622 

GRADIENT 

.00000 

-.00068 

12977 

05707 

- 00089 

.01241 

.00228 

.00184 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

-6  000"0 

'♦ . 1 9627 

- 50177 

- 31 196 

53447 

-.03504 

-.00378 

- . 00699 

I . 150 

-4.000 

-6.00000 

4.21880 

- 36879 

-.10808 

.51  109 

- . 00795 

.00107 

- . 0030B 

I . 150 

-2.000 

-6.00000 

4 21417 

- 14782 

- . 07388 

.49869 

.02094 

00617 

00092 

1 150 

000 

-6  00000 

4 21250 

. 07868 

03883 

.49269 

.04920 

01  143 

.00394 

1.150 

2.000 

-6.00000 

4.21260 

.30336 

14970 

4935! 

.07572 

.01627 

00623 

GRADIENT 

.00000 

- 00101 

.11215 

05630 

- 00294 

.01396 

00254 

bO  155 

277 
75  ) 

10.000 

10.000 


DATE:  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93, 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ002)  1 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-L1  » 

LREF 

K 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

9.000 

ELV-R1  * 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  2 MRP  = H00.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000 

-6.00000 

4.21685 

-.77509 

-.45244 

.58228 

- . 06538 

- . 00878 

-.00860 

t 205 

-6.000 

-6  00000 

4 21621 

-.57241 

-.3! 195 

.54573 

- 04075 

-.00402 

- . 00608 

I 205 

-4 .000 

-6  00000 

4 21612 

- . 35662 

-.18682 

.52352 

- 01339 

.00123 

-.00337 

1 .205 

-2.000 

-6.00000 

4 21815 

- . 1 3447 

- . 06868 

.51091 

01612 

.00667 

- . 00033 

1 .205 

000 

-6.00000 

4.21845 

.08135 

04113 

.50568 

.04302 

01  160 

.00247 

1 .205 

2.000 

-6  00000 

4 21762 

.28969 

14697 

.50739 

06663 

01602 

.00448 

' .205 

4 000 

-6.00000 

4 21809 

.49292 

25320 

51344 

. 08689 

01977 

. 00597  ' 

GRADIENT 

00000 

00017 

.10616 

.05478 

-.001  18 

.01255 

.00232 

.00118 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(rjJ003)  1 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

* 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

m 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  * 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3 17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

.600 

-8  000 

-4.00000 

3.  16664 

- 1 . 03759 

- 36222 

.34840 

- . 03754 

-.00375 

-.01788 

.600 

-6.000 

-4.00000 

3.16578 

- 80205 

-.25868 

. 32257 

-.01466 

.00034 

- 0 1 360 

.600 

-4  000 

-4 . 000°0 

3.16661 

- 52421 

-.1601 1 

.30531 

. 00756 

00419 

-.00903 

.600 

-2  000 

-4.00000 

3 16770 

- 22646 

- . 06666 

.29442 

.03010 

.0081 1 

-.00433 

.600 

000 

-4.00000 

3.  16662 

.11335 

.03264 

28765 

05018 

.01191 

- . 00022 

.600 

2.000 

-4.00000 

3.  16674 

.47033 

.13409 

28486 

. 07272 

.016! I 

.00402 

600 

4.000 

-4.00000 

3. 16470 

.82452 

.23935 

28874 

. 09534 

.02025 

.00862 

GRADIENT 

.00000 

-.00024 

16971 

. 04988 

-.00214 

.0109! 

.00201 

.00218 

278 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA931 

0TSAT130 

(FJJ003)  < 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LFiEF 

S 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  “ 

BREF 

B 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

C0W 

CTW 

.900 

-8.000 

-4.00000 

3 96886 

-.98156 

-.41675 

.42370 

- 02972 

-.00423 

- .01615 

.900 

-6.000 

-4.00000 

3.96963 

-.76833 

- 29949 

39015 

- 00981 

-. 00051 

-.01 19’ 

900 

-4  000 

-4.00000 

3 97126 

-.50409 

-.18476 

. 36654 

01078 

.00332 

- . 00778 

900 

-2.000 

-4  00000 

3.97005 

-.20425 

- 07163 

. 35089 

.03417 

.00737 

-.00305 

.900 

.000 

-4  0QQ00 

3 97014 

.11737 

.04020 

.34308 

06060 

.01225 

.00157 

.900 

2.000 

-4  00000 

3 97010 

.478 1,8 

16447 

.34402 

08949 

.01764 

.00620 

900 

4.000 

-4  00000 

3 97140 

.76716 

27278 

.35547 

. 1 1293 

.02199 

00978 

GRADIENT 

.00000 

00002 

. 16125 

05756 

-.00145 

01298 

.00238 

00222 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNW 

C8W 

CTW 

975 

-8.000 

-4.00000 

4 07938 

-.86105 

-.43747 

.50621 

-.05096 

-.0072! 

-.01527 

975 

-6  000 

-4.00000 

4 . 07B4 1 

-.66245 

-.31078 

46995 

-.02489 

- 00251 

-.01141 

.975 

-4.000 

-4.00000 

4 07798 

-.44748 

- . 1 9987 

.44627 

- 00071 

00199 

- ,00759 

.975 

-2  000 

-4  00000 

4 07874 

- 20484 

- 08799 

.43007 

.02425 

.0064! 

-.00316 

.975 

.000 

-4  00000 

4 07849 

. 05752 

. 02426 

42284 

.04948 

.01104 

.00111 

.975 

2 000 

-4  00000 

4 07792 

32442 

13739 

.42356 

07803 

. 0 1 635 

. 00468 

.975 

4.000 

-4  00000 

4 07805 

58320 

.25454 

.43582 

.10395 

.02130 

, 00757 

GRAOIENT 

.00000 

- 00003 

. 1 2953 

05671 

-.00137 

.01316 

00243 

00191 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.23  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

I . 150 

-6  000 

-4 . 000°0 

4.16630 

-.59219 

-.31690 

53337 

-.02909 

-.00291 

- . 00651 

i . 150 

-4.000 

-4.00000 

4.16241 

-.37764 

-. 19183 

.50903 

-.00090 

. 00228 

-.00280 

1 150 

-2.000 

-4  00000 

4.16354 

- J 15185 

- . 07547 

49617 

.02856 

.00781 

.00065 

1.150 

000 

-4  00000 

4.16496 

J 07693 

. 03"’72 

.48973 

05740 

.01326 

.00374 

1 . 150 

2.000 

-4.00000 

4 16412 

.29870 

. 14614 

.48932 

.08450 

.01809 

.00614 

GRADIENT 

.00000 

.00033 

.11289 

. 05635 

- 00328 

.01425 

.00264 

.00149 

279 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  280 


LARC 

8FT  TPT 

749  ( ! A93) 

0TSAT130 

(FJJ003)  < 15 

JUL  78  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN,  XT 

BETA  * 

-4.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF 

s 

1290. 3000 

INCHES  Y-tRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-Rl  = 

10.000 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

caw 

CTW 

l ,205 

-8.000 

-4.00000 

4.21697 

-.77361 

-.45105 

.58166 

-.05962 

-.00797 

-.00818 

1.205 

-6.000 

-4.00000 

4.2156! 

-.57678 

-.31349 

.54420 

-.03330 

-.00290 

-.00569 

1 205 

-4.000 

-4.00000 

4 21486 

- . 35938 

-.18741 

.52120 

-.00403 

00277 

-.00319 

1 205 

-2.000 

-4  00000 

4 21833 

-.13449 

-.06834 

.50842 

02699 

.00856 

-.00023 

1 205 

.000 

-4.00000 

4 21935 

. 07729 

. 03882 

.50257 

.05424 

.01348 

.00264 

1 .205 

2.000 

-4.00000 

4 21864 

.28789 

. 14493 

50342 

.07912 

.01792 

.00524 

1 .205 

4.000 

-4  00000 

4.21903 

.49276 

.25147 

51001 

.09853 

OS  163 

.00659 

GRADIENT 

.00000 

.00043 

.10633 

.05455 

-.00137 

.01286 

.00235 

00125 

LARC 

BFT  TPT 

749  1 IA93) 

OTSAT 1 30 

(FJJ004 ) ( 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

* 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =. 

9.000 

SCALE 

* 

, -.0100 

RUN  NO 

0/  0 

PN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

.600 

-8.000 

.00000 

3.16341 

-1 .0599! 

- . 36796 

.34638 

-.03846 

- . 00394 

-.01720 

.600 

-6.000 

.00000 

3. 16882 

-.01881 

-.26089 

.31878 

-.01439 

.00032 

-.01253 

.600 

-4.000 

.00000 

3 17137 

-.55658 

-.16748 

30065 

.00900 

.00437 

-.00768 

600 

-2.000 

.00000 

3. 16946 

-.24446 

- . 07058 

.28887 

.03450 

.00871 

- . 0024 ! 

.600 

000 

00000 

3. 16676 

09589 

0271  1 

.28301 

.05584 

.01282 

.00181 

.600 

a ooo 

.00000 

3 16638 

.46007 

. 1289! 

.27991 

.07964 

.01724 

. 00656 

.600 

4.000 

.00000 

3. 16425 

.82591 

.23521 

.28440 

. 1 0322 

.02178 

.01093 

GRADIENT 

.00000 

- . 00087 

. 17347 

. 05024 

-.00207 

01168 

.00217 

0023! 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  28! 


LARC  BET  TPT  /49  (IA93)  OTSATI30 


(FJJ004)  1 15  JUL  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-L!  - 

LREF 

* 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  = 

BREF 

tx 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

St 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

900 

-8  000 

00000 

3 96795 

-1  02169 

-.42970 

.42005 

-.03617 

-.00519 

-.01538 

900 

-6.000 

.00000 

3 96994 

- 80937 

- . 30884 

.38157 

-.01258 

- 00098 

-.01060 

.900 

-4.000 

00000 

3 97050 

- 53903 

-.19108 

. 35464 

01280 

.00351 

-.00535 

.900 

-2  000 

00000 

3.97036 

- 24158 

- 08205 

33940 

.04023 

.00821 

.00047 

900 

000 

00000 

3.97137 

1 1577 

03859 

.33401 

07192 

01404 

.00552 

.900 

2.000 

ooooo 

3 97207 

48572 

. 16354 

. 33674 

.10467 

02003 

.01027 

900 

4.000 

00000 

3 97146 

79325 

. 27595 

. 34  756 

.13070 

02442 

01434 

GRAD  I ENT 

ooooo 

.00018 

16959 

.05898 

-.00084 

01501 

00268 

.00246 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-8  000 

.00000 

4 08326 

-.89216 

- 45070 

.50417 

-.04610 

- 00638 

-.01426 

.975 

-6  000 

.00000 

4 08062 

- 69293 

- 32272 

.46623 

-.01851 

- 00140 

-.00988 

.975 

-4.000 

ooooo 

4 . 07679 

- 46738 

-.20554 

43977 

.00882 

00352 

-.00514 

975 

-2  000 

ooooo 

4.07406 

- 22573 

-.09559 

42360 

03715 

.00850 

.00018 

975 

000 

ooooo 

4 07483 

.03527 

.01468 

41709 

. 06667 

01389 

.00509 

.975 

2 000 

ooooo 

4 07475 

.30354 

12683 

41784 , 

.09400 

.0191 l 

00855 

.975 

4 000 

ooooo 

4 07398 

.56994 

24349 

.42683 

.12113 

.02380 

.01 170 

GRADIENT 

.00000 

-.00025 

. 1 2020 

05602 

-.00158 

.01407 

00256 

.00210 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 oa 

MACH 

ALPHA 

BETA 

PN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

I 150 

-6  000 

00003 

4.17429 

- 61358 

- 32677 

.53097 

- 01621 

- 00081 

-.00517 

1 150 

-4  000 

ooooo 

4.17522 

- 39505 

-.1995! 

.50587 

01774 

.00550 

-.00142 

1 150 

-2  000 

ooooo 

4 . 1 7777 

- 16021 

- 0790! 

.49263 

05300 

.01188 

.00238 

1 . 150 

.000 

ooooo 

4.17810 

06505 

.03*61 

48581 

08173 

.01720 

.00503 

1 . 150 

2.000 

ooooo 

4 . 1 7666 

28805 

13934 

.48388 

. 1 0837 

.02175 

.00818 

GRADIENT 

ooooo 

.00023 

11373 

. 05636 

- 00364 

.01503 

00270 

.00157 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

IPAGE 

LARC 

8FT  TPT 

/49  ( I A93) 

OTSAT130 

(FJJ0041  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  : 

XT 

BETA  * 

.000 

ELV-L1  » 

LREF 

= 1 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  » 

BREF 

s: 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  in.  ; 

ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

& 

0100 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

4,22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 205 

-8.000 

.00000 

4.22283 

-.79177 

-.45828 

.57760 

- . 04984 

-.00643 

-.00785, 

1 205 

-6.000 

00000 

4.21915 

- . 59388 

- . 32062 

.54043 

-.01734 

-.00023 

-.00532 

1 205 

-4  000 

.00000 

4.21560 

-.37131 

-.19186 

.51644 

.01596 

.00607 

-.00281 

1 .205 

-2  000 

.00000 

4.21419 

14398 

- 07233 

50286 

.04803 

.01 183 

.00044 

1 205 

.000 

00000 

4.21624 

.07107 

.03530 

.49726 

.07745 

.01714 

.00344 

1 .205 

2 000 

.00000 

4 21904 

.27357 

. 13575 

49623 

. 1 0025 

.02120 

00613 

1 .205 

4.000 

.00000 

4.21931 

.48396 

24317 

50210 

.12186 

.02503 

. 00860 

GRADIENT 

00000 

.00061 

. 10640 

.05391 

- 00177 

.01320 

.00236 

00143 

LARC 

8FT  TPT 

749  (IA931 

OTSAT 1 30 

(FJJ0051  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= , 

. 2600.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  : 

XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ; 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

’ 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8.000 

4 00000 

3 16880 

- 1 . 05620 

- 36649 

.34615 

-.04005 

-.00422 

-.01692, 

.600 

-6.000 

4 00000 

3 16622 

-.82232 

- 26327 

.32035 

-.01695 

.00010 

-.01255 

.600 

-4.000 

4.00000 

3 16599 

-.56195 

- 17010 

. 30224 

.00660 

.00438 

-.00778 

.600 

-2  000 

4 00000 

3 16552 

-.22647 

- 06554 

.28968 

.03325 

.00910 

- 00242 

.600 

000 

4 00000 

3 16654 

. 1 1490 

03271 

28414 

.05802 

.01374 

.00243 

.600 

2 000 

4 00000 

3.16419 

4791  1 

.M  351 7 

.28188 

.08423 

.01857 

00761 

.600 

4.000 

4 00000 

3. 16530 

81  182 

.23333 

.28705 

.10851 

.02312 

.01209 

GRADIENT 

.00000 

-.00014 

/ 17266 

.05038 

- 00191 

.01274 

.00235 

.00249 

282 
76  J 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 

op  poor  quality; 


DATE  23  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT130 


(FJJ005)  C 15  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  “ 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

900 

-8  000 

4 00000 

3.97090 

-.99836 

- 42060 

.42036 

-.03222 

-.00457 

-.01324 

.900 

-6.000 

4 00000 

3 97220 

-.77913 

- 30029 

. 38575 

- 00567 

.00001 

-.00735 

900 

-4.000 

4.00000 

3 97150 

-.51274 

-.18572 

. 36204 

02384 

.00533 

-.00164 

900 

-2.000 

4 00000 

3 , 97075 

-.21771 

- 07542 

.34688 

. 05372 

.01080 

.00380 

900 

.000 

4 00000 

3 9/152 

. 1 1620 

.03950 

.34088 

. 08526 

01662 

. 00854 

.900 

2.000 

4 00000 

3.97100 

.46984 

.15999 

.34092 

.11723 

.02228 

.01329 

900 

4.000 

4 00000 

3.96998 

.78212 

27655 

.35310 

. 14337 

. 02653 

.01713 

GRADIENT 

.00000 

- 00014 

.16386 

.05800 

-.00119 

.01513 

.00269 

.00235 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

SETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

975 

-8  000 

4.00000 

4 07516 

-.87891 

-.44371 

.50377 

-.03633 

-.00473 

-.01273 

.975 

-6  000 

4.00000 

4.07514 

-.67881 

-.31679 

46725 

-.00689 

.00057 

-.00772 

.975 

-4.000 

4.00000 

4.07929 

-.45344 

- 20063 

.44210 

02350 

.00600 

-.00240 

.975 

-2.000 

4 OOOOO 

4 08178 

-.20640 

- . 08794 

. 42674 

05453 

.01 170 

.00270 

975 

000 

4.00000 

4 08191 

.05767 

02420 

42122 

08543 

.01744 

.00716 

975 

2 000 

4 00000 

4 0BH88 

.31971 

. 1 3425 

41996 

1 1478 

. 02233 

.01200 

.975 

4 000 

4.00000 

4 . 07829 

.59458 

.25605 

.43003 

. 14205 

.02713 

.01461 

GRADIENT 

.00000 

00006 

.13111 

. 05678 

-.00155 

.01487 

.00264 

.00217 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 150 

-6.D00 

4 00000 

4. 17439 

-.59939 

-.32185 

.53529 

.00042 

.00223 

-.00548 

1.150 

-4  000 

4 OOOOO 

4 17506 

- . 38020 

-.19304 

.50857 

.03824 

.00905 

-.00162 

1.150 

-2.000 

4 DOOOO 

4.17497 

-.15408 

- 07611 

49357 

.07101 

.01495 

.00185 

1.150 

.000 

4 00000 

4.  17497 

.06988 

.03402 

.48678 

. 09962 

.02008 

.00509 

1.150 

2.000 

4 OOOOO 

4.17513 

30157 

14617 

.48480 

. 12512 

.02462 

.00826 

GRADIENT 

.00000 

.00001 

. 1 1 346 

05639 

- 00391 

.01446 

.00259 

.00164 

293 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  284 


LARC 

8FT  TPT 

749  UA93I 

OTSAT130 

IFJJ005)  ( 15  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  “ 

10.000 

LREF 

1C 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-R1  *= 

10.000 

BREF 

fc 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =» 

9.000 

SCALE 

c 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8.000 

4.00000 

4.21097 

- . 78269 

- 45684 

.58249 

-.04052 

- 00430 

-.01150 

1 205 

-6  000 

4.00000 

4.21 121 

-.58658 

-.31938 

.54502 

-.00413 

00227 

-.00819 

1 .205 

-4  000 

4.00000 

4 21382 

- . 36966 

- 19207 

.51925 

.03066 

.00863 

-.00495 

1 .205 

-2  000 

4.00000 

4 21675 

-.14459 

-.07279 

.50393 

06220 

.01429 

-.00154' 

1 205 

000 

4.00000 

4 21679 

07384 

03665 

. 49695 

.09207 

01940 

. 00252 

1 .205 

2 000 

4 00000 

4.21724 

.28431 

14096 

.49584 

. 1 1564 

. 02368 

.00566 

1 .205 

4.000 

4 00000 

4.21807 

49186 

.24732 

.50245 

. 1 3699 

.02743 

.00832 

GRADIENT 

.00000 

.00045 

. 10760 

05463 

-.00208 

.01331 

.00235 

.00169 

LARC 

8FT  TPT 

749  (IA931 

OTSAT130 

(FJJ006)  ( 15  JUL 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

G 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L  1 = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

• 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 OOO 

scale 

= 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

• 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.600 

-8  000 

6.00000 

3 16691 

-1.07496 

- 37285 

.34606 

- 04196 

- 00439 

-.01708 

.800 

-6.000 

6.00000 

3 16787 

-.83569 

- 26731 

.32002 

-.01693 

.00012 

-.01217 

.600 

-4.000 

6 00000 

3. 16799 

- . 55928 

- 16915 

.30217 

00902 

00477 

-.00699 

.600 

-2.000 

6.00000 

3.  [6702 

-.23482 

- 06796 

.28944 

03392 

00942 

- 00205 

600 

000 

6.00000 

3 16601 

. 12172 

.03447 

.28296 

.06012 

.01425 

.00297 

.600 

2 000 

6 00000 

3. 16441 

49543 

.13956 

28150 

.08631 

.01919 

.00800 

600 

4.000 

6.00000 

3. 16445 

85971 

24588 

.28571 

1 1339 

.02427 

.01293 

GRADIENT 

.00000 

-.00048 

. 17841 

05188 

-.00204 

.01306 

.00244 

.00249 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  205 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  0TSAT130 


1FJJ006)  < 15  JUL  76  I 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-LI  «* 

LREF  * 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

8REF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

6.00000 

3.97035 

-.99694 

-.42047 

.42085 

-.03129 

-.00437 

-.0123! 

.900 

-6.000 

6.00000 

3.97119 

-.78527 

-.30351 

. 38794 

-.00455 

. 00026 

-.00643 

.900 

-4.000 

6.00000 

3 97238 

-.52059 

-.  19060 

. 36604 

02597 

.00577 

- 00072 

.900 

-5  000 

6.00000 

3.97166 

-.22452 

- 07881 

35115 

05730 

.01155 

00475 

.900 

000 

6 00000 

3 97130 

.11368 

. 03906 

.34435 

.09004 

.01764 

. 00957 

.900 

5.000 

6.00000 

3 97135 

.45282 

. 15650 

34532 

. 12247 

02318 

.01467 

900 

4.000 

6.00000 

3.97203 

.76408 

.57209 

35568 

. 14522 

. 02664 

.01770 

GRADIENT 

.00000 

-.00005 

.16233 

.05802 

-.00133 

.01518 

.00267 

.00234 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-8.000 

6 00000 

4 . 08096 

- 88028 

-.44446 

.50384 

-.03428 

- . 00429 

-.01231 

975 

-6.000 

6 00000 

4 07994 

62926 

-.31779 

46B44 

-.00294 

.00127 

-.00690 

.975 

-4.000 

6 00000 

4 . 07985 

-.45177 

- . 50076 

.44399 

.03045 

00720 

-.00126 

975 

-2  000 

6 00000 

4 08086 

-.19980 

-.08540 

42799 

.06299 

.01321 

.00386 

975 

.000 

6 00000 

4 08017 

.06773 

02840 

.42172 

.0932! 

01976 

.00827 

975 

2 000 

6.00000 

4 08313 

.32613 

13733 

.421 13 

12296 

.02364 

01300 

.975 

4 000 

6 00000 

4 07796 

.59764 

55766 

.43056 

15150 

. 02858 

.01559 

GRADIENT 

.00000 

-.00007 

13124 

05698 

-.00169 

01510 

.00266 

00214 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.23  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

I 150 

-6  000 

6.00000 

4 17261 

-.59839 

-.32183 

53625 

.00820 

.00354 

- 00595 

1 . 150 

-4  000 

6.00000 

4 17289 

- . 38367 

- 19540 

51009 

.04606 

.01031 

-.00220 

1 . 150 

-5  000 

6.00000 

4.17278 

-.15706 

- 07768 

.49392 

.07814 

.01617 

.00112 

1 . 150 

000 

6.00000 

4.17276 

07407 

.03604 

.48611 

. I 0755 

.02129 

.00486 

1 . 150 

5.000 

6.00000 

4 17273 

. 30484 

. 14794 

.48535 

. 1 3390 

. 02586 

j 00824 

GRADIENT 

.00000 

- 00005 

. 1 1483 

.05719 

-.00410 

.01465 

00259 

.00175 

DATE  , 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE  286 

? 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ006)  t 15  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

> 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-L!  = 10.000 

LREF 

tx 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  = 10.000 

BREF 

m 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

SCALE 

» , 

.0100 

• 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  =* 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

1 MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000  6 00000 

4.21422 

-.78681 

-.45926 

.58258 

-.03627 

-.00341 

-.01278 

1 205 

-6  000  6 00000 

4.21347 

-.58871 

- 32055 

.54500 

.00146 

.00321 

-.00927 

1 205 

-4  000  6 00000 

4 21394 

-.37802 

- 19644 

.51945 

.03689 

.00962 

-.00591 

1.205 

-2.000  6 00000 

4 21502 

- . 1 5674 

- . 07894 

50380 

. 06754 

01515 

-.00252' 

1 205 

.000  6 00000 

4 21660 

.07269 

.03608 

.49656 

.09767 

02034 

.00153 

1 205 

2.000  6 00000 

4.21784 

.28761 

. 14274 

.49633 

. 12309 

. 02473 

.00510 

1 205 

4.000  6.00000 

4.21760 

.49858 

25057 

50225 

. 14458 

02845 

.00791 

GRADIENT  .00000 

.00051 

. 10988 

05578 

-.00209 

.01355 

.00236 

.00176 

i 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA931 

OTSAT130 

(FJJ007)  ( 15  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

ts 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-8.000 

ELV-L 1 = 10.000 

LREF 

ts 

’ 1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 10.000 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  * 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.600 

-8  000  -6  00000 

3. 16604 

-1 . 12255 

-.39615 

.35230 

-.08234 

-.00916 

-.02408 

.600 

-6.000  -6.00000 

3 16619 

- 89384 

- 29059 

. 32525 

-.06254 

-.00538 

-.02045 

.600 

-4.000  -6  000^3 

3. 16668 

- . 62879 

- 19267 

.30631 

-.04128 

-.00161 

-.01624 

.600 

-2  000  -6  00000 

3 16744 

- 32116 

- 09469 

.29476 

-.01936 

00209 

-.01112 

600 

.000  -6.00000 

3 1 6561 

.02(13 

.00605 

.28699 

-.00018 

00563 

-.00710 

.600 

2.000  -6  00000 

3 17001 

.37270 

.10609 

.28444 

.02334 

.00962 

- 00220 

.600 

4.000  -6  00000 

3. 16883 

.7231 r 

.20825 

.28783 

.04426 

01350 

.00198 

GRADIENT  .00000 

.00034 

. 169BS 

.05013 

-.00236 

.01069 

.00189 

.00227 

J 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  287 
(FJJ007)  ( 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  <= 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  a 

4.000 

ELV-RI  >= 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  a 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO 

4.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRAOIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.900 

-8.000 

-6.00000 

3.97067 

-1 .00076 

-.42816 

.42689 

-.05731 

-.00790 

-.01833 

.900 

-6.000 

-6.00000 

3.96999 

-.78989 

-.31098 

39417 

-.03589 

-.00393 

-.01426 

.900 

-4  000 

-6.00000 

3.96996 

-.54510 

- . 20265 

37164 

- 01601 

-.00023 

-.01019 

.900 

-2.000 

-6.00000 

3 97116 

- 25153 

- 08980 

35708 

.00490 

.00357 

-.00596 

.900 

.000 

-6.00000 

3 97066 

06651 

.02314 

.34874 

. 02767 

. 00755 

- . 00 1 04 

.900 

2.000 

-6  00000 

3 97133 

.37210 

12963 

. 34855 

05137 

01163 

.00404 

900 

4 000 

-6.00000 

3 97222 

.66916 

23932 

. 35744 

.07192 

01551 

00740 

GRADIENT 

00000 

.00024 

.15261 

.05517 

-.00185 

.01112 

.00198 

. 00226 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.975 

-8  000 

-6  00000 

4.08244 

- 89518 

-.45676 

.50904 

- 08108 

-.01172 

-.01682 

.975 

-6  000 

-6  00000 

4 . 08234 

- 63976 

- 33057 

.47301 

- . 05658 

-.00720 

-.01320 

.975 

-4.000 

-6  OOOOO 

4 08267 

-.48302 

- 21646 

.44770 

-.03125 

-.00274 

-.00886 

975 

-2.000 

-6  00000 

4 08339 

- 23713 

. - 1 0230 

43188 

-.00680 

00159 

-.00457 

.975 

000 

-6.00000 

4 08083 

02163 

.00916 

42671 

.01740 

.00584 

-.00036 

.975 

2 000 

-6  00000 

4 07769 

.20226 

12087 

.42827 

04192 

.01048 

.00310 

.975 

4.000 

-6.00000 

4 07624 

53315 

.23389 

.43816 

06548 

01502 

.00586 

GRAOIENT 

.00000 

- 00093 

12759 

05619 

-.00113 

.01211 

.00222 

.00186 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1.150 

-6.000 

-6  OOOOO 

4 20783 

- 60821 

-.32766 

.53714 

-.05345 

-.00690 

-.00665 

1.150 

-4.000 

-6.00000 

4 20724 

-.39609 

-.20290 

.51292 

-.02749 

-.00219 

-.00285 

1.150 

-2  000 

-6.00000 

4.20729 

17381 

-.08702 

.49996 

-.00036 

.00278 

.00082 

1.150 

000 

-6.00000 

4.20781 

.04780 

.02365 

.49388 

. 02726 

.00792 

.00368 

1.150 

2.000 

-6.00000 

4 20794 

.27302 

13501 

49458 

.05400 

01294 

.00570 

GRADIENT 

.00000 

.00013 

1 1 145 

.05621 

-.00306 

.01361 

00253 

00143 

DATE 

£9 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

1 

LARC 

8FT  TPT 

/49  t I A93) 

OTSAT ! 30 

(FJJ007)  ( 15 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

£690.0000 

SO  FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  1 

XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

cr 

t£90 . 3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-RI  ■= 

BREF 

= 

t £90. 3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  i 

ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

0 1 00 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

1 /DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 .£05 

-8  000 

-6.00000 

4.21477 

- . 79782 

-.46399 

.58022 

- 07481 

-.01114 

-.00771 

1 .205 

-6.000 

-6  00000 

4.21487 

-.59502 

- 32274 

.54309 

-.05022 

-.00646 

-.00496 

1 205 

-4.000 

-6.00000 

4 21479 

-.37952 

-. 19761 

.52042 

-.02334 

-.00138 

-.00209 

t .205 

-2.000 

-6.00000 

4.21439 

- . 1 5927 

- 08081 

.50749 

.00541 

.00398 

.00062 

' 1.205 

000 

-6.00000 

4.21440 

05693 

02856 

.50189 

.03255 

.00905 

.00357 

l .205 

2 000 

-6  00000 

4.21405 

.26823 

. 1 3499 

.50327 

.05629 

.01353 

.00539 

l .205 

4.000 

-6  00000 

4.21516 

.47456 

24179 

.50926 

.07747 

.01744 

00704 

GRADIENT 

00000 

00002 

. I 0678 

. 05473 

-.00133 

.01263 

.00236 

.00114 

LARC 

8FT  TPT 

749  (IA93) 

OTSAT 130 

(FJJ008)  ( 15 

REFERENCE  DATA 

Parametric 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976. 000D  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

— 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

ss 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5,00 

. 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.600 

-8  000 

-4.00000 

3. 16525 

-1  10750 

- 39057 

.35198 

-.08163 

-.00907 

- . 02388 

.600 

-6.000 

-4.00000 

3. 16616 

- 88510 

-.28850 

.32618 

-.0621  I 

- 00531 

-.02039 

.600 

-4.000 

-4.00000 

3. 16804 

- 62780 

- . t9336 

.30788 

-.03927 

-.00139 

- 01587 

. .600 

-2.000 

-4.00000 

3. 16790 

- . 32235 

- 09525 

.29567 

- 01581 

.00253 

- 01072 

.600 

.000 

-4  00000 

3 16981 

-.00209 

- 00062 

.28833 

.00587 

.00639 

-.00616 

.600 

2.000 

-4.00000 

3 17183 

.35508 

.10092 

.28397 

. 02779 

.01034 

-.00137 

.600 

4.000 

-4.00000 

3.  17283 

.71109 

20434 

.28700 

.04984 

.01442 

. 00293 

GRADIENT 

.00000 

. 00068 

. 16776 

.04958 

-.00267 

.01109 

.00197 

.00235 

aaa 

76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  2B9 
(FJJ008)  ( 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  MA93)  OT5ATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5REF 

tt 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  « 

LREF 

M 

1290.3000 

INCHES  YMRP  * 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R1  - 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRAD t ENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

-4.00000 

3 96991 

-1.01604 

- 43457 

.42696 

-.05843 

-.00788 

-.01847 

.900 

-6.000 

-4  00000 

3.96925 

-.80327 

-.31522 

. 39204 

- 03617 

-.00381 

-.01426 

.900 

-4.000 

-4  00000 

3 96942 

-.54981 

-.20274 

. 36870 

-.01579 

-.00006 

-.00990 

.900 

-2.000 

-4.00000 

3.96953 

-.26500 

-.09327 

. 35224 

. 00579 

00380 

-.00524 

.900 

.000 

-4.00000 

3 97240 

. 06687 

.02289 

34402 

.03152 

.00827 

.00008 

.900 

2.000 

-4  00000 

3 97303 

39174 

.13414 

34275 

.05742 

.01280 

.00546 

.900 

4.000 

-4  00000 

3 97382 

.68372 

24159 

.35309 

. 07797 

.01678 

00839 

GRADIENT 

00000 

00061 

. 15619 

05580 

-.00204 

01196 

.00213 

.00236 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-8.000 

-4  00000 

4 08232 

-.89950 

-.45996 

.51024 

-.07788 

- 01 121 

- 01625 

.975 

-6  000 

-4  00000 

4 07919 

-.70556 

-.33356 

. 47336 

-.05337 

- 00670 

-.01265 

.975 

-4  000 

-4.00000 

4.07169 

-.49220 

-.22063 

.44798 

-.02829 

- . 00224 

-.00842 

.975 

-2.000 

-4  00000 

4.06813 

-.25314 

-.10895 

.43074 

- 00340 

. 00222 

-.00402 

.975 

.000 

-4  00000 

4.06717 

.00983 

004  1 1 

42347 

.02201 

.00685 

.00051 

.975 

2.000 

-4.00000 

4.0691 1 

.27092 

.11486 

.42390 

.04859 

01  190 

.00410 

.975 

4.000 

-4  00000 

4.07442 

.52613 

22931 

.43508’ 

.07409 

.01677 

.00698 

' 

GRADIENT 

.00000 

.00032 

. 12804 

.05618 

-.00163 

.01284 

00238 

.00194 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

-4.00000 

4.2069! 

- 61730 

- 33177 

.53580 

-.04723 

- 00600 

-.00596 

1.150 

-4.000 

-4.00000 

4.20577 

-.40399 

-.20601 

.51092 

-.01936 

- 00090 

-.00205 

1.150 

-2.000 

-4.00000 

4.20683 

-.17949 

- 08942 

.49747 

.00981 

.00456. 

.00152 

1.150 

.000 

-4.00000 

4.20637 

.04660 

.02291 

.49061 

. 03892 

.01002 

.00425 

1.150 

2.000 

-4.00000 

4.20710 

.26542 

.13008 

.49019 

. 0653B 

.01493 

.00630 

GRADIENT 

.00000 

.00018 

.11172 

.05603 

-.00345 

.01417 

.00265 

.00139 

10.000 
to. 000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ008)  l 15  ,JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

B 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  ■= 

-4.000 

ELV-L!  - 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF 

* 

1290,3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C0W 

CTW 

1.205 

-8.000 

-4.00000 

4.21327 

-.79852 

-.46354 

.57926 

-.06955 

-.01037 

-.00743 

1 .205 

-6  000 

-4  00000 

4.21340 

-.60156 

- 32529 

.54132 

-.04303 

-.00536 

-.00473 

1 .205 

-4.000 

-4.00000 

4.21407 

- 38467 

-.19921 

.51769 

-.01353 

.00022 

-.00186 

1.205 

-2.000 

-4.00000 

4.21468 

-.16175 

- 08155 

.50445 

.01742 

.00599 

.00125 

1.205 

.000 

-4.00000 

4 21439 

.05498 

. 02739 

.49846 

.04545 

.01  1 14 

.00401 

1 .205 

2.000 

-4  00000 

4 21448 

.26615 

13283 

.49905 

.06903 

.01554 

.00599 

1 .205 

4.000 

-4.00000 

4 21584 

47291 

23927 

.50564 

.08910 

.01935 

.00742 

GRADIENT 

.00000 

00017 

10715 

. 05457 

-.00147 

01284 

.00239 

.00116 

LARC 

8FT  TPT  749  11A93) 

0TSAT13Q 

(FJJ009).  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

000 

ELV-L 1 = 

LREF 

B 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  • 

BREF 

— 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.600 

-8  000 

.00000 

3 16371 

-1.1 3556 

- 39579 

.34787 

-.08293 

-.00952 

- 02339 

.*600 

-6  000 

.00000 

3.17192 

-.90867 

-.29137 

. 32077 

- . 05979 

-.00538 

- 0187B 

.600 

-4  000 

G00n3 

3.17454 

-.64220 

-. 19327 

.30097 

-.03531 

-.00110 

-.01390 

.600 

-2.000 

.00000 

3.  17536 

-.34522 

-.  10015 

.2900! 

-.01200 

00293 

-.00917 

.600 

.000 

.00000 

3.  t7553 

- 00232 

-.00066 

.28317 

.01219 

.00724 

-.00383 

600 

2 000 

.00000 

3 17300 

35345 

.09900 

27981 

.03383 

.01141 

.00042 

.600 

4.000 

.00000 

3. 17029 

.70989 

20022 

28195 

. 05836 

.01584 

.00539 

GRADIENT 

.00000 

-.00054 

17014 

04931 

-.00241 

.01 166 

.00212 

.00241 

£90 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  291 


LARC  0FT  TPT  /49  <!A93)  OTSAT130 


(FJJ009)  ( 15  JUL  7S  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1590  3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400 . 0000  IN.  zr 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-8.000 

.00000 

3 97462 

-1 .05402 

-.44300 

.41945 

- 06352 

-.00876 

-.01716 

.900 

-6.000 

00000 

3.97395 

-.84021 

- 32089 

. 38220 

- 03840 

-.00432 

-.01217 

.900 

-4.000 

.00000 

3 . 97292 

-.57997 

- 20687 

35671 

-.01400 

-.00002 

- 00704 

900 

-2  000 

.00000 

3.97159 

- 29084 

- 09895 

.34036 

.01368 

.00470 

- 00116 

.900 

.000 

00000 

3 97165 

04653 

01537 

33344 

.03999 

.00947 

.00405 

.900 

2.000 

00000 

3 97074 

. 39092 

. ! 3072 

.3351 1 

.06844 

01432 

. 00978 

900 

4 000 

.00000 

3 96987 

70408 

.24345 

.34537 

.09166 

.01836 

.01300 

GRADIENT 

.00000 

- 00035 

. 16249 

. 05652 

-.00140 

.01330 

00232 

.00255 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

.975 

-8  000 

.00000 

4 . 09475 

- 92485 

- 46971 

.50698 

-.07127 

- 01029 

-.01474 

.975 

-6.000 

.00000 

4 09163 

-.73055 

- 34218 

.46875 

- 04374 

-.00538 

-.01016 

.975 

-4  000 

.00000 

4.08548 

-.51238 

- 22627 

.44153 

-.01726 

-.00066 

- 00545 

.975 

-2  000 

00000 

4 08175 

- 27792 

- 11804 

.42488 

.00954 

00412 

-.00048 

.975 

.000 

.00000 

4.07610 

- . 02744 

- 01 15! 

41752 

.03815 

.00940 

,00419 

975 

2.000 

.00000 

4.07348 

.24889 

10392 

41703 

. 06656 

01490 

.00782 

.975 

4.000 

.00000 

4.07469 

51691 

22075 

.42629 

.09232 

. 0 1 962 

.01080 

GRADIENT 

00000 

-.00149 

. 1 2927 

05580 

-.00192 

.01381 

. 00257 

.00204 

PUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000 

.00000 

4 21019 

- 64285 

-.34353 

.53290 

-.03597 

-.00407 

- . 00467 

1.150 

-4  000 

00000 

4 20902 

- 42310 

-.21416 

.50697 

- 00222 

.00218 

-.00102 

1 150 

-2.000 

00000 

4.20824 

-.18899 

- 09327 

.49307 

.03236 

00852 

.00233 

1.150 

000 

.00000 

4 20747 

03044 

.01479 

.48572 

.06280 

.01407 

. 00548 

1.150 

2.000 

.00000 

4 20831 

.25477 

12321 

.48383 

08833 

.01864 

0080! 

GRADIENT 

00000 

- 000 14 

.11255 

.05601 

- 00384 

.01510 

.00275 

.00151 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  292 


LARC 

8FT  TPT 

749  ( 1A93) 

OTSAT130 

(FUU009)  ( 15  UUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

26S0'.  0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  : 

XT 

BETA  « 

.000 

ELV-Li  « 

10.000 

LREF 

3 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  ’ 

YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R!  « 

10.000 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ; 

ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

52  t 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8.000 

00000 

4.21739 

-.81260 

-.46830 

.5751 t 

-.06760 

-.00866 

-.00648 

1 .205 

-6  000 

.00000 

4.21704 

-.62184 

-.33400 

. 53768 

- . 02632 

-.00267 

- 00388 

1 205 

-4  000 

00000 

4 21673 

- 40122 

-.20616 

51352 

.00629 

. 00359 

-.00153 

1 205 

-2. ODD 

.00000 

4.21631 

- 17158 

- 08557 

49921 

03936 

.00960 

.00148 

1 .205 

000 

00000 

4 21691 

.04445 

02186 

.49273 

.06907 

01490 

.00462 

.-1  .205 

2.000 

00000 

4.21705 

.25489 

. 12532 

49167 

09307 

01920 

.00737 

1 .205 

4.000 

00000 

4.21773 

. 46256 

.23021 

49738 

.11316 

.02295 

.00924 

GRADIENT 

00000 

.00014 

.10770 

.05418 

-.00199 

01337 

.00242 

.00137 

LARC 

8FT  TPT 

749  1 J A93 ) 

OTSAT 1 30 

IFJJ010)  ( 15  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF 

“ 1 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  ’ 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN,  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5'. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8.000 

4.00000 

3. 16B51 

-1  13106 

- . 39868 

.35188 

-.08491 

-.00990 

- . 02296 

.600 

-6.000 

4.00000 

3.16787 

- 90933 

-.29508 

. 32472 

-.06158 

-.00557 

-.01858 

.600 

-4.000 

4.00000 

3 . 1 6960 

- 64674 

-. 19805 

306!  1 

-.03996 

- 00136 

-.01443 

.600 

-2  000 

4.00000 

3.16712 

- 34451 

-. '0088 

.29294 

-.01490 

00315 

-.00913 

.600 

.000 

4 00000 

3 16526 

- 01292 

-.00371 

28570 

01  150 

00778 

-.00354 

.600 

2.000 

4 00000 

3 16743 

34972 

.09895 

28268 

03682 

01253 

00133 

.600 

4.000 

4.00000 

3.16928 

69260 

19815 

28598 

06075 

.01705 

.00613  ' 

GRADIENT 

00000 

- 00002 

. 1 6865 

04961 

- . 00253 

01266 

00231 

.00258 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  293 
(FJJOIO)  ( 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93>  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

4.000 

ELV-I 

LREF  - 

1290.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  ■= 

4.000 

ELV-1 

SREF  » 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-8.000 

4.00000 

3 96971 

- 1 . 02898 

-.43688 

.42353 

-.05914 

- 00813 

-.01519 

.900 

-6.000 

4.00000 

3 97091 

- 80989 

- 31406 

.38831 

-.03199 

-.00335 

-.00948 

900 

-4.000 

4 00000 

3 97284 

-.55982 

- 20391 

36414 

- 00344 

00169 

-.00348 

.900 

-2.000 

4.00000 

3.97109 

- 27865 

- 09708 

. 34872 

02495 

00671 

.00229 

.900 

.000 

4 00000 

3 9/183 

.03964 

01341 

34111 

. 05229 

.01171 

.00745 

900 

2.000 

4 00000 

3 97162 

37  701 

12848 

34112 

.08038 

.01641 

01258 

.900 

4 000 

4 00000 

3.97065 

68196 

.24061 

35249 

10277 

.01997 

01519 

GRADIENT 

00000 

- 00019 

. 1 5696 

05573 

-.00154 

01339 

.00231 

.00238 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  * 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000 

4 00000 

4 08520 

- 9 '603 

- 46536 

50691 

- 06210 

- 00887 

-.0132! 

.975 

-6.000 

4 00000 

4 08649 

-.72195 

- 33849 

46936 

- 03187 

-.00353 

- . D0794 

.975 

-4  000 

4 00000 

4.08610 

- 50166 

-.22236 

44292 

- 00283 

.00173 

-.00287 

.975 

-2.000 

4 OOOCO 

4 083T6 

-.25740 

-.10989 

.42743 

. 02773 

. 00732 

.00221 

.975 

.000 

4 00000 

4 08234 

- 00255 

-.00112 

.4214T 

.05872 

.01318 

.00665 

.975 

2.000 

4.00000 

4 07974 

26436 

.11079 

.41905 

08638 

.01831 

. D 1 045 

.975 

4.000 

4 00000 

4 . 07628 

53129 

22781 

42812 

1 1359 

02292 

.01425 

GRADIENT 

.00000 

-.00123 

12938 

05605 

- 00190 

.01458 

00267 

.00212 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 150 

-6  000 

4 000^0 

u .20780 

-.62903 

- 33909 

.53765 

- 01786 

-.00099 

-.00480 

1.150 

-4  000 

4 00000 

4.20731 

- 41629 

- 21232 

5IG67 

01899 

GC577 

-.00120 

1 150 

-2  000 

4 00000 

4 20662 

-.18756 

- 09283 

.49473 

05149 

.01 180 

00207 

1.150 

.000 

4 00000 

4.20569 

04024 

.01962 

.48740 

.08076 

.01714 

00510 

1 150 

2 000 

4.00000 

4 20561 

26592 

12901 

48526 

. 10598 

.02169 

00798 

GRADIENT 

.00000 

- 00030 

.11372 

056B2 

-.00418 

01451 

. 00265 

.D0I53 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  294 

LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93) 

OTSAT130 

(FJJ010)  < 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

C 

5690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L1  « 

10.000 

LREF 

3 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

tt  , 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

■ 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE 

tt 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

I .505 

-8  000 

4.00000 

4 51687 

-.80580 

-.46814 

.57989 

- . 04752 

-.00653 

-.00957 

1 505 

-6  000 

4.00000 

4 51577 

- 61057 

-.33051 

.54206 

-.01 164 

.00014 

-.00679 

1 505 

-4  000 

4 00000 

4 21469 

- 39245 

-.20264 

.51611 

.02361 

00661 

-.00372 

1 505 

-5.000 

4.00000 

4.51419 

-. 16775 

- . 08390 

50069 

0551 1 

.01231 

-.00023 

1 505 

.000 

4 00000 

4 51475 

05165 

.02544 

.49352 

08291 

.01743 

.00305 

1 505 

2.000 

4 00000 

4 51548 

56362 

. 1 5968 

.49193 

. 1 0770 

.05181 

.00617 

1 .505 

4.000 

4 00000 

4 51553 

47402 

.53638 

.49859 

. 12986 

05575 

.00886 

GRADIENT 

.00000 

00015 

10821 

. 05458 

-.00552 

01325 

00538 

.00158 

LARC  8FT  TPT  749  t 1A931 

OISAT 1 30 

(FJJ01 ! ) ( 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

5690.0000 

SQ.FT.  XMT° 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-L1  = 

10.000 

LREF 

= 

5590.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.600 

-8  000 

6.00000 

3 16968 

-1  14731 

-.40480 

.35216 

-.0B752 

-.01019 

-.05308 

.600 

-6  000 

6.00000 

3 16981 

- 91735 

-.59712 

.35412 

- 06309 

-.00563 

-.01849 

.600 

-4.000 

6.000"0 

3 16840 

-.64977 

- . 1 9864 

30562 

-.03949 

-.001  14 

- 01393 

.600 

-2  OOO 

6 00000 

3 16817 

- . 34653 

-.10137 

29258 

-.01242 

00364 

- 00855 

600 

.000 

6 00000 

3 16590 

. G0143 

00039 

28507 

.01299 

.00837 

-.00320 

.600 

5.000 

6 OOCOO 

3. 16708 

37008 

. 1 0460 

58261 

.03898 

.01320 

00205 

.600 

4.000 

6 00000 

3 16743 

.71847 

.20509 

.28556 

.06383 

.01779 

00701 

GRADIENT 

.00000 

- 00015 

17265 

.05067 

- 00253 

.01290 

.00537 

.00561 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  295 
tEJJOl I)  t 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93)  GTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

« 976,0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  - 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  V1RP 

s 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R1  « 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN 

Nu 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  ( 

3RAOIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

cou 

CNW 

CBN 

CTW 

900 

-8.000 

6 00000 

3 97000 

-1  02781 

- 43680 

.42407 

-.05912 

- 00798 

-.01468 

900 

-6  000 

6 00000 

3.97058 

- 82083 

- 32024 

39066 

- 03131 

-.00318 

-.00883 

.900 

-4  000 

6.00000 

3 97086 

-.57410 

-.21 124 

. 36777 

- 00165 

.00205 

- 00277 

.900 

-2.000 

6 OCOOO 

3.97141 

-.28772 

-.10131 

.35234 

02848 

00739 

.00342 

.900 

000 

6 00000 

3.97186 

.02761 

00945 

34455 

.05826 

01269 

.00897 

.900 

2.000 

6 00000 

3.97194 

36054 

.12441 

34517 

.08453 

01716 

01363 

.900 

4 000 

6 00000 

3.97132 

66521 

23629 

35495 

. 10631 

02054 

.01582 

GRADIENT 

00000 

.00007 

15634 

.05604 

- 00164 

01360 

.00234 

. 00237 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000 

6 00000 

4.07781 

-.91710 

-.46559 

.50669 

- 06018 

-.00842 

- 01283 

.975 

-6.000 

6 00000 

4.07718 

-.72154 

- 33914 

47042 

- 02916 

-.00293 

-.00736 

.975 

-4  000 

6 00000 

4 07429 

-.50223 

- 22325 

44427 

00248 

.00274 

-.00200 

.975 

-2.000 

6 000C0 

4.07432 

-.25354 

- 10854 

.42840 

0355 3 

.00880 

.00305 

.975 

.000 

6 OOOOO 

4.07873 

01694 

00709 

42242 

06725 

.01487 

.00725 

.975 

2 000 

6.00000 

4.08146 

.27233 

. 1 1473 

.421 14 

09464 

01973 

01132 

.975 

4.000 

6 00000 

4 08241 

54029 

.23236 

42944 

12191 

02426 

.01524 

GRADIENT 

00000 

.00117 

13055 

. 05672 

- 00185 

01490 

.00270 

00214 

RUN 

NO 

0/  0 

PN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1.150 

-6  000 

6.00000 

4.20709 

- 62795 

-.33930 

53893 

- 01016 

.00046 

-.00564 

1.150 

-4  000 

6.00000 

4 .20664 

- 41917 

- 21455 

51257 

. 02752 

.00725 

- 00208 

1 150 

-2  000 

6 00000 

4 20632 

- 19389 

-.09622 

49576 

.05900 

.01313 

•.00114 

1.150 

000 

6.00000 

4 20631 

.04076 

.01992 

48750 

. 08879 

01847 

.00456 

1.150 

2.000 

6.00000 

4.20656 

.26966 

. 131 14 

48640 

. 1 1540 

.02314 

.00775 

GRADIENT 

-OOOOO 

-.00001 

.11506 

. 05766 

- 00434 

.01467 

00265 

.00165 

10.000 

10.000 


DATE 

a‘9 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 

IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT 

/49  ( 1 A93) 

OTSAT130 

IFJJ0U1  < IS  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

£690.0000 

SQ.FT.  XMRP  « 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LJ  - 

LREF 

c. 

1 £90. 3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4 000 

ELV-RI  - 

BREF 

* 

1890.3000 

INCHES  ZMRP  = 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

4.000 

SCALE 

XX 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  * 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

- 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

csw 

CTW 

t .£05 

-8.000  6 00000 

4.81651 

-.809S4 

- 47057 

58009 

- 04368 

-.00555 

-.01183 

1 .205 

-6.000  6.00000 

4 81535 

- 61 148 

-.331 19 

.54214 

-.00613 

.001  17 

- 00799' 

1 .£05 

-4  000  6 00000 

4 81486 

-.39739 

- 80589 

51637 

.08930 

.00763 

-.00486 

1 .205 

-8  000  6.00000 

4 81434 

-. 17604 

- . 08807 

50051 

06046 

.01389 

- 00155 

1.805 

.000  6 00000 

4.21453 

.04868 

08395 

.49308 

. 08973 

.01846 

.00887 

1 .£05 

8.000  6 00000 

4.81479 

.86868 

.13837 

49867 

. 11560 

02296 

.00565 

1 .205 

4.000  6.00000 

4 £1586 

.48038 

83953 

.49841 

13784 

. 02678 

. 00858 

GRADIENT  .00000 

00018 

.11001 

. 05550 

-.00819 

.01361 

.00840 

.00170 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( 1 A931 

OTSAT130 

IFJJ0T8)  t 15  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

. £690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L1  * 

LREF 

1890.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

BREF 

SJ 

129D.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14,000 

SCALE 

- 

.0100 

■ 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8.000  -6.00000 

3.  16572 

-I  01198 

- 35558 

.35045 

-.05315 

-.0039! 

-.08581 

.600 

-6  000  -6.00000 

3 16448 

- 76174 

- 84767 

.32543 

- 03059 

.00009 

-.08105 

.600 

-4  000  -6  00000 

3 16437 

- 48464 

- 14887 

30830 

-.00971 

.00379 

- 01671 

.600 

-8  000  -6  OOOOO 

3 16483 

- 17401 

- 05178 

89788 

.01009 

.00737 

- 01848 

1 

600 

000  -6  OOOOO 

3 1 6368 

17380 

05044 

.89074 

.03037 

.01 124 

- 00887 

.600 

8.000  -6  OOOOO 

3 16308 

53905 

. 15699 

.29098 

05391 

.01558 

-.00390 

600 

4.000  -6  OOOOO 

3 16508 

80355 

.86180 

. 89585 

07706 

01969 

00056 

GRADIENT  .00000 

- 00008 

17847 

.05151 

- 00156 

01087 

00800 

.00815 

896 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE:  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  297 
(FJJ012)  ( 15  JUL  76  ) 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  ■ 
SCALE  = 


LARC  BET  TPT  /4 9 MA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN, 

YT 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

,0100 


BETA  > -6.000  ELV-U  > 
ELV-LO  « 14.000  ELV-R1  » 
ELV-RO  » 14.000 


RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

-6  00000 

3 97080 

-.93803 

-.40376 

. 42933 

- 03659 

-.00404 

- 01985 

.900 

-6  000 

-6  00000 

3.96999 

-.72134 

- 28629 

39734 

- 01686 

-.00030 

-.01585 

.900 

-4.000 

-6  QOOOO 

3 96921 

-.46768 

-.17576 

. 37559 

00351 

.00354 

-.Ot 188 

.900 

-2  000 

-6.00000 

3 96806 

- 16810 

- 05074 

.36142 

02501 

00750 

-.00778 

900 

.000 

-6  09000 

3 96852 

16556 

05876 

35542 

.04930 

01208 

-.00356 

900 

2.000 

-6.00000 

3.97130 

.49689 

17699 

35653 

. 07534 

.01681 

. 00078 

.900 

4.000 

-6  00000 

3.97336 

. 79259 

29021 

36579 

. 09970 

.02135 

.00433 

GRADIENT 

00000 

00058 

. 15928 

.05848 

-.00122 

.01214 

.00225 

00205 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

975 

-8  000 

-6.00000 

4 08286 

-.83053 

- 42788 

51394 

-.06058 

- 00722 

- 01969 

.975 

-6.000 

-6  00000 

4.08341 

-.62821 

- 30020 

47843 

-.03536 

- 00255 

-.01622 

975 

-4.000 

-6  00000 

4 08155 

-.40844 

18565 

45429 

-.00993 

.00203 

-.01216 

975 

-2  000 

-6  00000 

4 07872 

-.  IDU9 

- 0^083 

.43961 

01534 

00639 

- . 00760 

.975 

.000 

-6  00000 

4 08015 

1 0644 

.04614 

.43383 

.03975 

.01091 

-.00366 

.975 

2 000 

-6  00000 

4 08099 

36947 

16144 

.43704 

06629 

.01585 

-.00043 

975 

4 000 

-6.00000 

4 08074 

.61861 

27844 

44959 ' 

09098 

02058 

.00239 

GRADIENT 

00000 

.00003 

. 1 2924 

. 05802 

- 00060 

01264 

00233 

.00181 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BE  TA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

I 150 

-6.000 

-6  00093 

4 20870 

- 55585 

-.30210 

.54164 

-.03582 

- 00305 

- 00920 

1 150 

-4.000 

-6  OOOOO 

4 20897 

-.34377 

-. 17777 

51832 

-.00969 

00178 

-.00569 

1 . 150 

-2.000 

-6  00000 

4 20924 

-.12387 

- . 06286 

.50620 

.01825 

00689 

-.00198 

1 . 150 

000 

-6  00000 

4 . 20957 

.09972 

. 04995 

.50031 

04606 

.01207 

.00108 

1.150 

2 OOO 

-6.00000 

4 21027 

32010 

. 16049 

.50143 

07246 

.01691 

.00342 

GRADIENT 

.00000 

.00021 

.11076 

.05638 

-.00283 

.01371 

00253 

.00152 

10.000 

10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

I A93. 

PAGE 

298 

LARC 

8FT  TPT 

/49  (IA93) 

OTSAT130 

IFJJ012)  ( 15 

JUL 

76  ) 

**  REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF 

32 

1290.3000 

INCHES  YMRP  « .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  » 

10.000 

BREF 

S 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  » 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

c 

0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000 

-6  00000 

4.21366 

-.74844 

-.43958 

.58496 

- 05867 

-.00760 

- . 009661 

1 .205 

-6.000 

-6.00000 

4 21285 

- .54701 

- 29937 

.54829 

-.03414 

-.00281 

-.00723, 

1 .205 

-4.000 

-6.00000 

4 21211 

-.33286 

-.17557 

.52685 

-.00714 

.00242 

-.00466i 

1 .205 

-2.000 

-6.00000 

4 21500 

- 1 1 1 39 

- . 05730 

51463 

02213 

.00788 

-.00171 

1 .205 

000 

-6  00000 

4 21851 

. 10457 

.05327 

.50951 

04905 

.01281 

.00131 

1 .205 

2.000 

-6  00000 

4 21669 

.31082 

.15896 

.51 12! 

.07272 

.01715 

.00340' 

1 .205 

4 000 

-6.00000 

4.21663 

50897 

26406 

.51813 

.09233 

.02074 

0049B 

GRADIENT 

00000 

.00054 

. 1 0529 

05478 

- 00104 

.01248 

.00230 

.00122 

LARC 

8FT  TPT 

749  I I A93) 

OTSAT130 

(FJJ0I3)  ( 15 

JUL 

76  } 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

=t 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 1 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF 

“ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= < 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

600 

-8  000 

-4.00000 

3 16292 

-.98961 

- . 34889 

.35175 

-.05162 

-.00369 

-.02516 

.600 

-6.000 

-4  00000 

3 16078 

- 74854 

-.24414 

.32621 

-.02863 

.00038 

-.02073 

.600 

-4.000 

-4. 000"0 

3 16007 

-.47803 

-.14783 

. 30902 

-.00775 

. 004 1 B 

-.01631 

.600 

-2.000 

-4.00000 

3 16344 

-. 17393 

- 05193 

29866 

.01369 

.00794 

-.01184 

.600 

000 

-4.00000 

3 16644 

. 16905 

.04940 

.29190 

.03662 

.0121 1 

- 00728 

600 

2 000 

-4.00000 

3 17002 

.51821 

. 15038 

28973 

.06109 

.01648 

-.00249 

.600 

4.000 

-4.00000 

3. 16844 

.85882 

25435 

29575 

. 08443 

. 02074 

.00203 

GRADIENT 

.00000 

.00117 

16829 

.05033 

-.00177 

.01 159 

.00208 

.00230 

DATE  29  OCT  78  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


(FJJ013)  < >5  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  => 

976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-Lr  = 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  » 

BREF  « 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  “ -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTN 

.900 

-8.000 

-4  00000 

3 97045 

-.95336 

-.41055 

.42968 

- 03707 

-.00394 

-.02004 

.900 

-6.000 

-4.00000 

3 9679! 

-.73506 

-.29125 

.39617 

-.01648 

-.00008 

-.01598 

.900 

-4.000 

-4.00000 

3 96742 

-.46631 

-.17412 

.37346 

.00455 

.00392 

-.01189 

.900 

-2.000 

-4  0C000 

3.96859 

-.16555 

-.05913 

. 35720 

.02754 

.00809 

-.00721 

.900 

.000 

-4.00000 

3 96974 

. t6417 

. 05737 

. 34989 

. 0554 l 

.01313 

-.00265 

.900 

2.000 

-4.00000 

3 96972 

.51491 

. 181 12 

. 35204 

.08329 

.01842 

.00173 

900 

4.000 

-4.00000 

3.97267 

.81262 

.29485 

.36250 

. 10894 

.02308 

.00554 

GRADIENT 

.00000 

00058 

. 16192 

.05391 

-.00135 

.01323 

00243 

.00219 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

975 

-8  000 

-4.00000 

4.08041 

-.83122 

-.42927 

51510 

-.05751 

-.00672 

- 0 1 914 

.975 

-6.000 

-4.00000 

4 . 08087 

-.63261 

-.30242 

.47862 

-.03209 

-.00206 

-.01558 

.975 

-4  000 

-4.00000 

4 07918 

- . 4 1 584 

-.18371 

.45352 

- . 00632 

.00263 

-.01156 

.975 

-2.000 

-4  00000 

4.09087 

-. 17365 

-.0-/594 

43775 

.01979 

.00718 

-.00687 

.975 

.000 

-4.00000 

4 . 08296 

.09434 

.04065 

.43138 

. 04584 

.0120! 

-.00269 

.975 

2.000 

-4.00000 

4 . 08550 

.36097 

.15645 

.43347 

. 07352 

.01741 

.00016 

.975 

4.000 

-4.00000 

4.08507 

.61650 

.27566 

.44655 

. 10130 

. 02254 

.00336 

GRADIENT 

.00000 

00082 

. 1 2996 

. 05806 

-.00091 

.01345 

.00250 

.00184 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  s 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 . 150 

-6.000 

-4.00003 

4 20753 

-.56550 

-.30720 

.54142 

-.02961 

-.00214 

-.00870 

I . 150 

-4  000 

-4  00000 

4.20753 

-.35001 

-.18055 

.51695 

-.0015! 

.00311 

-.00517 

1 . 150 

-2.000 

-4  00000 

4 20874 

12658 

- 06391 

.50386 

.02792 

.00869 

-.00166 

1 . 150 

.000 

-4.00000 

4 20899 

09549 

. 04  ”56 

.49761 

.05740 

.01409 

.00149 

1 . 150 

2.000 

-4.00000 

4 20937 

.31 161 

.15521 

.49784 

.08352 

.01881 

.00403 

GRADIENT 

.00000 

.00029 

.11038 

.05594 

-.00318 

.01423 

.00262 

.00154 

299 
76  > 

10.000 

10.000 


1 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT 

/49  (IA931 

OTSAT130 

(FUJ013)  ( 15  JUL 

. 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRtC 

DATA 

SREF 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  * 

LREF 

B 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

e . 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  » 

6REF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  => 

14.000 

SCALE 

a 

.0100 

. 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  « 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

1 .205 

-8.000 

■4.00000 

4 21750 

-.74804 

-.43875 

.58431 

- . 05288 

-.00680 

-.00926 

1 .205 

-6.000 

■4  00000 

4 21518 

- 55249 

-.30178 

54699 

- . 02624 

-.00166 

-.00681 

1 .205 

-4  000 

-4.00000 

4 21389 

- 33516 

- 17595 

52457 

.00297 

.004  04 

-.00434, 

1 205 

-2  000 

■4  0CJ00 

4.21636 

-.10912 

- 05586 

51220 

.03360 

00979 

-.00139' 

1 

1 205 

.000 

-4  00000 

4 21677 

10705 

.05423 

50651 

06063 

.01475 

.00156 

1 .205 

2.000 

-4  00000 

4.21581 

. 30668 

. 15559 

50710 

.08493 

.01901 

. 004  17‘ 

1 205 

4.000 

-4  00000 

4.21714 

50857 

. 26222 

51490 

. 1 0368 

.02251 

00561 

GRADIENT 

00000 

.00030 

10516 

.05439 

- 00122 

.01264 

.00231 

.00127 

LARC 

8FT  TPT 

749  (IA931 

OTSAT130 

IFJJ014)  ( 15'  UUL 

’ 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

SREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

0100 

l 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5..00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

.600 

-8  000 

.00000 

3. 15186 

-1  02518 

-.35817 

.34857 

-.05196 

-.00390 

-.02442 

600 

-6.000 

.00000 

3. 15678 

-.78444 

- 25218 

.32141 

-.02837 

.00026 

-.01980 

.600 

-4.000 

.000n0 

3.  16244 

- 50491 

-.15344 

.30366 

-.00458 

.00444 

-.01496 

.600 

-2.000 

00000 

3.  16519 

-.20168 

-.05903 

.29279 

.01980 

00873 

-.00995 

.600 

.000 

00000 

3.  17081 

14825 

04273 

.28717 

.04382 

.01304 

-.00502 

.600 

2 000 

00000 

3.17125 

.51612 

. 1 4"T74 

.28597 

- 06861 

.01765 

-.00006 

.600 

4 000 

.00000 

3 17266 

.86248 

.25078 

29042 

09510 

02239 

00487 

GRADIENT 

00000 

00133 

. 17263 

.05076 

-.00166 

.01241 

.00224 

.00248 

300 

76  ) 

10.000 

10.000 


76  > 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  301 
(FJJ0I41  < 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /4 9 (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  « 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  = 

□ 100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

900 

-8  000 

00000 

3.96425 

-.98286 

-.41945 

.42624 

-.04418 

- 00493 

- 02000 

.900 

-6.000 

00000 

3 96356 

-.76607 

-.29768 

.30853 

-.01845 

- 00039 

- 01498 

.900 

-4.000 

00000 

3 96548 

-.48843 

17671 

36209 

00831 

00436 

- . 00965 

900 

-2  000 

.00000 

3 96871 

- 19196 

- 06658 

.34675 

03600 

.00916 

- 00413 

900 

.000 

.00000 

3 96965 

. 16690 

05703 

34181 

06772 

01508 

00067 

900 

2.000 

00000 

3.97151 

.52094 

. 1 7959 

34480 

.09912 

.02100 

.00530 

fcd 

900 

4 000 

.00000 

3 97446 

82972 

29635 

.35675 

12636 

. 02557 

.00981 

GRADIENT 

.00000 

.00104 

. 16746 

. 0596 1 

-.00063 

.01496 

00271 

.00242 

8 § 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN'L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

«D  L. 

975 

-9.000 

00000 

4 08154 

- 85460 

- 43820 

51  160 

- 05176 

-.00582 

-.01792 

a S? 

.975 

-6  000 

.00000 

4 09144 

- 65391 

- 30925 

.47331 

- . 02385 

- 00078 

-.01353 

.975 

-4  000 

.00000 

4 08299 

- 43123 

- 19258 

.44646 

.00446 

.00425 

- 00865 

F S3 

.975 

-2  000 

. OOOOQ 

4 . 08655 

-. 191 16 

- 08243 

.43142 

.03270 

, .00929 

-.00353 

H ® . 

975 

000 

coooo 

u . 08628 

06584 

02796 

42518 

.06083 

01454 

00085 

.975 

2.000 

OOJO0 

4 08585 

331  18 

141  12 

.42609 

09049 

01996 

.00450 

^ cot 

975 

4 000 

00000 

4.08343 

59847 

.26122 

.43601 

. I 1729 

02481 

.00716 

GRADIENT 

00000 

.00001 

12909 

05656 

- 00131 

01417 

00259 

.00198 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

000r'3 

h. 21031 

-.58951 

- 31851 

. 53065 

- 01849 

- 00018 

-.00778 

I 150 

-4  000 

.00000 

4.20988 

-.36836 

- 18887 

.51360 

01661 

00628 

- 00389 

1 .150 

-2,000 

ooooo 

4 21013 

-.  13H51 

-,  06740 

5004S 

05193 

01265 

-.00002 

1.150 

000 

.00000 

4.21090 

.08161 

04032 

49393 

.08011 

.01781 

00280 

1 150 

2.000 

.00000 

4 21032 

29994 

. 14775 

49270 

10609 

. 02236 

.00580 

GRADIENT 

.00000 

.00010 

.11105 

05588 

- 00346 

.01483 

00267 

00159 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  30? 
(FOJO !4>  t 15  JUL  76  1 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  a 
SCALE  = 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP  * 
YMRP  * 
ZMRP  = 

976.0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 

BETA 

ELV-LO  » 
ELV-RO  = 

.000 

14.000 

14.000 

ELV-LI  = 
ELV-R1  = 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000  .00000 

4 22052 

-.76091 

-.44275 

. 57960 

-.04195 

-.00504 

-.00895 

1 .205 

-6.000  00000 

4 22155 

-.56848 

- 30837 

.54339 

-.01073 

00103 

-.00660 

1 205 

-4  000  .00000 

4 22077 

-.34755 

-.18126 

52062 

02189 

.00729 

-.00425 

1 205 

-2  000  OCOOO 

4 22114 

- 12120 

- 06128 

.50678 

. 05450 

.01302 

-.00072 

1 205 

000  00000 

4 22143 

. 08852 

04441 

.50175 

.08435 

.0182! 

.00282 

1 .205 

2 000  00000 

4 21924 

29991 

15026 

.50071 

.10744 

. 02236 

.00550 

1 .205 

4 000  00000 

4 21276 

49687 

25231 

50726 

. 1 2685 

. 02580 

.00747 

GRADIENT  00000 

- 00090 

10550 

.05393 

-.00164 

01314 

.00233 

.00148 

LARC  8FT  TPT  749 

( I A93) 

OTSAT130 

IFJJ015)  ( 15 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

4 000 

ELV-LI  = 

LREF  » 

' 1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

1 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 3 

16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

600 

-8  000  4 00000 

3 1 6947 

I 01200 

- . 35503 

. 34992 

-.05341 

- 00414 

-.02397 

600 

-6  000  4 00000 

3 16904 

- 78532 

- 25521 

.32526 

- . 02954 

.00016 

-.01938 

600 

-4.000  4.00000 

3.1662! 

- 53003 

-.16412 

30920 

-.00636 

00435 

-.0149! 

.600 

-2.000  4 00000 

3.16382 

-.  19131 

- 05640 

29523 

.02002 

.00921 

-.00957 

.600 

.000  4.00000 

3 16257 

. 16006 

04637 

20936 

0442! 

.01396 

-.00470 

600 

2.000  4 00000 

3. 16327 

.51108 

. 14801 

28936 

Q7219 

.01880 

.0007^ 

600 

4.000  4.00000 

3 16303 

.86912 

25531 

29324 

.09781 

02377 

.00552 

GRADIENT  .00000 

- 00035 

. 17503 

.05216 

-.00189 

.01304 

. 00242 

.00256 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  303 
(FJJQ151  ( 15  JUL  76  ) 


LARC  BFT  TPT  749  <!A93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1290  3000  INCHES  YMRP  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP  = 

.0100 

976 

4001 

0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
.0000  IN  ZT 

BETA  * 
ELV-LO  * 
ELV-RO  » 

4.000 

14.000 

14.000 

ELV-L!  = 
ELV-RI  = 

10.000 

10.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 3.97 

GRA01ENT  INTERVAL  = -5.00/  5.Q0 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

.900 

-8  000 

4.00000 

3.97049 

- 95609 

- 41045 

42820 

- 04019 

- 00444 

-.01742 

.900 

-6.000 

4 00000 

3 96999 

- 74283 

- 29188 

39343 

- 01385 

.00021 

-.01217 

.900 

-4.000 

4 00000 

3 . 96990 

- 48687 

- 18039 

37016 

01714 

.00568 

-.00660 

900 

-2.000 

4 00000 

i 967B9 

- 18134 

- 06427 

. 35504 

04962 

.01 163 

-.00072 

900 

000 

4 00000 

3 96816 

16051 

05595 

34902 

C3161 

.01768 

.00393 

.900 

2.000 

4 00000 

3 97196 

50862 

. 17790 

34983 

11364 

02339 

00866 

900 

4.000 

GRADIENT 

RUN 

NO 

4 00000 
00000 

0/  0 

3 97334 
00055 

PN/L  = 

81365  29535  .36265 

.16455  .05968  -.00101 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

13973 
C 1546 

00/  5 00 

02774 

.00279 

.01259 

.00239 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTM 

975 

-8  COO 

4 00000 

4 . 07878 

- 84963 

- 43626 

.51232 

-.04157 

- 00423 

-.01630 

975 

-6  000 

4 00000 

4.07845 

- 64804 

- 30753 

.47510 

- 01109 

00122 

-.01 122 

975 

-4  000 

4 00000 

4 08050 

- 42674 

-.19199 

44955 

01880 

00663 

- 00611 

975 

-2  000 

4 00000 

4.08207 

- 18271 

-.0^924 

.434  38 

04830 

.01221 

-.00132 

.975 

000 

4.00000 

4.08578 

.08943 

.03828 

.42902 

. 08Q06 

.01816 

.00329 

975 

2 000 

4.00000 

4 08484 

. 35347 

15141 

,42840 

1 I 125 

02328 

.00788 

.975 

4 0Q0 
GRADIENT 

RUN 

NO. 

4 00000 
00000 

0/  0 

4.08446 

.00053 

RN/L  = 

61638  1 58  43992 

13112  .05789  - 00126 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

13935 

01520 

00/  5.00 

.02825 

.00272 

.01056 

.00213 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

4 00000 

4 20859 

-.57561 

-.31338 

.54263 

- 0Q059 

G0286 

- . 00  786 

1 150 

-4.000 

4 00000 

4 20941 

- 35798 

-.18438 

,51596 

.03714 

00965 

-.00380 

1 150 

-2  000 

4.00000 

4 20977 

- 13412 

- 06727 

50106 

06933 

01555 

-.00043 

1.150 

.000 

4 00000 

4 20843 

.08860 

04382 

49457 

09680 

.02058 

.00277 

1 . 150 

2.000 

GRADIENT 

4 00000 
.00000 

4 21016 
.00005 

31484 
. I 1206 

15515 
05648  ' 

.49290 
- 00378 

12363 

.01435 

.02521 

.00259 

00638 

.00169 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  304 

LARC  8FT  TPT  /49  UA93) 

OTSAT130 

(FJJ0I5)  ( IS  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

Si 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-L1  * 10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-R1  = 10.000 

BREF 

S 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  =■  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU  ' 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8  000 

4 00000  4 21390 

-.75661 

- 44426 

.58499 

-.03159 

-.00299 

- 01215 

1 205 

-6  000 

4 00000  4.21491 

-.56325 

- 30792 

.54761 

.00359 

.00342 

-.00893 

1 205 

-4  000 

4.00000  4 21454 

-.34349 

-.17984 

.52273 

.03801 

.00976 

-.00577 

1 205 

-2  000 

4 00000  4 21442 

-. 1 1733 

- 05946 

.5Q781 

06878 

.01539 

- 002H0 

1 .205 

000 

4.00000  4 21724 

.09069 

.04547 

.50173 

09705 

.02032 

.00143 

1 .205 

2 000 

4 00000  4 21950 

.30133 

. 15098 

50077 

.12130 

.02460 

00483 

1 .205 

4 000 

4.00000  4 21844 

.5046! 

.25665 

50807 

. 14238 

.02830 

00719 

GRADIENT 

00000  00064 

10574 

.054 1 7 

-.00182 

01306 

.00231 

.00166 

• 

LARC  BFT  TPT  749  (1A93I 

OTSAT130 

(FJJ016)  ( 15  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

, 

y 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

' 2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 10.000 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRD 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 10.000 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

= 

- 0100 

RUN  NO, 

0/  0 RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

.600 

-8.000 

6.00000  3.17178 

- 1 . 02052 

- . 35837 

.35017 

- 05412 

-.00414 

-.02386 

600 

-6  000 

6 00000  3 17028 

- 78482 

-.25404 

32396 

- 02942 

.00035 

-.01906 

600 

-4  000 

6.000^0  3 16711 

-.53207 

-.16388 

.30771 

- 00606 

.00458 

- 01430 

600 

-2  000 

600000  3.16527 

- 19923 

-.05889 

.29560 

02098 

00953 

-.00907 

.600 

.000 

6 00000  3 16389 

16350 

04723 

.28864 

04685 

01448 

-.00408 

.600 

2.000 

6.00000  3.16286 

.52120 

.15070 

.28894 

. 07483 

.01954 

.00140 

.600 

4.000 

6.00000  3 16251 

88606 

26019 

.29332 

. 10057 

. 02459 

.00601 

GRADIENT 

.00000  -.00058 

. 17783 

. 05289 

-.00177 

.01336 

.00250 

.00255 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

305 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

(FJJ016)  ( 15  UUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

zx 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

’beta  => 

6.000 

ELV-L1  - 

10.000 

LREF 

IX 

1290.3000 

INCHES  Y4RP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

Cl 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

It 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  =» 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

900 

-B  000 

6.00000 

3.97001 

-.96205 

- 41287 

.42828 

- 0 3954 

-.00439 

- 01662 

900 

-6.000 

6.00000 

3.96976 

-.74519 

-.29414 

39513 

- 01235 

.00047 

-.01117 

900 

-4  000 

6 00000 

3 96890 

- 48592 

-.18113 

37269 

01935 

.00619 

- . 00555 

.900 

-a  OOO 

6 0CJ00 

3 96776 

-. 18786 

-.06731 

. 35844 

.05314 

.01240 

.00021 

900 

.000 

6 00000 

3.971 87 

1 4954 

. 05263 

. 35223 

08697 

. 0 tQ72 

.00511 

.900 

2.000 

6 00000 

3 97209 

49138 

17373 

35363 

1 1859 

02427 

.01000 

900 

4 000 

6 00000 

3.97300 

. 79560 

.29021 

36438 

.14293 

02826 

.01373 

GRADIENT 

.00000 

00083 

1621 1 

.05919 

- 00107 

01563 

00280 

.00242 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

. 00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-8  000 

6.00000 

4 07986 

- 85423 

- 43860 

51230 

- 03921 

- 00372 

- 01595 

.975 

-6.000 

6.00000 

4 08010 

- 64750 

- 30792 

47613 

- 00736 

.00195 

-.01045 

.975 

-4.000 

6 00000 

4 . 08062 

-.42264 

- 19082 

.451 18 

02494 

00778 

-.00499 

.975 

-2.000 

6 OOOCO 

4 08040 

- . 1 7678 

- 0"’688 

43549 

05700 

.01377 

-.00017 

.975 

.000 

6.00000 

4 08192 

10001 

04290 

42973 

08849 

.01953 

00439 

.975 

2 000 

6.00000 

4 08144 

. 36786 

15816 

43001 

1 1950 

02473 

00B61 

.975 

4 OOO 

6 00000 

4 08370 

. 62267 

27500 

44103 

! 4800 

.02976 

.01126 

GRADIENT 

00000 

D0036 

13176 

05833 

-.00128  ' 

01543 

.00275 

.00206 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 150 

-6  000 

6.000?3 

4 20992 

-.57493 

- 31331 

54338 

00714 

.00412 

-.00812 

1 . 150 

-4  COO 

6.00000 

4 20982 

- 36297 

-.18750 

51736 

04434 

.01085 

-.00456 

1 . 150 

-2  000 

6 00000 

4 20925 

- . I 3820 

- 06937 

50135 

07638 

.01673 

-.00116 

1 . 150 

000 

6 00000 

4.20805 

.09320 

04607 

.49406 

10592 

.02186 

00274 

1 . 150 

2 000 

6.00000 

4 20823 

.32003 

15781 

49316 

. 1 3220 

.02643 

.00617 

GRADIENT 

.00000 

- 00030 

1 1402 

.05757 

- 00400 

.01466 

00259 

.00180 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8fT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  * ' 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

in,  : 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  » 

0000 

IN, 

BREF  * 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

EMRP  » 

400.0000 

IN,  ' 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  3 

MACH 

ALPHA 

1 .205 

-8  000 

1 205 

-6.000 

1 .205 

-4.000 

1 205 

-2.000 

1.205 

000 

1 .205 

2 OCO 

1 205 

4.000 

GRADIENT 

BETA  RN/L 

6.00000  4.21705 

6 00000  4.21773 

6 OODOO  4 21740 

6 00000  4 21684 

6.00000  4 2 1860 

6 00000  4 22173 

6 00000  4.22072 

00000  0005B 


BETA  « 
ELV-LO  = 
ELV-RO  - 


4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


L/DU 

CLU 

-.76315 

-.44925 

- 56410 

- 30849 

- 34895 

-.18245 

- 12921 

- 06550 

.09431 

.04720 

.31206 

.15630 

51599 

26200 

. 1 0856 

05554 

CDU  CNW 

.58546  -.02775 

.54756  .00877 

.52244  04400 

.50725  07448 

50054  .10320 

.50070  .12945 

.50730  .15070 

-.00184  .01342 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


SREF  *» 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 
1290.3000 
1290.3000 
S .0100 

60  FT.  XMRP  = 976. 

INCHES  YMRP  = 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  XT 
0000  !N.  YT 
0000  IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

■RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 
1.150 
1 150 
1 150 
1 150 
1 150 

ALPHA  BETA 

-6  000  -6  00000 

-4  000  -6  00000 

-2  000  -6  00003 

000  -6  OOOOQ 

2 000  -6  0000G 

GRADIENT  00000 

RN/L 
4.21022 
4.20954 
■+. 20938 
4 20858 
4.20918 
- 00009 

• L/DU 
-.65718 
-.44662 
- . 22502 
- 00007 
22502 
11199 

CLU 

- . 35547 

- 22914 

- 11264 

.00003 

.11098 

.05665 

CDU 
.53932 
.51391 
.49997 
.49308 
.4931B 
- . 00345 

CNW 

-.07226 
-.04673 
-.01994 
.00803 
. 03613 
01383 

, 

RUN  NO.  0/  0 

DN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = "5. 

.00/  5.00 

, MACH 

1 .205 
1 .205 
1 .205 
1.205 
1.205 
1 205 
. 1 205 

alpha  beta 

-8  000  -6  00000 

-6  000  -6  00000 

-4,000  -6.00000 

-2.000  -6.00000 
000  -6.00000 
2 000  -6. OOOOQ 

4.000  -6.00000 
GRADIENT  .00000 

RN/L 
4.22103 
4 22105 
4 22057 
4 22102 
4.22096 
4 22184 
4 22089 
00007 

L/DU 
- . 83540 
-.63793 
- 42434 
-.2049! 
.01037 
22474 
43755 
. 10767 

CLU 

- 48869 
-.34705 
-.22146 

- 10392 
00515 
1 1284 
22263 
05525 

CDU 
59319 
,544GB 
52142 
.50734 
.50125 
50215 
.50846 
- 00156 

CNW 

-.09256 
-.06739 
-.04087 
- 01284 
.01452 
.03941 
06061 
.01276 

PAGE  306 
(FJJ0161  t t5  JUL  76  1 


PARAMETRIC  DATA 

6.000  ELV-LI 

14.000  ELV-R1 
14.000 


10.000 

10.000 


CBW 

CTW 

-.00222 

-.01346 

.00422 

- 00990 

.01067 

-.00661 

.01624 

- 0032B 

02128 

.00068 

QP574 

.00431 

.02939 

.00691 

.00235 

.00173 

(FJJ017)  t 15  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

-6  000  ELV-LI 
-5.000  ELV-R1 
-5.000 


10.000 

10.000 


CBW  CTW 

-.01090  -.00461 

-.00620  -.00102 

-.00127  .00247 

00393  .00544 

00919  .00753 

.00257  .00143 


CBW  CTW 

-.01497  -.00542 

-.01021  -.00258 

-.00513  .00007 

00014  .00275 

.00527  .00538 

Oioil  .00691 

.01421  .00792 

.00243  .00099 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  IIA93)  OTSAT130 


(FJU0I8)  ( 15  UUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  » 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  ■= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

-5.000 

ELV-R1  * 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  - 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE  « 

0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRAD 

IENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

-4.00000 

4 20895 

- 66609 

-.35932 

.53789 

-.06639 

-.01006 

- 00397 

1 . 150 

-4  D00 

-4  00000 

4 . 20787 

-.45618 

- 23321 

.51212 

-.03919 

-.00499 

-.00037 

p o 

1 . 150 

-2  000 

-4  oonoo 

4 20700 

-.23401 

-. 1 1659 

49763 

- 01006 

.00046 

.00307 

! . 150 

.000 

-4  00000 

4 20841 

- 00548 

- 00262 

.48967 

.02047 

00612 

.00606 

>v  $ 

1 150 

2 000 

-4.00000 

4 20923 

.21845 

10664 

48819 

.04806 

01135 

00792 

83 

GRADIENT 

00000 

.00027 

1 1262 

. 05668 

- .00399 

.01461 

00273 

00139 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.22  CP AD 

IENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

r-i 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTW 

S £ 

l .205 

-8.000 

-4.O0GOO 

4.22164 

-.83864 

- 48935 

.58196 

- 08755 

-.01430 

-.00512 

P S3 

1.205 

-6  000 

-4.00000 

4 22085 

- 64606 

- 35024 

54276 

- 06102 

-.00922 

- 00252 

N ti 

1.205 

-4  000 

-4.00000 

4.22072 

- 42747 

-.22181 

.51856 

-.03187 

-.00361 

0001  1 

3 fcH 

1.205 

-2.000 

-4  00000 

4 22027 

-.20440 

-.10302 

.50416 

- 00140 

.00213 

00309 

K 63 

1 .205 

.000 

-4  00000 

4 21805 

.01421 

.00702 

.49719 

.02642 

.00745 

.00530 

I .205 

2.000 

-4  00000 

4 21985 

.23107 

. I 1494 

.49746 

05254 

01235 

.00700 

1 .205 

4.000 

-4.00000 

4 22083 

43957 

22206 

.50498 

07270 

01626 

00826 

GRADIENT 

.00000 

- 00001 

.10848 

05528 

- 00169 

.01315 

00250 

.00101 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93!  OTSAT 1 30 


(FJJ0I9)  ( 15  UUL 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  = 

2690  GOOD 

SQ.FT  XMRP 

= 976 

.0000  IN  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMPP 

= 

.0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-R1  = 

BREF  = 

1290.3000 

1 NCHCS  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 150 

-6.000 

00000 

4.20747 

-.69225 

- . 37096 

.53448 

- . 05453 

- 00818 

-.00258 

1 150 

-4.000 

.00000 

'4 .20958 

-.47831 

-.24249 

.50757 

-.02138 

-.00193 

.00078 

I 150 

-2.000 

.00000 

4 21013 

- 24573 

-.121 12 

49261 

.01375 

.00456 

.00425 

1 150 

000 

00000 

4 21008 

- 01986 

-.00961 

.48474 

.04559 

01043 

00722 

1 150 

2.000 

00000 

4 21244 

.20669 

. 09962 

.48194 

. 07094 

01527 

00894 

GRADIENT 

00000 

00043 

.11404 

05689 

- 00424 

01544 

00287 

00137 

307 
76  ) 

IO.OOB 

10.000 


76  ) 


10  000 
10  000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93) 

OTSAT130 

(FJJ0191  « 15  JUL 

, REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF 

13 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF 

S 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  «■ 

-5.000 

SCALE 

n 

' .0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-8  000 

.00000  4.22497 

-.85563 

-.49532 

.57760 

- . 07799 

-.01279 

-.00463 

1 .205 

-6.000 

.00000  4 22263 

- 6B256 

- . 35635 

53821 

- 04575 

- . 00655 

-.00225 

1 205 

-4  000 

.00000  4.21927 

- 43740 

- 22433 

51273 

- 01 191 

-.00001 

- 00014 

1 205 

-2.000 

00000  4 21865 

-.21280 

- 10601 

49829 

.02174 

0061  1 

.00294 

1 205 

.000 

00000  4 21918 

.00549 

00264 

49126 

05298 

01 168 

.00612 

1 205 

2.000 

00000  4 22051 

22135 

. 1 0853 

.49033 

07695 

.01613 

.00836 

1 205 

4 000 

00000  4 22346 

43579 

21654 

49698 

.09834 

02005 

.01036 

GRADIENT 

00000  00051 

10903 

.05481 

-.00197 

.01379 

00251 

.00132 

LARC  8FT  TPT  749  I IA931 

0TSAT130 

tr_U020)  l 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

4 000 

ELV-L!  = 

LREF 

— 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

0100 

1 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 . 150 

-6.000 

4.00000  4 20876 

- 68097 

-.36817 

.53930 

-.03772 

-.00515 

-.0029! 

I 150 

-4.000 

4.00000  4 20823 

-.46781 

-.23899 

.51 144 

.00007 

.00188 

.00047 

1 . 150 

-2  000 

4 00000  4 20965 

-.23913 

-. t 1844 

.49515 

.03365 

00823 

.00332 

1 150 

000 

4.00000  4 21068 

- 01454 

-.00707 

.48705 

06293 

01374 

00614 

1.150 

2.000 

4.00000  4.20896 

21327 

. 10318 

.48381 

. 08328 

.01852 

00B98 

GRADIENT 

.00000  .00016 

11339 

.05689 

- 00455 

.01485 

00277 

.00142 

RUN  NO 

0/  0 PN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 205 

-8.000 

4.00000  4.21881 

- 84886 

-.49551 

.58230 

- . 06707 

- 01049 

- . C077B 

1 .205 

-6.000 

4.00000  4 21917 

-.65487 

-.35514 

54284 

- . 02876 

-.00347 

-.00481 

I .205 

-4  000 

4.00000  4.22101 

- 43819 

-.22649 

.51661 

.00693 

.00323 

- 00224 

1 205 

-2.000 

4.00000  4.22119 

- 21678 

- . I 0853 

.50095 

.03689 

. 00894 

.00056 

1 .205 

000 

4 00000  4 22063 

00458 

.00218 

49298 

. 06720 

.01424 

.00438 

1 205 

2.000 

4.00000  4.22225 

22015 

.10803 

.49071 

.09230 

.01880 

.00726 

1 205 

4.000 

4 00000  4 22154 

43360 

.21601 

49813 

. I 1499 

.02280 

00983 

GRADIENT 

.00000  00011 

10902 

. 05508 

-.00236 

01358 

.00245 

.00154 

308 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE  29 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  309 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA931 

OrSAT130 

(FJJ021 ) ( 15  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  =■ 

6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

e , 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-R1  a 

10.000 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  >* 

-5.000 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .150 

-6.000 

6.00000 

4 . 20857 

- .67673 

- 36672 

.54050 

- 0P95Q 

-.00357 

-.00379 

1 . 150 

, -4.000 

6 00000 

4.20854 

-.46680 

-.23926 

.51320 

00926 

.00360 

- 00054 

1.150 

-2  000 

6 00000 

4 20926 

-.24122 

-.1 1980 

49623 

04243 

.00982 

0025! 

1.150 

.000 

6.00000 

4.20933 

-.00988 

- 00477 

.48741 

07231 

01525 

. 00576 

1 .150 

2.000 

6 00000 

4 21131 

2254  1 

10943 

48547 

. 10085 

02026 

. 00882 

GRADIENT 

00000 

.00042 

l 1540 

05805 

- 00460 

01523 

00277 

.00157 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-8.000 

6 00000 

4 21999 

- 85124 

- 49750 

58289 

- 06161 

- 00934 

- 00924 

1 .205 

-6  000 

6 00000 

4 21986 

-.65533 

- . 35563 

.54334 

- 02252 

-.00226 

-.00630 

1 .205 

-4  000 

6 00000 

4 22051 

- 44265 

- 22912 

.51730 

.01351 

00430 

- 00344 

1.205 

-2  000 

6 00000 

4.22066 

-.22329 

-.11181 

.50089 

04406 

.01007 

-.00042 

1 205 

.000 

6 00000 

4.21990 

.00199 

00094 

49278 

07325 

01529 

00304 

1 205 

2.000 

6 00000 

4 . 22090 

.22343 

10992 

49193 

10032 

.01997 

.00647 

I 205 

4 000 

6 00000 

4 22132 

44022 

.21939 

.49820 

12297 

.02384 

.00948 

GRADIENT 

.00300 

00009 

1 1062 

05594 

-.00236 

01376 

00244 

00164 

LARC  8FT 

TPT 

749  ( IA931  OTSAT130 

(FJJ0221  ( 

15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  a 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  = 

-6  000 

ELV-LI 

12.000 

1290  3000 

INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI 

12  000 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1.150 

-6  000 

-6.00000 

4.20965 

-.64496 

-.34948 

54032 

-.0641  1 

-.01030 

-.00379 

1.15Q 

-4.000 

-8.00000 

4 21024 

-.43356 

- 22293 

51497 

-.03823 

- . 00555 

-.00014 

I 150 

-2  000 

-6  00000 

4.21038 

-.21003 

-. 10537 

50112 

-.01070 

- 00057 

.00354 

1 150 

.000 

-6  00000 

4.20957 

.01087 

00544 

49447 

01692 

00453 

. 00652 

l 150 

2 000 

-6  00000 

4 21063 

.23931 

11837 

49467 

04548 

00987 

. 00876 

GRADIENT 

00000 

00002 

.11198 

05674 

-.00338 

01394 

00257 

00148 

DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

• 

PAGE 

LARC 

BFT  TPT  749  (IA93) 

OTSATI30 

(FUJ022)  < 15'  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

c 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  - 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE 

a 

.QtOO 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1.205 

-8  000  -6  00000 

4 21931 

- . 82629 

-.48383 

,58430 

- . 08487 

-.01441 

-.00485 

1.205 

-6.000  -6  00000 

4 21745 

-.62655 

-.34180 

5461  1 

-.05916 

- 00959 

-.00188 

1 .205 

-4  000  -6  00000 

4.21623 

- 41245 

-.21552 

52233 

- 03246 

-.00449 

.00088 

1 205 

-2.000  -6  00000 

4 21818 

-. 19323 

- . 09825 

.50844 

- 00494 

.00075 

.00344 

1 .205 

000  -6.00000 

4 21785 

. 02427 

01218 

.50206 

.02354 

.00598 

.00632 

1 .205 

2 000  -6  00000 

4 21793 

. 23844 

. 1200! 

50333 

.0491 1 

.01081 

. 00825 

1 205 

. 4.000  -6.00000 

4.21908 

.44778 

.22802 

50899 

07024 

.01495 

.00930 

GRADIENT  00000 

00027 

.10761 

.05527 

- 00159 

01297 

. 00245 

.00108 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

0TSAT130 

1FJJ023)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

, 2690  0000 

SQ.FT  XMRP  = 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

-4  000 

ELV-LI  = 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

,0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5  OOO 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

= 

.0100 

1 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  - BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 150 

-6.000  -4  00000 

4 21296 

-.65648 

-.35507 

53944 

-.05754 

- . 00944 

-.00304 

1 150 

-4.000  -4  00000 

4.21239 

-.44402 

- 22776 

51364 

-.03005 

-.00431 

.00065 

1 150 

-2  ooo  -4.ooo:o 

4 21073 

- 21662 

- 10815 

.49883 

- 00040 

.00121 

.00432 

1.150 

000  -4.00000 

4 20791 

00508 

.00254 

.491  19 

. 02900 

00666 

.00721 

1.150 

2.000  -4  QOOOO 

4 20780 

23460 

1 1497 

49005 

05744 

01205 

.00934 

GRADIENT  00000 

-.00083 

. 1 1288 

. 05694 

- 00392 

.01459 

.00273 

00145 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH. 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-8.000  -4.00000 

4.22027 

- 82815 

-.48435 

.58372 

-.07942 

-.0)367 

-.00430 

1 .205 

-6.000  -4.00000 

4.21788 

-.63061 

-.34299 

.54435 

-.05177 

- . 00848 

-.00139 

1 205 

-4  000  -4  00000 

4 21534 

- 41335 

- 21486 

.51978 

-.02293 

-.00291 

.00111 

. 

1 205 

-2.000  -4  00000 

4 21859 

- 19201 

-.09712 

.50580 

00662 

. 00277 

.00362 

1 .205 

000  -4  00000 

4 21761 

. 02599 

01294 

49844 

.03602 

.00817 

.00640 

1 .205 

2.000  -4.00000 

4 21589 

.23701 

. 1 1814 

.49945 

06156 

.01294 

. 00834 

1 .205 

4 000  -4.00000 

4.22016 

.44798 

.22647 

.50520 

.08238 

.01699 

00963 

GRADIENT  .00000 

00035 

. 1 0758 

05490 

-.00183 

.01328 

.00250 

.00109 

310 
7B  1 

12.000 

12.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93 


PAGE  31 J 

IFJU024)  ( 15  JUL  76  1 


IARC  8FT  TPT  749  < IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  » 

LREF 

« 

1290.3000 

I NCHES 

YMRP  » 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-RI  - 

BREF 

X 

1290. 3D00 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1. 150 

-6  000 

00000 

4.21456 

- 67855 

- 36506 

.53643 

-.04613 

- 00759 

-.00174 

1.150 

-4.000 

.00000 

4.21191 

-.46294 

- 23548 

50946 

- 01232 

-.00127 

,00180 

1.150 

-2.000 

.00000 

4 . 20727 

- 23486 

- 1 1625 

.49449 

02215 

.00513 

.0051 1 

1.150 

.000 

GOOOO 

4.20445 

- 00795 

-.00383 

.48627 

.05279 

.01086 

00794 

1.150 

2.000 

00000 

4,20650 

.21637 

. 1 0467 

.48373 

0788! 

.01580 

. 00979 

GRADIENT 

00000 

-.00095 

1 1324 

. 05664 

- 00427 

01520 

00285 

.00134 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

SETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

I .205 

-8.000 

00000 

4 22419 

- 83940 

-.48659 

57852 

- 06788 

-.01195 

-.00376 

1 .205 

-6  000 

.00000 

4 22283 

-.65106 

- 35120 

54001 

- . 03656 

- . 00587 

- 00142 

t .205 

-4  000 

.00000 

4.22074 

- 43216 

- 22269 

.51495 

- 00378 

.00046 

00086 

1 .205 

-2  000 

ooooo 

4 22036 

- 20096 

-.10034 

.49973 

03099 

.00673 

00414 

1 .205 

.000 

OOOOG 

4 81936 

.01648 

00806 

49226 

05220 

.01232 

.00720 

1.205 

2 000 

ooooo 

4 21807 

.23136 

. 1 1358 

49094 

08529 

01671 

.00929 

1 .205 

4.000 

.00000 

4 2211! 

43813 

.21782 

.49685 

.10648 

0206 1 

01  142 

GRADIENT 

.ooooo 

- 00008 

10864 

. 05475 

- 00225 

01374 

00251 

00131 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93) 

0TSAT130 

(FJJ025)  ( 15 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 


0/0  RN/L  = 4 21  GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00  ' 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

4.00000 

4 20841 

-.66857 

- . 36239 

.54068 

- . 02808 

- 00445 

-.00191 

1 150 

-4  000 

4 OOOOO 

4.20825 

- 45680 

-.23413 

.51312 

00927 

.00255 

.00130 

1.150 

-2.000 

4 00000 

4 20820 

- 22521 

-.11192 

49664 

04313 

00894 

.00426 

1 150 

.000 

4.00000 

4.20896 

00340 

00J68 

48826 

07248 

01443 

00720 

1.150 

2 000 

4.00000 

4 21071 

.22470 

10910 

48556 

.09812 

01915 

.00986 

GRADIENT 

.00000 

00041 

.11366 

05716 

-.00455 

.01479 

00276 

00143 

12.000 

12.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


OATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

* 

.PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  UA93) 

OTSAT130 

IFUJ0S5)  < 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

C 

5690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

■ 976.0000  IN.  XT 

BETA  *= 

4.000 

ELV-L1  = 

LREF 

K 

1530.3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

-5.000 

ELV-R1  « 

BREF 

» 

1530.3000 

INCHES  ZMRP 

“ 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE 

C 

0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .505 

-8  000 

4 00000 

4 55037 

-.83705 

-.48956 

. 58334 

- 05847 

-.00988 

-.00704 

1 505 

-6  000 

4 00000 

4 55057 

-.64437 

- . 35046 

.54453 

-.0509! 

- 00595 

-.00457 

1 .505 

-4.000 

4 00000 

4 5 1936 

- 45819 

- 55177 

.51779 

.01516 

.00380 

-.00137 

1 .505 

-5.000 

4 00000 

4.51871 

- 50403 

- . 1 0539 

,5051 1 

. 04635 

.00961 

00185 

1 505 

.000 

4.00000 

4 51893 

. 05065 

01016 

49399 

07655 

01494 

.00550 

1 505 

5.000 

4 OOOOO 

4 51789 

53485 

1 1553 

.49195 

t0!59 

01948 

.00831 

1 505 

4.000 

4.00000 

4 51763 

44497 

.55175 

49800 

.15458 

05  344 

.01105 

GRADIENT 

.OOOOO 

-.00051 

. 1 0956 

05555 

- 00549 

.01367 

.00546 

.00157 

LARC 

8FT  iPT  749  <IA93> 

OTSAT130 

(FJJ056)  < 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

5690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.000Q  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE 

0100 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

4.51  GRA01ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 150 

-6.000 

6.00000 

4.50996 

-.66506 

- . 3594  I 

.54150 

-.05058 

- . 00587 

-.00597 

1.150 

-4.000 

6 OOOOO 

4.50993 

-.4554! 

- 53549 

51450 

.01817 

.00454 

. 00059 

1 . 150 

-5.000 

6.ooo°3 

••  51004 

- . 55855 

- 11364 

.49755 

.05164 

.01047 

00346 

1 . 150 

.000 

6 OOOOO 

4 51108 

00005 

.00005 

.48887 

08158 

01589 

.00663 

1.150 

5 000 

6 OOOOO 

4 51078 

53173 

. 1 1584 

.48693 

.10906 

• .05079 

.00976 

GRADIENT 

OOOOO 

.00018 

1 1403 

.05^4 8 

-.00457 

.01515 

. 00275 

.00158 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  =■ 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .505 

-8.000 

6.00000 

4.51455 

- 83843 

- 48986 

.58310 

- . 05575 

- . 00867 

-.00845 

1 .505 

-6.000 

6.00000 

4 51488 

-.64555 

- . 35087 

.54433 

-.01455 

-.00175 

-.00563 

1 505 

-4.000 

6.00000 

4.51613 

-.43399 

-.55510 

.51844 

.05155 

.00489 

-.00571 

1 505 

-5.000 

6 OOOOO 

4.51705 

-.51116 

- . 1 0596 

50505 

.05578 

. 0 1 068 

00056 

1 505 

.000 

6 OOOOO 

4 5197] 

.01478 

. 00758 

.49374 

.08558 

.01591 

.00409 

I 505 

5.000 

6 OOOOO 

4 51807 

-S34B8 

.11576 

49586 

. 1 0907 

05057 

. 00757 

I .505 

4.000 

6 OOOOO 

4 51885 

45093 

55481 

.49855 

.13189 

.05449 

.01048 

GRADIENT 

.00000 

00035 

.11079 

05608 

-.00548 

.01388 

00546 

.00167 

315 
76  ) 

15.000 

15.000 


76  J 


15.000 

15.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  313 

LARC  9FT  TPT  749  (IA93I  0TSAT130  (FJJQ37)  ( 15  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA  - PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690. GOOD 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  3 12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  3 12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

4 MRP  a 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

-6.00000 

3 97299 

-1  00306 

-.43062 

.42836 

-.06070 

- 00818 

- 01940 

.900 

-6.000 

-6  00000 

3 97404 

-.79131 

- 31250 

39544 

-.0391 1 

-.00414 

-.01533 

900 

-4  000 

-6  00000 

3 97396 

- 54533 

- 20289 

.37174 

-.01925 

-.00035 

-.01122 

900 

-2.000 

-6.00000 

3.97212 

- 25641 

- 09148 

.35716 

00136 

.00338 

- 00692 

900 

.000 

-6.00000 

3 9/003 

0604  3 

02102 

.34931 

.02407 

.00735 

- 00230 

.900 

2.000 

-6.00000 

3 97038 

. 37798 

. 1 3200 

34962 

.04772 

01150 

00262 

.900 

4.000 

-6  00000 

3 97111 

.68045 

24364 

. 35765 

. 06928 

01550 

.00601 

GRADIENT 

00000 

- 00037 

154  30 

.05583 

-.00179 

01117 

.00199 

.00220 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 00  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

975 

-8.000 

-6.00000 

4 07738 

- 88568 

- 45385 

.51 1 19 

-.08214 

- 01155 

- 01826 

975 

-6.000 

-6  00000 

4 07827 

-.68931 

-.32712 

.47514 

- 05792 

-.00706 

-.01468 

.975 

-4.000 

-6  OOOOO 

4 07812 

-.47597 

-.21440 

.45007 

- 03325 

-.00268 

- 01 049 

.975 

-2  COO 

-6  00000 

4 08107 

-.22890 

- . 09942 

.43463 

- . 00874 

.00167 

- . 00599 

975 

000 

-6.0C000 

4 08385 

03742 

01600 

.42914 

.01626 

00605 

- 00160 

975 

2 000 

-6.00000 

4 08185 

.20903 

.12457 

.43103 

04074 

.01061 

.00175 

975 

4.000 

-6  00000 

4 07953 

54147 

.23953 

44183 

.06443 

.01520 

.00460 

GRADIENT 

.00000 

00018 

. 1 2764 

05659 

- 00100 

' 0 1 224 

.00224 

.00190 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 150 

-6.000 

-6.00000 

20923 

- 59708 

- 32323 

.53953 

- 05544 

- . 00686 

-.00831 

1 150 

-4  000 

-6  00000 

4.20945 

- . 38636 

- 19864 

.51525 

-.02931 

-.00212 

-.00451 

1 150 

-2  000 

-6.00000 

4 20800 

- 16682 

- 08399 

50247 

-.001 12 

00293 

-.00063 

1 . 150 

.000 

-6.00000 

4.20975 

. 05968 

02968 

.49612 

. 0266S 

.00813 

.00230 

1 . 150 

2 000 

-6  00000 

4 21064 

281  15 

13978 

.49718 

05293 

01306 

.00419 

GRAD  I ENT 

00000 

00026 

.11145 

05645 

- 00303 

.01373 

00254 

.00145 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJG27)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

B 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L1  « 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  tN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-R1  * 

BREF 

— 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

rs 

.0100 

t 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  » 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 205 

-B  000  -6  00000 

4.21639 

- 78462 

-.45807 

.58244 

- . 0"?B40 

-.01104 

-.00923 

1 .205 

-6.000  -6.00000 

4 21832 

- 58223 

-.31707 

.54525 

- 05109 

-.00629 

-.00633 

1 205 

-4.000  -6.00000 

4 21946 

-.36918 

-.19304 

52267 

-.02381 

-.00118 

-.00332 

1 .205 

-2.000  -6  GOUOO 

4 21837 

-.15041 

- . 07670 

50992 

00465 

.00413 

-.00042 

1 .205 

000  -6.03000 

4.21623 

06724 

03390 

.50436 

.03175 

.00919 

. 00230 

1.205 

2.000  -6  00000 

4.21574 

27741 

. 14038 

.50608 

05528 

01368 

.00410 

( 1.205 

4.000  -6  00000 

4 21937 

48195 

24681 

51  190 

07665 

.01756 

00580 

GRADIENT  00000 

- 00014 

. 1 0650 

.05484 

-.00127 

.01258 

.00235 

.001 14 

f 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

OTSAT130 

(FJJ028J  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

=5 

2690 . 0000 

SQ.FT  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-Li  = 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

, 1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

* 

.0100 

• 

RUN  NO  0/0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

< .900 

-8.000  -4  00000 

3 97316 

-1.01442 

- 43581 

.4287! 

-.06144 

- 00812 

-.01947 

900 

-6  000  -4.00000 

3.97134 

-.80283 

-.31614 

.39433 

- . 03944 

-.00403 

-.01524 

s .900 

-4  000  -4.00003 

3 97059 

-.55471 

-.20501 

.36935 

-.01905 

-.00015 

-.01101 

900 

-2  000  -4.00000 

3.97026 

- 26507 

- 09354 

.35334 

.00308 

. 00376 

-.00615 

900 

000  -4  00000 

3 96858 

.06213 

02129 

.34462 

.02840 

.00816 

-.00120 

.900 

2.000  -4.00000 

3 96817 

39480 

. 1 3537 

.34329 

. 05368 

.01269 

. Q0375 

.900 

4.000  -4.00000 

3.97008 

70031 

. 2^770 

.35320 

.07634 

01691 

.00723 

GRADIENT  00000 

-.00016 

15850 

. 05672 

-.00212 

.01207 

.00215 

00232 

3)»* 
76  ) 

15. 000 

15.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  315 
(FJJO20)  < 15  JUL  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  <!A93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-L1 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4 000 

ELV-RI  " 

BREF  = 

1290 . 3000 

INCHES  ZMRP  = *400. 

0000  IN.  ?T 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  ■» 

.0100 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  a 

4.08  ( 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

975 

-8  000  -4. 00000 

4 07972 

-.88701 

-.45575 

.51254 

- 07935 

-.01107 

-.01787 

975 

-6  000  -4  00000 

4 08106 

- . 6948 1 

-.33003 

. 47558 

- 05481 

-.00661 

-.01414 

.975 

-4  000  -4  00000 

4 08024 

- 48438 

- 21828 

.45034 

- . 0295? 

-.00212 

- 00990 

.975 

-2.000  -4  00000 

4 080 IB 

- 24474 

- 10610 

43380 

- 00378 

00242 

-.00503 

975 

000  -4  00000 

4 08226 

.01627 

00690 

42642 

.02028 

00689 

-.00070 

975 

2 000  -4  00000 

4 07830 

.27695 

.11838 

.42738 

04752 

.01 19S 

00279 

.975 

4 000  -4  00000 

4 07546 

53969 

.23670 

.43789 

07292 

01694 

00555 

GRADIENT  .00000 

-.00057 

12849 

05672 

-.00157 

0128! 

. 00238 

00194 

RUN  MO  0/0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000  -4  00000 

4 20790 

-.60675 

- 32786 

53855 

- 04989 

- 00602 

- 00780 

1 150 

-4  000  -4  00000 

4 20859 

- . 39355 

- 20163 

.51349 

-.02171 

- 00086 

-.00386 

1.150 

-2  000  -4  00000 

4.20924 

-.171 16 

- 08577 

50010 

.00913 

00470 

.00013 

1 150 

000  -4  00000 

4 21079 

.05365 

02651 

.49282 

. 03785 

01010 

00281 

1 . 150 

2 000  -4  00000 

4 21247 

27509 

13562 

.49302 

.06441 

01508 

.00489 

GRADIENT  00000 

0006b 

11154 

. 05620 

-.00343 

01435 

00266 

00145 

RUN  MO  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 205 

-8  000  -4.00000 

4 21736 

- 78564 

-.45805 

.58173 

-.071 15 

- 01030 

- 00881 

1 205 

-6  000  -4  00000 

4.21872 

- 58825 

- 3195! 

54376 

- 04430 

-.00521 

- Q0610 

1 205 

-4  000  -4  000~3 

4.21822 

-.37155 

- 19339 

52032 

-.01418 

.00041 

-.00314 

1 205 

-2  OOO  -4  00000 

4 21719 

- 14669 

-.07435 

.50692 

.01666 

.00616 

- 00003 

t 205 

000  -4  00000 

4 21964 

07137 

035  72 

50054 

04  392 

01130 

00255 

1.205 

2.000  -4  00000 

4 22193 

.27823 

13957 

50159 

06753 

.01565 

.00475 

1 .205 

4.000  -4  00000 

4 22443 

.48522 

24685 

5084  3 

08888 

01953 

.00642 

GRADIENT  00000 

.00086 

10692 

.05472 

-.00146 

01285 

.00239 

001  19 

12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  316 


LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSAT130 


IFJJ029)  t 15  JUL  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

LREF  a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

o 

o 

Jt- 

IJ 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  1 

3RADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

.900 

-8  000 

.00000 

3 97723 

-1  05522 

- 44687 

.42284 

-.06667 

.900 

-6.Q00 

ooooo 

3 97176 

- 84600 

-.32510 

.38437 

- 04128 

.900 

-4  000 

00000 

3 96907 

- 58159 

-.20807 

. 35784 

-.01561 

.900 

-2  000 

.00000 

3 96607 

-.29058 

- 09924 

.34132 

01184 

900 

000 

.00000 

3 96473 

05119 

.01701 

.33420 

.03930 

.900 

2.000 

ooooo 

3 96665 

39874 

. 1 3376 

33590 

06693 

900 

4.000 

ooooo 

3 . 96842 

.70977 

24644 

.34710 

.09032 

GRADIENT 

ooooo 

- 00004 

16361 

05710 

-.00134 

.01335 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

. 975 

-8.000 

.00000 

4.08049 

-.91225 

- 46602 

. 50975 

-.07319 

.975 

-6.000 

ooooo 

4.07734 

-.72157 

-.33984 

.47142 

-.04582 

.975 

-4  000 

ooooo 

4 07412 

- 50743 

- 22529 

44375 

- 01983 

.975 

-2  000 

ooooo 

4 07188 

- 26607 

-. 1 1353 

.48692 

.00838 

975 

.000 

.00000 

4 07194 

-.01177 

-.00498 

.41923 

.03703 

.975 

2.000 

.00000 

4 07324 

25545 

10737 

.41985 

.06475 

.975 

4.000 

•OOOOO 

4 07764 

52598 

.22558 

.42819 

09151 

GRADIENT 

.00000 

.00042 

12942 

05613 

- 00191 

.01395 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

.000  ELV-LI  » 
4.000  ELV-Rt  » 
4.000 


C8W  CTW 

-.00895  -.01848 

-.00443  -.01349 

. 0001 t -.00822 

.00478  - 00240 

.00970  .00314 

.01462  .00794 

01868  .01126 

.00235  00246 


CBW  CTW 

-.01025  - 01636 

- 00531  -.01194 

-.00063  -.00715 

.00429  -.00158 

.00965  .00297 

01501  .00615 

01981  .00927 

.00258  .00203 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW  ■ 

1 150 

-6  000 

.00000 

.214  18 

- 63296 

-.34037 

53624 

-.03712 

-.00399 

-.00645 

1.150 

-4.000 

.00000 

4 20748 

- 41640 

-.21225 

51044 

-.00372 

. 00223 

-.00277 

1.150 

-2.000 

•OOOOO 

4 20734 

-. 18172 

- . 09027 

.49632 

.03157 

.00866 

00090 

1 150 

000 

OOOGO 

4 21004 

. 03605 

.0H64 

48876 

.06184 

.01412 

.00403 

1 . 150 

2 000 

•OOOOO 

4 . 20785 

.25788 

12555 

.48696 

. 08639 

.01863 

.00649 

GRADIENT 

.00000 

.00019 

. 1 1203 

05607 

-.00390 

01503 

.00273 

.00155 

12.000 

12.000 


n 
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LARC  BET  TPT  749  UA931  OTSAT130  IFJJ029)  ( 15  JUL  76  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREE  * 

2590.0000 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  * 

.000 

ELV-LI  * IS. 000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  « 12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN. 

zr 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  = .0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

CBW  CTW 

-.00960  -.00825 

- 00253  -.00575 

.00386  - 00344 

.00978  -.0000! 

.01498  .00335 

01928  .00588 

02314  00801 

.00240  00144 


(EJJ030 ! ( 15  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  OATA 

4.000  ELV-LI  = 12  000 

4 000  ELV-RI  = 12.000 

4.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBH 

CTW 

.900 

-0.000 

4 OOOOO 

3.97156 

-1 .03400 

-.44092 

.42562 

-.06237 

-.00828 

- 01668 

900 

-6  000 

4.00000 

3 97318 

- 82079 

- 32030 

39071 

-.03536 

-.00354 

-.01099 

.900 

-4  000 

4.00000 

3 97519 

- 56593 

- 20711 

36597 

- 00666 

.00159 

-.00523 

900 

-2  000 

4.00000 

3 97463 

- 28155 

-.09847 

.35016 

02346 

.00679 

00102 

900 

000 

4 00000 

3 97212 

04489 

.01526 

34183 

. 05200 

.01196 

00652 

.900 

2.000 

4 00000 

3 96995 

37726 

1 2868 

.34113 

.07767 

01656 

01065 

.900 

4 000 

4 00000 

3 97118 

.67973 

24079 

.35394 

.09905 

.01993 

01310 

GRACH  ENT 

.00000 

- 00063 

.15751 

05615 

-.00166 

01329 

00232 

.0023! 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

O O 

1 .205 

-8.000 

00000 

4.21755 

-.80051 

-.46300 

.57725 

- 05970 

§0 

1 .205 

-6  000 

.00000 

4.21755 

-.60404 

- . 32585 

.53993 

- 02840 

hi 

I .205 

-4  000 

.00000 

4 21756 

-.33197 

- 19710 

.51580 

00469 

O 

1 205 

-2.000 

.00000 

4.21839 

- 15638 

- 07339 

.50155 

038  IS 

o S? 

1 .205 

.000 

00000 

4 21955 

.06102 

03017 

49509 

06766 

la 

I .205 

2.000 

00000 

4 22080 

.26828 

13268 

.49451 

09127 

1 .205 

4.000 

00000 

4 22382 

47676 

23895 

.50039 

1 1250 

■©  ^ 

GRADIENT 

00000 

00075 

. 1071  1 

05416 

-.00184 

.01344 

tr<  S 
H K2 

LARC  8FT  TPT  749 

1 IA931 

OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

,0000  IN  XT 

BETA 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  < 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

oooo  in.  zr 

ELV-RO  ■ 

SCALE  = .0100 


DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC  BFT  TPT  /49  UA93) 

0TSAT130 

(FJJ030)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

c 

8690.0000 

SQ  FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

SETA 

4.000 

ELV-L1  » 

LREF 

a 

1890.3000 

INCHES  YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-Rt  * 

SREF 

a 

1890.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000  4.00000 

4.08046 

-.90671 

-.46335 

.51008 

- 06410 

-.00888 

-.01588 

975 

-6.000  4 00000 

4 08836 

-.70971 

- 33530 

.47890 

-.03395 

- .00345 

-.00984 

.975 

-4  000  4 00000 

4 08189 

-.48525 

- 81674 

4463! 

-.00445 

00189 

-.00488 

975 

-8.000  4.00000 

4 OB  190 

-.84750 

- I0G34 

.43040 

08638 

.00746 

.00099 

.975 

000  4 00000 

4 08195 

.0061 1 

00847 

.48457 

. 05783 

.01339 

.00561 

.975 

8 000  4.00000 

4 08135 

87686 

1 1647 

.48160 

08486 

01849 

.00899 

- .975 

4 000  4 00000 

4.08850 

53843 

.83838 

.43098 

11198 

08303 

.01848 

GRADIENT  .00000 

.00003 

. 18856 

05605 

- 00198 

.01457 

00867 

.00807 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000  4 00000 

4.81 184 

- 68115 

- 33667 

.54060 

-.01836 

-.00081 

-.00654 

1 150 

-4  000  4 00000 

4 81098 

- 40631 

-.80838 

.51341 

.01884 

00605 

- 00894 

1 . 150 

-8  000  4.00000 

4.81089 

- . 1 7534 

- 08784 

.49744 

05138 

01810 

.00046 

1.150 

000  4 00000 

4 81 185 

. 05045 

08474 

49046 

07989 

.01730 

00356 

1.150 

8.000  4 00000 

4 80961 

87440 

13397 

48831 

.10531 

.08189 

00649 

GRADIENT  .00000 

-.00018 

I 1339 

05695 

-.00411 

, 01440 

00864 

.00157 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN'L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 805 

-8  000  4.00000 

4 81984 

-.78981 

- 46037 

.58160 

-.04688 

-.00685 

-.01155 

1 .805 

-6  000  4 00000 

4 8' 938 

- 59800 

- 38157 

54380 

- 01888 

.00049 

-.00848 

1 .805 

-4.000  4 00000 

4 81848 

- 37998 

- 19716 

.51865 

.08249 

.00679 

-.00531 

1 805 

-8  000  4 00000 

4 81716 

- . I 6078 

- 08085 

.50348 

05330 

01837 

-.00194 

1 805 

000  4 OCOOO 

4 21683 

05856 

08901 

49683 

08832 

.01756 

00166 

1 .805 

8 000  4 00000 

4 81748 

871  15 

134  18 

49498 

.10735 

08197 

00484 

1 .805 

4.000  4 OOO'OO 

4.21815 

48170 

84166 

50134 

18976 

.0859! 

.00771 

GRADIENT  00000 

- 00001 

. 1 0775 

.05463 

- 00816 

.01343 

.00839 

.00164 

318 
76  ) 

18.000 

18.000 


DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE  319 


LARC  8FT  TPT  749  < 1A931 

0TSATI30 

IFJU031 ) < 15 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

a 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  - 

LREF  «= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

a 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4 000 

ELV-RI  - 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

» 400, 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  =>  -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

6 00000 

3 97078 

-1  02883 

-.43879 

42557 

-.06145 

-.00804 

-.01612 

.900 

-6.000 

6 00000 

3.97093 

- 82113 

-.32149 

39192 

-.03330 

-.00316 

-.01014 

.900 

-4.000 

6 00000 

3 97241 

- 571 19 

-.21083 

. 36897 

-.00397 

.00809 

- 00428 

900 

-2.000 

6,00000 

3 97514 

-.28220 

- . 09993 

.35438 

. 02707 

.00751 

.00192 

.900 

000 

6 00000 

3 97341 

03680 

01270 

.34637 

. 05695 

.01287 

.00738 

900 

2 000 

6 00000 

3 97431 

374  19 

. 1 2953 

.34616 

08412 

01758 

.01 186 

900 

4 000 

6 00000 

3 97283 

.66477 

.23726 

. 35667 

. 1 0264 

02055 

.01358 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

15641 

05628 

-.00164 

.01351 

.00235 

.00228 

RUN 

HO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

.975 

-8  000 

6 OOOOO 

4.07826 

-.90320 

- . 4609B 

. 50939 

-.06089 

- . 00822 

-.01453 

.975 

-6.000 

6 OOOOO 

4 . 07995 

-.70456 

-.33315 

.47334 

-.02944 

- 00268 

-.00888 

.975 

-4  000 

6.00000 

4 08106 

-,48550 

- 21768 

.44805 

.00245 

.00303 

-.00318 

975 

-2  000 

6. OOOOO 

4.08095 

-.24482 

-.10561 

43162 

03503 

.00904 

00200 

975 

000 

6 OOOOO 

4 031 15 

02124 

.00894 

42443 

.06545 

.01492 

.00610 

.975 

2 000 

6 OOOOO 

4.08134 

.28559 

. 1210! 

.42373 

. 09370 

.01997 

.01007 

.975 

4.000 

6 OOOOO 

4 08110 

.54830 

.23727 

.43226 

1210! 

.02456 

. 0 1 329 

GRADIENT 

OOOOO 

.00002 

. 12991 

05683 

-.00197 

01479 

00270 

. 00205 

PUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6  000 

6.00000 

4 20845 

- 61993 

- . 33652 

.54153 

-.01122 

00059 

- 00747 

1 150 

-4  000 

6 OOOOO 

4 2091 I 

- 40892 

- .21 03B 

.51506 

02638 

00742 

-.00389 

1 150 

-2  000 

6 OOOOO 

4.20992 

- 17994 

- . 089  74 

.49836 

05847 

.01338 

-.00057 

1 . 150 

.000 

6 OOOOO 

4 21003 

.05149 

. 02523 

.49057 

.08859 

.01872 

00307 

1 . 150 

2 000 

6.00000 

4 20990 

.27946 

. 1 3672 

.48927 

. 1 1561 

.02342 

.00636 

GRADIENT 

.00000 

00012 

.11493 

.05782 

-.00426 

.01489 

.00287 

.00172 

76  ) 

ta.oao 

12.000 


DATE  59  iOCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93I  OTSAT130 


IFJJD3U  < 15  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-LI  » 

LREF  = 

! 1590.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R!  - 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN,  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  ' 

4.55  GRADI 

ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

• 

! MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 .505 

-8.000 

6.00000 

4.51798 

-.79750 

.46505 

.58504 

-.04479 

-.00535 

-.01304 

1 505 

-6.000 

6.00000 

4.51913 

- 59864 

. 35534 

54409 

- 00706 

.00138 

-.00981 

1 505 

-4  000 

6 00000 

4 51 876 

- . 38708 

50096 

.51890 

05857 

.00778 

-.00646 

1 .505 

-5.000 

6 00000 

4.51795 

-.16635 

08366 

50350 

. 05977 

.01344 

- 00305 

1.505 

.000 

6.00000 

4 51801 

05769 

05858 

49571 

. 08859 

.01858 

00063 

1.505 

5.000 

6.00000 

4.51831 

.57365 

. 1 3559 

.49548 

.11503 

05309 

.00458 

1 .505 

4 000 

6.00000 

4 51853 

48751 

.54430 

.501 14 

.13703 

. 05695 

.00714 

GRADIENT 

.00000 

- 00001 

.10943 

05599 

- 00516 

01361 

.00540 

.00173 

LARC  8FT  TPT  749  t IA93)  OTSAT130 


(FJJ032)  t 15  JUL 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R I = 

BREF  = 

*1590.3000 

INCHES  ZMRP 

0 

0 

j- 

11 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

,600 

-8.000 

-6.00000 

3 17053 

-I  03909 

-.36684 

.35196 

- 06907 

-.00547 

-.05756 

.600 

-6  000 

-6.00000 

3. 16959 

-.79691 

-.55947 

.35580 

-.04804 

-.00159 

-.05355 

.600 

-4  000 

-6.00000 

i. 17008 

- 53554 

- . 1 6595 

30948 

- . 05694 

00515 

-.01894 

.600 

-5.000 

-6.00000 

3. 16636 

-.51774 

- 06465 

.59698 

-.00651 

00577 

-.01455 

.600 

000 

-6.00000 

3 16541 

1 1880 

03456 

59037 

.01395 

.00950 

-.01006 

.600 

5 000 

-6.00000 

3.  16347 

46815 

. 13554 

.58915 

.03615 

.01371 

- . 00598 

.600 

4 000 

-6.00000 

3. 16533 

80914 

.53770 

. 59357 

.05771 

.01761 

-.00171 

i 

GRADIENT 

00000 

- 00095 

16876 

05037 

- 00501 

.01058 

.00195 

.00514 

350 
76  ) 

15.000 

15.000 


76  ) 


15.000 
IS  000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  321 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 


IFJJ032)  ( 15  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690. 0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

0100 


976.0000  IN  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN  ZT 


BETA  = -6  000  ELV-L I * 
ELV-LO  » 9.000  ELV-RI  * 
ELV-RO  * 9 000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L 


3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 


MACH 

900 

900 

900 

900 

.900 

900 

.900 


MACH 

975 

.975 

.975 

.975 

975 

975 

975 


ALPHA 

SETA 

RN/L 

-8.000 

-6.00000 

3 . 97426 

-6  000 

-6  00000 

3.97319 

-4  000 

-6.00000 

3 97227 

-2  000 

-6.00000 

3 96994 

000 

-6  00000 

3 S6979 

2 000 

-5  00000 

3 97026 

4.000 

-6  00000 

3 97153 

GRADIENT 

OOOOO 

- 00006 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

-8.000 

-6.00000 

4.07913 

-6  000 

-6  OOCOO 

4 Q7947 

-4  000 

-6  OOOOC 

4 07886 

-2  000 

-6  OOOOO 

4 . 07902 

000 

-6  OOOOO 

4.08172 

2.000 

-6.00000 

4 09060 

4 000 

-6  OOOOO 

4 07996 

GRADIENT 

OOOOO 

00019 

L/DU 

CLU 

CDU 

-.96240 

-.41450 

.42951 

-.75403 

-.29870 

. 39672 

- 5! 155 

-.19129 

37358 

- 21093 

- . 07560 

35874 

1 1539 

04051 

35165 

44067 

15493 

35167 

74155 

26879 

36203 

. 1 5789 

. 05753 

-.00151 

-.08  GRADIENT  INTERVAL  = -E 

L/DU 

CLU 

CDU 

- 85704 

- 44029 

51258 

- 65039 

- 31356 

.47686 

-.43742 

-.  19789 

.45205 

- 19240 

- 08402 

.43717 

.0681 1 

02932 

.43156 

. 32992 

. 14292 

43322 

. 58250 

25976 

44538 

.12811 

.0571 1 

-.00086 

CNW 

CBW 

CTW 

-.04955 

-.00566 

-.02057 

- . 02975 

-.00188 

-.01655 

- 00954 

00192 

-.01236 

.01177 

.00577 

-.00804 

03585 

.01023 

- 00374 

06113 

.01486 

.00054 

08476 

.01922 

00403 

01190 

.00218 

00207 

00/  5.00 

CNW 

CBW 

CTW 

- 07021 

- 00866 

- 02036 

-.04550 

-.00406 

-.01689 

- 02057 

.00047 

-.01285 

00426 

00482 

-.00823 

.02846 

00921 

- 00409 

.05491 

.01411 

- 00052 

0794  t 

01883 

00217 

01253 

00230 

00189 

RUN  NO  0/  0 RN/L 


4.21  GRAOIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA 

I 150  -6.000 

1 . 150  -4  000 

1 150  -2  000 

1 150  000 

1. 150  2.000 
GRADIENT 


BETA  RN/L 

-6  000r,0  4 21014 

-6.00000  4.20911 

-6.00000  4 20944 

-6  00000  4 21151 

-6  00000  4 21188 

.00000  00052 


L/DU 
- 57258 
-.36137 
-.14117 
08241 
30071 
1 1049 


CLU 

-.31087 
- 18656 
-.07138 
.04' 15 
.15027 
.05615 


CDU 
.54112 
.51736 
50460 
49858 
49971 
- . 00295 


CNW 

-.04502 

-.01900 

00945 

03722 

06327 

01373 


COW 

-.00435 

00046 

00557 

01076 

01562 

00P53 


CTW 

- 00994 
-.00637 

- 00250 
00053 

.00256 

.00149 


76  ) 

12.000 

12.000 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

!A93. 

' 

PAGE 

322 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( 1 A93 ) 

0TSAT13D 

(FJJ0321  t 15  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= '2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  : 

XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  - 1 

12.000 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  - 

12.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  I 

ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

* .0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/l  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000 

-6  00000 

4.22093 

- . 7644 1 

- 44701 

. 58335 

- . 06604 

- 00870 

-.01039 

1 .205 

-6.000 

-6  00000 

4.21904 

-.56036 

- 30593 

54670 

-.04111 

- 00387 

- . 00786 

1 .205 

-4,000 

-6  00000 

4 21752 

-.34569 

- 10140 

52449 

- 01417 

00131 

-.00524 

1 .205 

-2  000 

-6.00000 

4 21704 

-.12513 

- 064 05 

.51 191 

0151  1 

0067! 

-.00213 

1.205 

000 

-6.00000 

4 21722 

.09049 

04583 

.50657 

.04246 

0!  175 

.00091 

I 205 

2.000 

-6.00000 

4 21719 

.29663 

. I 5084 

. 50857 

. 06578 

.0161 1 

00268 

! .205 

4.000 

-6.00000 

4.21875 

.50098 

25794 

.51465 

. 08679 

.01994 

.00437 

GRADIENT 

00000 

00013 

. 1 0575 

05468 

- 001  15 

.01263 

00233 

.00120 

LARC 

8FT  TPT 

749  1 1 A931 

0TSAT1 30 

JFJJ033)  t 15  JUL 

76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 2690.0000 

SQ  FT.  XMRP  = 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= -1290. 3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

= • .0100 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.600 

-8.000 

-4.0000D 

3. 17328 

-1.02620 

- 36286 

. 35269 

- . 06743 

- . 00522 

- 02696 

.600 

-6  000 

-4.00000 

3,  17347 

- 79079 

-.25849 

. 32688 

- 04533 

- . 00 ’ 33 

- 02280 

.600 

-4.000 

-4  00003 

3.  16901 

- 52898 

-.16384 

. 30939 

-.02212 

.00260 

-.01780 

.600 

-2.000 

-4  00000 

3.  16362 

- 22422 

- 06688 

29834 

-.00130 

00640 

-.01344 

600 

.000 

-4  00000 

3 15219 

. 1 0492 

03064 

29131 

01869 

.01020 

- OC917 

.600 

2 000 

-4.00000 

3 15926 

.44518 

12873 

.28870 

.04024 

.01434 

-.00517 

.600 

4.000 

-4.00000 

3 15883 

79583 

.23394 

.29338 

06454 

.01879 

-.00048 

GRADIENT 

.00000 

- 00124 

16595 

.04956 

-.00208 

01074 

.00202 

.00215 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  383 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT130  (FJJ033)  ( !5  JUL 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

S690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  » 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  * 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  2MRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.900 

-9.000  -4.00000 

3 97268 

-.97529 

- 42006 

.42970 

-.04974 

- 00545 

- 02078 

.900 

-6  000  -4  00000 

3 97204 

-.76578 

- 30228 

39514 

- . 02885 

- 00154 

-.01650 

.900 

-4.000  -4  00000 

3 97100 

-.51675 

- 19173 

37090 

-.00838 

00225 

-.01214 

.900 

-2.000  -4.00000 

3.96999 

- 22399 

- . 07950 

.35514 

01329 

.00616 

-.00753 

.900 

000  -4  00000 

3 97019 

10574 

03659 

34703 

. 04088 

.01114 

-.00293 

.900 

2.000  -4  00000 

3.97097 

.45613 

15805 

34652 

06836 

01630 

.00147 

.900 

4 000  -4  00000 

3.97460 

.75900 

.27249 

35852 

.09287 

02079 

00517 

GRADIENT  00000 

0004  1 

16158 

05830 

- 00167 

01288 

.00236 

.00218 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

975 

-8.000  -4  00000 

4 09046 

- 85740 

- .44 171 

51392 

-.06767 

- 00821 

- 02002 

.975 

-6  000  -4  00000 

4.08054 

- 65729 

- 31327 

.47712 

- 04189 

- 00351 

-.01621 

.975 

-4  000  -4  00000 

4 09053 

-.44219 

- 20000 

45212 

- 01637 

.00!  10 

- 01205 

975 

-2  000  -4.00000 

4.08225 

-.21045 

-.09177 

.43535 

00880 

.00553 

-.00737 

975 

000  -4.00000 

4 08423 

05001 

021 4 1 

42914 

.03433 

.01023 

-.00292 

.975 

2.000  -4.00000 

4.0S13I 

.32001 

13766 

43017 

' 06212 

01556 

.00024 

.975 

4 000  -4  00000 

4 07826 

.57773 

25566 

44192 

.08888 

.02063 

.00316 

GRADIENT  00000 

- 00027 

12852 

.05704 

- 00133 

01319 

00245 

00190 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000  -4  00000 

4 21137 

- 57934 

-.31409 

54028 

- 03905 

- 00344 

- 00946 

1.150 

-4  000  -4  00000 

4 20989 

- 36523 

- 18794 

51571 

-.01039 

.00185 

-.00560 

1.150 

-2  000  -4.00000 

4 21022 

- 14401 

-.07249 

50234 

.01975 

00741 

-.00188 

1.150 

000  -4.00000 

4 20895 

07865 

.03905 

49564 

.04761 

.01267 

.00093 

1.150 

2.000  -4  00000 

4.20810 

29573 

14671 

49606 

. 07496 

01757 

00341 

GRADIENT  000 00 

-.00033 

.11029 

05578 

-.00328 

01420 

00262 

00149 

76  ) 

18.000 
IS. 000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PAGE  324 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93) 

OTSATI30 

IFJJQ331  » 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SRFF 

s 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-U  * 

12.000 

LREF 

a 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  * 

12.000 

BREF 

a 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 205 

-8  000 

4.00000  4 21880 

- 76488 

- . 44677 

58279 

- 06061 

-.0079! 

- 0)012 

1 .505 

-6.000 

4 00000  4 21805 

-.56720 

- . 3030 1 

.54543 

- 03388 

- 00276 

-.00766 

1 205 

-4.000 

4.00000  4 21803 

-.34808 

18192 

.52242 

-.00447 

00295 

- 00515 

1.205 

-2.000 

■4  00000  4 21756 

-.12340 

- 06285 

.50954 

. 02634 

.00872 

- 00206 

1.205 

000  -4  00000  4 21830 

. 08995 

04528 

.50352 

.05343 

.01363 

.00096 

1 .205 

2 000 

•4  00000  4.21970 

.29982 

15126 

50449 

07806 

.01802 

. 00332 

1-205 

4 000 

■4.00000  4 22005 

.50199 

25678 

.51 122 

09803 

.02174 

.00490 

GRADIENT 

00000  00031- 

10617 

05457 

-.00137 

01284 

.00234 

00127 

LARC  SET  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

(FJJ034)  i !5 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.0Q0 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  o 'rn/l  = 

3 16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.600 

-8.000 

.00000  3 17381 

-1 .05707 

- 37150 

. 35070 

-.06538 

-.00536 

- 02575 

.600 

-5.000 

00000  3 16648 

- 82244 

- 26522 

32254 

- 04140 

-.00!  1 1 

- 02111 

.600 

-4  000 

00000  3 16120 

- 54620 

- 16621 

.30415 

-.01817 

00304 

-.01639 

600 

-2.000 

00000  3 15333 

-.24737 

- 07244 

.29290 

00468 

.00717 

-.01 166 

.600 

000 

00000  3 I 4991 

.08771 

02520 

.28665 

. 02587 

.01 121 

-.00760 

.600 

2 000 

.00000  3 14780 

44375 

. 12622 

28386 

.04856 

.01558 

- 00305 

600 

4.000 

.00000  3 15216 

80272 

23106 

.28706 

.07317 

02021 

.00173 

GRADIENT 

.00000  - 00118 

16945 

. 04966 

-.00216 

.01133 

.00214 

. 00224 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITYi 


DATE  39  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE 


LARC  BFT  TPT  /49  (IA931 

0TSAT130 

CFJJ034)  ( 15 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

3690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  “ 

LREF  = 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  * 

BREF  = 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  i 

5RAD1ENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

900 

-B  000 

.00000 

3 96699 

-1  01794 

- 43331 

43487 

- 05601 

-.00637 

- 03055 

.900 

-6  000 

.00000 

3 96B03 

-.80444 

-.31073 

38633 

- 03055 

-.00180 

-.01545 

.900 

-4.000 

00000 

3 96984 

-.53820 

- 19343 

. 35933 

- 00459 

.00370 

-.01015 

.900 

-3  000 

00000 

3.97427 

- 25105 

- 08637 

34379 

.03301 

.00736 

-.00440 

.900 

000 

.00000 

3 97703 

10795 

.03643 

33793 

. 05483 

01335 

.00095 

.900 

3 000 

00000 

3.97405 

45566 

15493 

.34003 

.08461 

.01885 

.00503 

900 

4 000 

. C0Q00 

3 97135 

76528 

.26969 

.35197 

.10933 

.03307 

.00884 

GRADIENT 

.00000 

00013 

16568 

. 05837 

-.00093 

01453 

. 00383 

00337 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

C8W 

CTW 

.975 

-8.000 

00000 

4 07943 

-.88345 

- 45269 

.51 144 

- . 06395 

-.00736 

-.01896 

.975 

-6  000 

.00000 

4 07883 

- 68986 

- . 33598 

47280 

-.03437 

-.00330 

-.014)8 

.975 

-4.000 

00000 

4 08109 

- 47201 

- 31013 

44514 

-.00663 

00356 

-.00889 

.975 

-2  000 

00000 

4 08377 

- . 23533 

- 10100 

.43945 

03167 

.00753 

- 00363 

975 

.000 

00000 

4 08361 

02517 

01061 

43263 

.05079 

.01393 

.00087 

975 

3.000 

.00000 

4 09384 

29489 

. 13491 

43356 

.07859 

.01837 

.00398 

.975 

4.000 

00000 

4 08115 

.55898 

.34147 

.43164 

. 10548 

.0330! 

. 00677 

GRADIENT 

00000 

00001 

. 12960 

05646 

-.00164 

.01406 

00358 

00195 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU  , 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6  000 

00003 

4.31007 

- 60833 

- . 33850 

53793 

-.03698 

- 00145 

- 00835 

1 . 150 

-4.000 

00000 

4 30951 

- 38830 

-.19858 

.51343 

.00789 

.00499 

-.00445 

1 .150 

-3.000 

00000 

4 21033 

-.  15306. 

-.07675 

.49879 

.04335 

.0! 143 

-.00063 

1.150 

000 

.00000 

4 20993 

055  r-0 

. 03304 

.49178 

071  13 

.01659 

.00309 

1.150 

2 000 

.00000 

4.21051 

38200 

. 1 3830 

49043 

. 09738 

.031 18 

.00497 

GRADIENT 

.00000 

.00013 

. 1 1 147 

05597 

-.00365 

.01400 

. 003S9 

.00155 

335 
76  1 

13.000 

13.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

I A93, 

PAGE 

326 

LARC 

8FT  TPT 

/49  ( IA93) 

OTSAT130 

IFJJ034)  < 15 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  « 

12.000 

LREF 

m 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* 0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

9 000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

c 

' 1290.3000 

INCHES  ZMRP 

« 400  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

x 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

'MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-8.000 

.00000 

4.22171 

-.77423 

-.44850 

.57799 

-.04919 

-.00609 

- 00991 

1 .205 

-6.000 

.00000 

4.21902 

- 57890 

-.31318 

54164 

-.01793 

-.00003 

-..00753 

1 205 

-4.GQ0 

00000 

4 21693 

-.36017 

- 18676 

.51818 

01480 

.00624 

- 00505 

► 

1.205 

-2.000 

.00000 

4.21885 

- . 1 3648 

- . 06872 

.50427 

04797 

.01207 

-.00152 

1 .205 

000 

.00000 

4 22011 

. 07970 

03970 

49869 

. 07749 

.01732 

.00168 

1 .205 

2 000 

00000 

4 22103 

.29103 

14485 

.49768 

.10113 

.02152 

.00454 

1 .205 

4.000 

.00000 

4,22344 

.49307 

.24849 

.50366 

.12145 

02515 

. 00686 

• 

GRADIENT 

. 00000 

. 00076 

. 1 0670 

. 05420 

-.00178 

01331 

.00236 

.00149 

LARC 

8FT  TPT 

749  (IA93) 

OTSAT130 

IFJJ035)  t 15 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

~ 

•2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L I = 

12.000 

lrEf 

ts 

'1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

* 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

0100 

i 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -B-TlO/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

' 600 

-8.000 

4.00000 

3.16969 

-1.05798 

-.37379 

.35243 

- 07220 

-.00602 

-.02681 

.600 

-6.000 

4.00000 

3 17070 

-.81556 

-.26614 

. 32630 

-.04568 

-.00139 

-.02156 

.600 

-4.000 

4 00003 

3. 16895 

-.54163 

- 16709 

. 30820 

-.02161 

.00303 

- 01674 

.600 

-2  000 

4 00000 

3. 16849 

- 2436D 

- 07219 

.29618 

.00403 

. 00758 

-.01132 

.600 

000 

4 00000 

3 16565 

09770 

. 02837 

.28932 

.02833 

.01218 

-.00656 

.600 

2 000 

4 00000 

3 16287 

44705 

12871 

.28740 

05394 

.01680 

- 00181 

.600 

4 000 

4 OOOOO 

3 16160 

.80458 

.23460 

29107 

.07914 

02170 

00313 

GRADIENT 

.00000 

-.00102 

16915 

.05021 

-.00215 

.01257 

.00233 

.00246 

DATE  ag  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93’. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  <1A93>  OTSAT130 


(FJJQ35)  ( 15  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


= 2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

« 97G 

.0000  IN. 

XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  « 

= 1290.3000 

INCHES  YMRP 

- 

.0000  IN. 

YT 

ELV-EO  « 

9.000 

ELV-R1  » 

“ teso.3000 

INCHES  ?MRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

* .0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

1 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-8  000 

4.00000 

3.97182 

-.99401 

-.42562 

.42708 

-.05152 

- . 0D560 

-.01863 

.900 

-6.000 

4 00000 

3.97184 

- 78451 

- 30725 

39213 

-.02566 

-.001 1 l 

- 01287 

.900 

-4.000 

4 00000 

3 97142 

- 53643 

- 19760 

. 36802 

.00404 

.00414 

-.00717 

900 

-2.000 

4.00000 

3 97243 

-.23659 

- 08323 

. 35230 

.03532 

.00978 

-.00142 

.900 

000 

4 00000 

3 9 7267 

,10647 

03670 

.34541 

06769 

.01573 

.00367 

.900 

2.000 

4 00000 

3.97060 

.45328 

. 15669 

.34571 

. 0984 ! 

.02131 

.00784 

.900 

4.000 

4.00000 

3 97020 

.75409 

.27057 

. 35830 

. 1 1958 

.02460 

.01090 

GRADIENT 

.00000 

- 00021 

16355 

.05881 

-.00130 

0 1471 

. 00262 

.00227 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRAD 

IENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

SETA 

RN/L 

L/DU 

.975 

-8.000 

4 00000 

4 07773 

- 87175 

.975 

-6.000 

4 00000 

4 07864 

- 67567 

.975 

-4  000 

4 00000 

4 08054 

- 45328 

.975 

-2.000 

4 00000 

4.07981 

- 21157 

975 

000 

4 00000 

4.08145 

03996 

975 

2.000 

4 00000 

4 08265 

.31299 

.975 

4.000 

4 00000 

4 08391 

.57946 

GRADIENT 

.00000 

.00048 

. 12950 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 21  ( 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

- 44670 

.51113 

-.05231 

- 00573 

- 01752 

- . 32007 

4744  0 

-.02191 

-.00033 

-.01215 

- 20373 

.44883 

.00824 

.00507 

-.00666 

- 09128 

43248 

.03896 

.01071 

-.00141 

01690 

.42637 

06839 

.01632 

.00286 

13273 

42414 

. 09750 

.02140 

.00680 

.25267 

.43536 

. 12658 

. 02637 

. 00978 

05684 

-.00176 

.01477 

00266 

.00205 

IENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.150 

-6  000 

4 000C0 

■/.21334 

-.59220 

- 32190 

.54189 

-.00885 

.00177 

-.00869 

1.150 

-4.000 

4.00000 

4.20962 

- 38195 

- 19643 

.51.506 

02843 

00851 

-.00480 

1 150 

-2.000 

4 00000 

4 20842 

- 15806 

- 07904 

.49970 

.061 12 

01439 

- 00127 

1.150 

COO 

4.00000 

4.21053 

.07185 

.03544 

49322 

09038 

01971 

00217 

1.150 

2.000 

4 00000 

4 21118 

29125 

.14308 

49136 

.11501 

.02413 

.00513 

GRADIENT 

.00000 

00034 

1 1 247 

.05665 

- . 0038B 

.01445 

.00261 

.00167 

327 

76  ) 

12.000 

12.000 


DATE  29 

< 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

128  - 

* 

LARC  0FT  TPT  749  UA93) 

QTSATI30 

(FJU0351  t 15  JUL  76  1 

REFERENCE  data 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

'2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

ELV-LI  » 

12.000 

LREF 

» 

I2go.3000 

INCHES  YMRP 

» 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  » 

12.000 

BREF 

i 1290. 3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  2T 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

, .0100 

, 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

' CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

1 205 

-8.000 

4 OOOOO 

4 21792 

-.77017 

-.44972 

•5827S 

- 03907 

- 00395 

- 01322 

1.205 

-6  000 

4 .00000 

4 218B9 

- . 575B7 

-.31389 

54561 

-.00310 

00256 

- 00995 

1 .205 

-4.000 

4.00000 

4 21871 

-.36166 

-.18844 

.52073 

.03069 

00882 

- 00688 

1 .205 

-2.000 

4.00000 

4 21692 

-. 13690 

- 06920 

.50584 

06194 

.01450 

- 00342 

. 

1.205 

.000 

4 GOOOO 

4 21654 

0B447 

.04207 

49850 

.09173 

01967 

.00064 

1.205 

2 000 

4 OOOOO 

4.21685 

.28999 

14422 

49733 

. 1 1468 

02378 

.00367 

1.205 

4 000 

4.00000 

4 21761 

.49932 

25180 

50393 

13608 

02757 

.00642 

! 

GRADIENT 

OOOOO 

- 0001  1 

.10744 

05469 

- 00211 

.01318 

00234 

.00168 

LARC  8FT  TPT  749  1 IA93) 

OTSATI 30 

(FJJ03S)  ( 15  JUL 

76  1 

REFERENCE  data 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

OODO  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 OOO 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF 

~ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

DODO  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 OOO 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3 16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.600 

-8  000 

6.D0D00 

3. 16980 

-1  05689 

- . 37322 

. 35202 

- 07252 

-.00599 

-.02658 

600 

-6  OOO 

6. OOOOO 

3.16898 

- 81710 

-.26611 

.32584 

- 04628 

-.00131 

-.02146 

.600 

-4  000 

6.00000 

3 16984 

- 56012 

-.17307 

.30845 

- 02180 

.00313 

- 01655 

600 

-2.000 

S OOOOO 

3. 16736 

- 23016 

-.06794 

.29526 

.00497 

. 00797 

-.01115  ■ 

600 

OOO 

6.00000 

3. 16759 

. 1 0776 

.031 14 

28868 

Q2S83 

.01272 

- 00627 

.600 

2 OOO 

S OOOOO 

3. 16661 

.46434 

.13361 

-2B734 

05730 

.01762 

- 00078 

.600 

4 OOO 

6 OOOOO 

3. 16474 

.81560 

.23763 

.2909! 

.00330 

02262 

.00408 

GRADIENT 

.00000 

-.00055 

17230 

.051 15 

- 00215 

01313 

00243 

.00258 

I 


DATE  29  OCT  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


CFJJ036) 


PAGE  329 
I 15  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-I 

LREF  * 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-I 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

900 

-8.000 

6.00000 

3.97215 

-.99228 

- 42496 

.42736 

-.0502! 

-.00534 

- 01792 

.900 

-6  OOO 

6 00000 

3.97165 

-.78456 

- 30846 

. 39348 

-.02290 

- 00070 

-.01 174 

900 

-4.000 

6 00000 

3 97199 

- . 53552 

- 19860 

. 37075 

00774 

00472 

-.00593 

900 

-2.000 

6.00000 

3 97217 

- 24558 

- . 08749 

. 35626 

.03880 

.01048 

-.00069 

900 

000 

6 00000 

3 37235 

09183 

.03201 

. 34904 

.07214 

01667 

.00449 

900 

2 000 

6 QOOQO 

3 97166 

.43755 

15315 

35009 

10433 

.02228 

.00939 

.900 

4.000 

S.DOOOO 

3.971 18 

72994 

26325 

36025 

. 12425 

• 02526 

01204 

GRADIENT 

00000 

- OOO! 1 

. 16070 

. 05822 

- 00136 

.01493 

00264 

00230 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

975 

-8  000 

6.00000 

4 07995 

-.87179 

- 44682 

51137 

- 04937 

- 00516 

- 01698 

975 

-6.000 

6.00000 

4.  OB  327 

-.67287 

- 31920 

.47496 

-.01745 

00043 

-.01126 

.975 

-4  000 

6.00000 

4.08414 

- 45014 

- 20241 

.44936 

.01555 

.00629 

-.00537 

.975 

-2.000 

6 00000 

4 09144 

-.20448 

- . 08855 

43364 

04744 

.01232 

-.00033 

975 

.000 

6 00000 

4 091  11 

.06081 

02585 

42678 

07666 

01785 

00369 

.975 

2 000 

6.00000 

4 07859 

.32260 

13737 

42586 

. 10712 

02292 

.00806 

975 

4 OOO 

6 00000 

4.0B042 

58764 

25664 

43616 

.13613 

02796 

.01057 

GRADIENT 

.00000 

-.00051 

13013 

05720 

-.00171 

’ 01504 

00270 

. 0020 1 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6  000 

6 00000 

4 21098 

- . 59274 

- 322S4 

54267 

-.00177 

.00302 

- 00937 

1 . 150 

-4.000 

6.00000 

4 .21009 

- . 38254 

- 19723 

.51642 

. 03595 

.00978 

-.00553 

1.150 

-2  000 

6.00000 

4 20979 

- 15958 

- 07996 

50032 

06879 

01568 

-.0019! 

1.150 

OCO 

6.00000 

4.21007 

.07376 

03638 

49267 

09860 

.02092 

.00187 

1 150 

2.000 

6.00000 

4 21026 

.30007 

14756 

49181 

12355 

02535 

.00512 

GRADIENT 

00000 

.00004 

. 1 1406 

. 05754 

-.00407 

.01463 

.00260 

.00179 

12.000 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

■ 

PAGE  330 

LARC 

BFT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ036I  C 15 

JUL  76  > 

1 

, REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

} 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■=  .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF 

« 

'1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

f 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

8ETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000 

6.00000 

4 21815  - 77487 

-.45259 

58290 

- 03531 

-.00312 

- 01460 

l 205 

-6  000 

6 00000 

4 21785  - 57805 

- 31507 

54563 

00193 

00346 

-.01 1 17 

1 205 

-4  000 

6.00000 

4 21716  -.36686 

- 19108 

.5206! 

03714 

.00985 

- 00784 

1 .205 

-2.000 

6 00000 

421767  -.14541 

-.07341 

.50503 

06004 

.01542 

-.00426 

, 1-205 

000 

6 00000 

4 21727  .08042 

04001 

.49766 

. 09775 

.02057 

-.00021 

1 205 

2.000 

6 00000 

4 21689  29418 

.14636 

.49753 

12278 

.02488 

.00341 

1 .205 

4 000 

6 00000 

4.21779  50480 

.25430 

.50348 

. 14358 

.02855 

.00610 

- 

GRADIENT 

00000 

00002  .10915 

05553 

- 00209 

.01338 

. 00234 

00178 

LARC 

BFT  TPT  749  ( IA93I 

OISAT 1 30 

(FJJ037J  l 08 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF 

“ 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT 

INTERVAL  *= 

-5.00/  5 00 

, MACH 

= 900 

ALPHA 

BETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

-b.'OOOOO 

3.97229  - 91550 

- 39652 

43191 

- . 03642 

-.00381 

-.01959 

-6  000 

-6-00003 

3.97248  -.69970 

- 27952 

. 39999 

- 01613 

.00001 

-.01550 

i 

-4  000 

-6-00000 

3.97173  -.45184 

-.  17098 

37807 

.00435 

.00381 

-.01134 

-2.000 

-6.00000 

3 97170  -.15484 

- 05631 

. 36420 

.02545 

00770 

-.00723 

000 

-6-00000 

397116  .17566 

06274 

35751 

.05133 

.01237 

- . 00273 

2.000 

-6.00000 

3.97019  .50834 

.18192 

35795 

.07677 

.01709 

.00135 

4.000 

-6.00000 

3 97106  .79810 

29444 

3685 1 

.10033 

.02154 

.00472 

GRADIENT 

.00000 

- 00014  15815 

05845 

-.00127 

.01216 

.00224 

.00204 

ORIGINAL'  PAGE  3B 
OP  POOR  QUALITY/ 


DATE 

as 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

331 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ037I  ( 08 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

E 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  « 

12,000 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF 

* 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN,  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

a 

0100 

RN/L  -- 

4.08  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

■ 975 

ALPHA 

SETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8  000 

-6.00000 

4 08232  -.811 1 1 

- 41961 

51612 

-.05814 

-.00674 

- 01986 

-6  000 

-6  00000 

4 08052  - . 60B 1 8 

-.29177 

48051 

- 03282 

-.00204 

- 01638 

-4  000 

-6  OCOOO 

4 C8020  -.38903 

- 17757 

.45622 

- 00821 

.00245 

- Ot242 

-2  000 

-6  00000 

4 08167  - 14307 

-.06322 

44241 

01655 

.00678 

-.00780 

000 

-6. OCOOO 

4 080 1 8 .12414 

05425 

.43745 

04229 

.01144 

-.00378 

2.000 

-6  OOOOD 

4 08106  .38079 

16767 

.44041 

.06829 

01636 

-.00060 

4 000 

-6  OCOOO 

4 08204  .63084 

28650 

45355 

.09391 

.021 17 

00245 

GRADIENT 

00000 

00015  12818 

. 05795 

- 00037 

01280 

.00235 

00185 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

(FJJ038!  ( 08 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

• 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

-4  000 

ELV-L 1 = 

12  000 

LREF 

“ 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

“ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

— 

0100 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = 

900 

ALPHA 

BETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-8.000 

-4  00003 

3.97477  -.92957 

- 40390 

.43350 

- 03711 

- 00374 

- 01978 

-6.000 

■4  00000 

3.97425  - 71150 

- 28409 

. 39965 

- 01562 

00024 

-.01567 

J 

-4.000 

-4.00000 

3 97283  -.45569 

-.17129 

. 37578 

00613 

00424 

-.0! 131 

-2  000 

-4  00000 

3 97291  - 16110 

- 05807 

. 36057 

.02783 

00818 

-.00671 

» 

000 

-4.00000 

3 97195  17608 

06213 

.35343 

.05702 

01341 

-.00185 

\ 

2 000 

-4.00000 

3 96971  .51207 

. 18091 

35317 

.08443 

.01864 

00220 

4 000 

-4.00000 

3.97058  .81720 

. 29897 

. 36534 

10991 

.02334 

00583 

GRADIENT 

.00000 

- 00039  16095 

. 05897 

-.00141 

.01321 

00243 

00216 

DATE 

89 

OCT  7B 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - (A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49 

( 1A93) 

OTSAT130 

(FJJ0381  ( 08  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-L1  » 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YHRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 

BREF 

=: 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

c; 

.0100 

RN/L  =- 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

= 975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

-8.000  -4 

00000 

4 08581 

.81618 

- 42314 

51731 

- 05497 

- . 00627 

-.01930 

-6  000  -9 

00000 

4 08394 

61  IBS 

- 29351 

.48053 

-.02881 

-.00146 

-.01 562 

-4  000  -4 

00000 

4 08242 

.39297 

-.17900 

.45548 

- 00309 

.00323 

- 01 160 

-2.000  -4 

00000 

4 08331 

. 15715 

-.06920 

44074 

.02150 

00763 

-.00713 

.000  -4 

ooooo 

4 08154 

1 1595 

05039 

.43504 

.04781 

01248 

-.00294 

2 000  -4 

00000 

4 08242 

371  15 

16226 

.43723 

. 07580 

01788 

-.00003 

4 OOO  -4 

ooooo 

4 08313 

.62223 

.28081 

45062 

.10339 

02305 

00311 

GRADIENT 

.00000 

.00003 

. 1 2794 

. 05755 

-.00066 

.01336 

. 00249 

.00183 

LARC 

8FT  IPT  749 

( 1 A93) 

OTSAT130 

CFJJ039)  ( 00  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690. ODOO 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

OOO 

ELV-L1  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-R 1 = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

.0100 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

faACM 

= 900 

ALPHA 

8ETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8  000 

OOOOO 

3 96843 

-.97235 

- 41857 

.42970 

-.04292 

-.00460 

-.01959 

-6  000 

.00000 

3.97111 

■ . 74659 

- 29253 

39189 

- 01692 

00006 

-.01475 

-4  OOO 

.ooooo- 

3.97112 

-.47127 

- 17227 

36565 

00999 

.00483 

-.00954 

-2.000 

.ooooo 

3.97318 

-.  17859 

- 06264 

35080 

.03754 

. 00S6 3 

-.00394 

000 

.00000 

3.97521 

18516 

.06380 

.34472 

. 06888 

. 0 1 557 

.00075 

2.000 

.00000 

3.97487 

.52616 

. 18302 

. 34790 

.10002 

.02133 

.00525 

4.000 

.00000 

3 97580 

82803 

.29861 

.36019 

. 12677 

. 02579 

. 00964 

GRADIENT 

.ooooo 

00055 

.16517 

. 05937 

-.00069 

.01480 

.00269 

. 00238 

332 

76  ) 

12.000 

12.000 


76  ) 


12.000 

12,000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  333' 


LARC 

8FT  TPT 

749  (1A931 

OTSAT130 

(FJJ039)  ( 08  JUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT . XMRP 

= 976 

oooo  in.  : 

XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

3 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

K 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400 

0000  IN.  , 

ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

E 

0100 

RN/L 

4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/  5.00 

MACH 

‘ .975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

-8.000 

00000 

4 08532 

-.83667 

-.43040 

51321 

- 04927 

-.00529 

-.01812 

-6.000 

.00000 

4 08548 

-.64027 

- 30376 

.47519 

- 02208 

-.00030 

-.01387 

-4  000 

. QOJOO 

4 08388 

-.42101 

-.  18943 

.44977 

.00588 

.00466 

-.00889 

-2  000 

.00000 

4 08267 

-.17271 

-.07510 

.43509 

03566 

00989 

- 00368 

000 

.00000 

4 . 08086 

09004 

.03857 

. 42869 

06466 

01530 

.00061 

2 000 

00000 

4 07999 

34701 

14939 

.43057 

. 09385 

02064 

.00385 

4.000 

.00000 

4.08196 

61010 

269 1G 

44071 

. 12186 

. 02563 

. 00668 

GRADIENT 

ooooc 

- 00033 

12910 

05708 

- 00113 

01451 

00263 

.00193 

LARC 

BFT  TPT 

749  ( IA93) 

0TSAT130 

IFJJ040)  ( 08  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

3 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN-  XT 

BETA 

4 000 

ELV-U  = 

12  000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

OOOO  IN  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

= 

0100 

RN/L 

= 

3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  a 

-5.00/  5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

-8.000 

4 

. OOOCO 

3 97210 

-.95015 

-.41111 

.43164 

-.03850 

- 00400 

-.01726 

-6.000 

4 

00000 

3.97122 

-.72832 

- 28866 

.39688 

- 0! 146 

00077 

- 01173 

-4.000 

4 

00000 

3 96978 

- 46892 

- 17505 

.37307 

.01931 

.00627 

- 00632 

-2.000 

4 

.00000 

3 97060 

-.17361 

- 06215 

.35834 

.05093 

.01204 

-.00079 

.000 

4 

.00000 

3 96966 

17286 

06074 

. 35222 

08314 

.01819 

.00397 

2 000 

4 

.00000 

3.97239 

50345 

17750 

. 35296 

1 1400 

. 02369 

. 00829 

4.000 

4 

.00000 

3 97339 

.81384 

29829 

36615 

.13987 

. 02786 

.01225 

GRADIENT 

00000 

.00045 

. 16213 

.05932 

-.00096 

-01521 

. 00274 

.00231 

DATE 

29 

OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT130 

IF JJ040)  « 08  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-LI  » 

LREF 

S 

11290.3000  .INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-R1  - 

BREF 

s 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

» 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

- 

.0100 

RN/L 

a 4.08  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = . 975 

ALPHA 

BETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

4 00000 

4 08100  - 83340 

-.43029 

.51506 

-.03968 

- 00384 

-.01666 

-6  000 

4 00000 

4 08135  - 63519 

-.30303 

47793 

-.00993 

00151 

-.01147 

-4.000 

4.00000 

4 08160  -.41051 

-.18584 

.45223 

.02083 

.00700 

-.00593 

-2  000 

4 00000 

4.08  70  -.15992 

- . 06979 

43748 

.05230 

.01285 

-.00089 

000 

4 00000 

4 08167  .09866 

.04254 

43236 

08264 

.01861 

00295 

2.000 

4 00000 

4 08207  .36778 

. 15832 

.43097 

1 1242 

. 02377 

. 00660 

4.000 

4.00000 

4.08444  .62604 

.27852 

.44425 

14370 

.02902 

. 00SB8 

GRADIENT 

00000 

00030  13004 

.05784 

- 00112 

01529 

00275 

.00196 

LARC  8FT  TPT  749  ( 1A931 

OTSAT130 

(FJJ041)  ( 08  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

*=  400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

" 

.0100 

» 

RN/L 

= 3.97  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = 900 

ALPHA 

BETA  - 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBM 

CTW 

-8  000 

6.00000 

i 97034  -.95154 

-.41119 

43107 

-.03810 

- 00391 

-.01671 

-6.000 

6.00000 

3.97091  -.73366 

-.29136 

39758 

-.00982 

.00105 

-.01093 

-4.000 

6 00000 

3 97031  - 47751 

- 17935 

. 37538 

02162 

.0067! 

- . 00536 

-2.000 

6.00000 

3.97051  -.17992 

-.06490 

. 36087 

.05428 

.01276 

.00012 

.000 

6.00000 

3.97037  .16760 

.05938 

.35459 

08908 

.01930 

. 00508 

2 000 

6 00000 

3.97189  .49945 

.17783 

35618 

. 12075 

.02483 

.00987 

4.000 

6.00000 

3.97280  .79407 

.292! 1 

36747 

14270 

. 02830 

.01307 

GRADIENT 

.00000 

.00032  .16113 

.05928 

-.00103 

.01543 

.00276 

.00233 

334 
76  1 

12.000 

12.000 


76  1 


12.000 

12.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  335 


LARC 

8FT  TPT 

749 

( IA93) 

OT5ATI30 

(FJJ041 ) < 08  JUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690  0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  : 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  » 

12.000 

LREF 

a 

1590  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  - 

15.000 

SREF 

c 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ; 

ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

V 

.0100 

RN/L  - 

4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8,000 

6 00000 

4 00224 

-.83581 

-.43107 

.51466 

- 03685 

-.00331 

- 01614 

-6.000 

6.00000 

4 0655 1 

-.63345 

-.30557 

.47841 

-.00535 

. 00529 

-.01055 

-4  000 

6.00000 

4.08049 

-.40698 

- 18459 

.45358 

05746 

00818 

-.00480 

-5.000 

6 00000 

4 08084 

- 15603 

- 06828 

.43833 

06051 

.01433 

.00010 

000 

6 00000 

4 08076 

.11253 

.04859 

.43260 

09140 

.05008 

00409 

5.000 

6 00000 

4 08078 

.37019 

16018 

.43586 

. 15198 

05526 

.00791 

4 000 

6 00000 

4 08191 

.63002 

.28032 

.44448 

15210 

03047 

01080 

GRADIENT 

00000 

.00014 

13001 

.05791 

-.001 15 

01555 

.00578 

.00195 

LARC 

8FT  TPT 

749 

1 IA931 

0TSAT130 

(FJJ045)  t 08  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

5690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L1  = 

8.000 

LREF 

= 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

= 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 

3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-8.000 

-6.000C3 

3 97000 

- 95665 

-.41177 

.42940 

-.04939 

-.00521 

-.05034 

-6  000 

-6  00000 

3 96921 

-.74000 

-.59382 

. 39746 

-.05849 

-.00135 

-.01634 

-4  000 

-6  00000 

3 96953 

-.48605 

- I 8287 

.37615 

-.00686 

.00563 

-.01538 

-2.000 

-6  00000 

3.971 15 

- 18929 

- Q6Q54 

.36558 

.01441 

00657 

- 00848 

000 

-6.00000 

3 97136 

14453 

.05125 

35540 

03906 

01117 

-.00403 

2.000 

-6.00000 

3.96885 

.47945 

17071 

35659 

06483 

01595 

.00052 

4.000 

-6.00000 

3 96977 

76855 

58126 

36560 

.08835 

05043 

.00358 

GRADIENT 

.00000 

-.00006 

15889 

05838 

- 00135 

01504 

. 00525 

.00203 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


LARC  8FT  TPT  /49 

t I A93) 

0TSAT1 30 

REFERENCE  DATA 

SREF 

£690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

SCALE 

* 

.0100 

RN/L  *•  4.08  GRADIENT  INTERVAL  » 

MACH 

= .975 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/OU 

CLU 

-8.000 

-6  00000  4.08019 

- 84653 

- 43669 

-6  000 

-6.00000  4 07994 

- 64607 

-.30901 

-4.00C 

-5.0C000  4.07989 

-.42621 

- 19380 

-2.000 

-6  00000  4.08034 

-.17885 

-.07863 

.000 

-6.00000  4.0B220 

.08148 

.03533 

2.000 

-6.00000  4.08135 

. 33576 

. 14637 

4 000 

-6.00000  4 08167 

59307 

.26623 

GRADIENT 

OOOOO  .00023 

. 12766 

.05725 

LARC  8FT  TPT  749 

( 1 A93) 

OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

SCALE 

= 

0100 

• RN/L  = 3.97  GRADIENT 

INTERVAL  = 

MACH 

= 900 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

-8.000 

-4  OOOCO  3.97065 

-.96928 

-.41781 

-6  000 

-4.00000  3.96957 

- 75367 

- 29850 

-4.000 

-4.00000  3 98856 

- 49250 

- 18384 

-2  000 

-4.00000  3 96914 

- 19671 

-.07029 

.000 

-4.00000  3 9694 7 

13517 

. 04734 

2.000 

-4  OOOOO  3.96923 

49421 

17383 

4.000 

-4  OOOOO  3.97162 

78584 

28509 

GRADIENT 

.00000  .00031 

16238 

05910 

PAGE  336 

(FJJ042)  < 08  JUL  76  >, 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  * -6. 000  ELV-Ll  = 8.000 

ELV-LO  « 14.000  ELV-R1  = 8.000 

ELV-RO  * 14.000 


5.00/  5.00 


CDU 

CNN 

C8H 

CTW 

.5147! 

-.07143 

-.00816 

-.01936 

.47904 

-.04650 

-.00354 

-.01595 

45443 

-.02159 

.00100 

-.01208 

.44017 

.00308 

.00538 

-.00777 

43452 

.02832 

.00985 

-.00393 

4 3601 

.05483 

.01475 

-.00059 

.44827 

08070 

.01961 

.00242 

■ . 00082 

.01282 

.00233 

.00181 

(FJJ043)  ( 08  JUL 

76  1 

PARAMETRIC 

DATA 

BETA 

-4.000 

ELV-Ll  = 

8.000 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

8.000 

ELV-RO  = 

14.000 

-5.00/  5.00 


CDU 

.43009 

39646 

.37308 

35759 

.35114 

.35217 

36245 

-.00133 


CNM 

- . 04948 
- . 02852 
- 00619 
.01718 
.04497 
.07311 
.09873 
.01329 


CBN 

- 00507 

-.00118 
.00293 
.00713 
.01219 
.01760 
. 02225 
.00246 


CTU 

-.02060 
-.01663 
-.01253 
-.00800 
-.00311 
.00108 
.00491 
. 00220 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

PAGE 

LARC 

BFT  TPT 

/49  (IA931 

OTSAT ! 30 

(FUJ043)  ( 09 

JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976,0000  IN.  ! 

XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L1  - 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R!  = 

BREF 

a 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

.0100 

RN/L  - 

4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

■ CTW 

-9  000 

■4.00000 

4 . 07854 

- . 85064 

- 44033 

.51645 

-.06879 

-.00767 

-.01921 

-6  000 

•4.00OC0 

4 . 07797 

-.64790 

- 30991 

.47907 

- 04330 

-.00295 

- 01560 

-4.000 

-4.00000 

4 . 07900 

-.425S0 

- 19330 

45393 

- 0169! 

00180 

-.01129 

-2  000 

■4.00000 

4 . 07952 

- 18706 

-.08201 

.43882 

0086! 

.00629 

-.00681 

.000 

■4  OOOOO 

4 07929 

. 06636 

02884 

.43200 

.03390 

01092 

-.00301 

2.000 

•4  00000 

4 08099 

32690 

14163 

43334 

.06162 

.01623 

.00023 

4 OOO 

-4  00000 

4 06183 

.58440 

. 26066 

.44544 

08853 

02128 

.00312 

GRADIENT 

OOOOO 

00036 

. 12671 

05658 

-.00112 

01319 

.00244 

.00179 

LARC 

8FT  TPT 

749  I 1A93) 

OTSAT 130 

(FJJ0441  1 OB 

JUL 

REFERENCE  DATA 

, 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690  0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R 1 * 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ; 

ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

0100 

RN/L  = 

3.97 

GRADIENT  1 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

900 

ALPHA 

BE  TA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

-8.000 

Q00n3 

S 97690 

-1.01003 

- 43199 

42714 

-.05543 

- 00616 

-.01985 

-6  OOO 

00000 

3 97121 

- 78831 

- 30631 

.38846 

- 02927 

-.00155 

-.01504 

-4  OOO 

oaooa 

3 96612 

- 51131 

- 18451 

36114 

- 00266 

.00323 

-.01010 

-2.000 

.00000 

3.96528 

- 21439 

- 07438 

34653 

.02416 

00798 

-.00473 

.000 

OOOOO 

3.96715 

. !4t56 

.04823 

.34136 

.05630 

.01405 

.00033 

2.000 

00000 

3 97056 

.48823 

. 16813 

.34439 

. 0B567 

.01973 

.00430 

4. GOO 

.00000 

3 97267 

. 79805 

28405 

. 35586 

.11237 

.02413 

.00919 

GRADIENT 

.00000 

.00092 

I66D7 

05898 

-.00063 

.01458 

00268 

.00238 

337 
76  I 

9.000 

8.000 


76  ) 


0.000 

0.000 


DATE 

29, OCT  76 

TABULATED  50URCE 

DATA  - 

t A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT 

749  [ I A93) 

OTSAT130 

(FJJ044)  ( 08  UUL 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

“ 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-LI  » 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

B 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  « 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400 

0000  IN.  2T 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

“ 

.0100 

• 

RN/L 

r 

4.08 

GRADIENT  1 

INTERVAL  = 

-5. 

,00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8  000 

00000 

4.07917 

- 86642 

- 44567 

.51340 

- 06213 

-.00648 

-.01828 

-6.000 

.00000 

4 07959 

-.67206 

- 31953 

.47577 

-.03460 

-.00148 

-.01416 

-4.000 

.00000 

4 . 07620 

-.44883 

-.20144 

.44871 

-.00554 

.00361 

-.00938 

-2.000 

00000 

4 07715 

- . 20875 

- 09040 

.43313 

.02357 

. 00866 

-.00408 

.000 

.00000 

4.07640 

03911 

.01663 

.42570 

.0504! 

.01378 

.00019 

2.000 

.00000 

4 08197 

.31815 

. 1 3575 

.42672 

.08052 

.01934 

.00452 

4.000 

.00000 

4 08068 

.57771 

.25152 

.43502 

10638 

.02397 

.00733 

GRADIENT 

Q000C 

00069 

.12900 

05660 

- 00169 

01404 

00257 

.00210 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( 1 A93) 

OTSAT13G 

1FJJ045J  f 08  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

n 

2690 . 0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976 

oooo  in.  : 

XT 

BETA 

4 000 

ELV-LI  « 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  s 

14.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

, 1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.oooo  in.  : 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L 

= 

3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  -' 

-5 

00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU  • 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

-a  000 

4.00000 

3 96981 

- 97759 

-.41938 

.42735 

- . 05209 

-.00567 

-.01734 

-6  000 

4.00000 

3.97111 

-.75732 

- 29726 

.39286 

-.02538 

-.00091 

-.01 197 

-4  000 

4.00000 

3 97167 

- 50238 

-. 18582 

36978 

00355 

.00443 

-.00705 

-2.000 

4.00000 

3 97123 

-.21596 

- 07676 

35574 

03488 

.01013 

-.00160 

.000 

4.00000 

3.9715B 

. 1 3339 

04644 

.34917 

06899 

.01644 

.00351 

2 000 

4.00000 

3 97092 

48017 

. 16789 

35002 

.10051 

.02221 

.00798 

4.000 

4.00000 

3.97177 

.77157 

27960 

.36195 

. 12222 

. 02577 

.01166 

GRAOIENT 

00000 

- 00001 

. 16220 

05877 

-.00107 

.01515 

. 00274 

.00235 

338 

76  \ 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  i 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 

i A93. 

PAGE 

339 

LARC 

0FT  TPT 

/49  UA93) 

OTSAT130 

(FJJ045)  l 08 

JUL 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

K 

£690.0000 

SQ.FT.  VMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  « 

8.000 

LREF 

Q 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

« .0000  IN.  YT 

ELV-LQ  “ 

14.000 

ELV-RI  = 

8.000 

SREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  ' 

4.08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = 

.975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

4 00000 

4.08033 

-.86676 

- 44530 

.51276 

-.05329 

-.00520 

-.D1650 

-6.000 

4.00000 

4 07949 

- 66781 

- 31725 

47565 

- . 02252 

.00033 

-.01 155 

-4.000 

4.00000 

4 08005 

-.44456 

- 20004 

.44976 

.00877 

.00588 

-.00633 

-2  000 

4.00000 

4 08036 

- 20549 

- 08908 

.43429 

. 03827 

.01 136 

-.00165 

.000 

4.00000 

4 07892 

06170 

, 02639 

.42945 

. 06939 

.01726 

.00274 

2.000 

4 00000 

4 07971 

. 3294  1 

14077 

42742 

.09837 

02223 

.00724 

4.000 

4 00000 

4 08029 

.59365 

.26087 

43873 

. 1 2689 

02719 

. D 1 056 

GRADIENT 

00000 

-.00001 

13057 

05758 

-.00145 

.01482 

00267 

00213 

LARC 

8FT  TPT 

749  (1A93) 

OTSATI30 

(FJJQ46J  < 08 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-L I = 

8.000 

LREF 

= 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

9.000 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

t 

ELV-RO  = 

14'.  ODO 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 

3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

900 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

6.00000 

3.97004 

- 97873 

- 42066 

42895 

-.05214 

-.0055! 

-.01 695 

-6.000 

6.00000 

3.96934 

-.76595 

- . 30262 

39547 

- 02423 

-.00060 

-.01  136 

-4.000 

6.00000 

3.96977 

- 50916 

- 18977 

37256 

00672 

.00503 

-.00598 

-2.000 

6.00000 

3.97103 

- 21751 

- 07806 

35907 

03963 

01  108 

-.00056 

.000 

6.00000 

3 97070 

12088 

04256 

. 35250 

07472 

01767 

.00452 

2 000 

6.00000 

3 97098 

.47222 

16684 

35348 

.10621 

. 02327 

.00937 

4.000 

6.00000 

3 97179 

.75945 

.27708 

36440 

.12496 

.02610 

.01256 

GRADIENT 

.00000 

00020 

,16135 

05893 

- 00110 

.01515 

.00272 

.00235 

DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  ( IA93) 

OTSAT130 

(FJJ046)  ( 08  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

,2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

BREF 

3£ 

1 1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  =■ 

4 08  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

4 

MACH 

975 

• 

ALPHA 

BETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

6.00000 

4.0B102  - 86307 

- 44292 

.51210 

-.04972 

-.00449 

-.01575 

1 

-6.000 

6.00000 

4 07959  -.66419 

-.31575 

.47609 

-.01814 

.001  12 

-.01044 

-4.000 

6.00000 

4 07873  - 44572 

-.20109 

45103 

.01466 

.00693 

-.00507 

-2.000 

6 00000 

4 07946  -.19891 

- 08650 

43534 

. 04689 

.01293 

-.00043 

.000 

6.00000 

4.07996  .07498 

.03212 

.42933 

.07718 

.01864 

.00368 

2.000 

6.00000 

4.07977  .33833 

. 14521 

.42926 

10672 

. 02362 

.00815 

4.000 

6.00000 

4 07956  .59806 

26352 

44006 

.13588 

.02869 

.01 141 

GRADIENT 

.00000 

OOOtO  .13124 

.05805 

- 00140 

> 

.0151  1 

00271 

00208 

- 

LARC 

8FT  TPT  749  CIA93) 

0TSAT13Q 

IFJJ047)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

C 

1290.3000' 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

5= 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

.900 

-8.000 

-6.00000 

3 97543  -1  02538 

-.43726 

.42543 

- 06151 

-.00855 

-.01743 

.900 

-6.000 

-6.00003 

3.97638  -.80679 

-.31633 

. 39246 

- 03886 

-.00434 

-.01354 

.900 

-4  000 

-6.00000 

3 97665  -.55452 

- 20525 

.36995 

-.01780 

-.00037 

-.00983 

. 900 

-2.000 

-6.00000 

3 97675  -.26677 

-.09465 

35487 

.00251 

00337 

-.00599 

.900 

.000 

-6.00000 

3.97523  .04039 

.01397 

.34603 

. 02528 

.00730 

-.00087 

, .900 

2.000 

-6.00000 

3 97596  . 33984 

. 1 1773 

. 34635 

04778 

.01 125 

.00400 

.900 

4.000 

-6.00000 

3 97589  .65331 

.23169 

.35409 

.06891 

.01523 

.00749 

GRADIENT 

.00000 

-.00012  .15111 

.05431 

-.00201 

.01094 

.00195 

. 00223 

340 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


9.000 

8.000 


DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - !A93 


PACE  3HI 

(FJJ047)  ( 15  JUL  76  ) 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  « 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  749  <IA93>  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


8690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-L1  = 

1590  3000 

INCHES  YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

- 

ELV-LO  *> 

4.000 

ELV-R!  » 

1890.3000 

INCHES  ZMRP  » 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  - 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000 

-6.00000 

4 , 08034 

-.91373 

-.46499 

.50774 

-.08419 

-.01 19! 

-.01568 

975 

-6  000 

-6.00000 

4.08093 

-.71391 

-.33675 

.47831 

- . 0598S 

-.00748 

- . 01215 

.975 

-4.000 

-6.00000 

4 08179 

- 49860 

- 88106 

.44844 

-.03584 

-.00309 

-.00815 

.975 

-8  000 

-6.00000 

4.08145 

-.84486 

- 10558 

.43848 

-.01 133 

.00186 

-.00390 

.975 

000 

-6  00000 

4 08061 

0 1 751 

00743 

48618 

01348 

.00560 

.00083 

.975 

8.000 

-6  QOOOO 

H 08855 

. 56898 

1 1495 

48737 

03876 

01083 

.00391 

.975 

4 000 

-6.00000 

4 08418 

51531 

88579 

.43768 

.06179 

01473 

00654 

GRADIENT 

.00000 

.00089 

18645 

05571 

- 00133 

.01887 

.00883 

00186 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

-6  00000 

4.81078 

-.68657 

-.33746 

.53685 

- 05019 

-.00784 

- 00585 

1 . 150 

-4.000 

-6.00000 

4.81099 

-.41673 

-.8135! 

.51867 

- 03888 

-.00255 

-.00210 

1 . 150 

-8.000 

-6.00000 

4.81181 

-.19314 

- . 09668 

.49960 

-.00469 

.00847 

.00159 

1 . 150 

.000 

-6  00000 

4.81 195 

.03770 

01866 

.49888 

08484 

007B3 

.00457 

1 . 150 

8.000 

-6.00000 

4 81808 

85530 

.18611 

.49399 

05068 

.01878 

00666 

GRADIENT 

.00000 

.00080 

. 1 1835 

. 05667 

-.00314 

.01389 

.00856 

.00146 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .805 

-8  000 

-6.00000 

4.81685 

-.80985 

- 46988 

.57915 

- . 07893 

-.01143 

-.00657 

1 .805 

-6.000 

-6.00000 

4.81651 

-.60913 

- 38974 

.54808 

-.05367 

-.00668 

-.00384 

1 .805 

-4.000 

-6. 00003 

4.81688 

- . 39609 

- 80593 

.51957 

- 08659 

-.00158 

- 00101 

l .805 

-8.000 

-6  00000 

4.81635 

-.17531 

- 0B875 

.5064! 

00185 

00376 

00185 

1 .805 

.000 

-6  00000 

4 81547 

04847 

08186 

.50086 

.08914 

. 00888 

. 00459 

1 .805 

8.000 

-6  00000 

4.81493 

.85580 

. 18858 

.50846 

. 05879 

.01389 

.00639 

l .805 

4.000 

-6  OOOOO 

4.21760 

.463DS 

.83554 

.50838 

. 07388 

.01713 

.00814 

GRADIENT 

.00000 

.00006 

. 1 0747 

.05501 

-.00138 

01859 

.00835 

.001 14 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1 A93 


PAGE  342 


LARC  8FT 

TPT  /49  t 1 A93)  OTSAT130 

(FJU048)  ( 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OAT A 

SREF  * 
LREF  » 
BREF  = 
SCALE  » 

2690.0000  SO  FT.  XMRP  =* 

1290  3000  INCHES  YMRP  =■ 

1290.3000  INCHES  ZMRP  » 

0100 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA  * 
ELV-LO  *= 
ELV-RO  * 

-4.000  ELV-LI  * 
4.000  ELV-RI  » 
4.000 

8.000 

8.000 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTM 

.900 

-8.000 

-4.00000 

3.97791 

-1.03847 

-.44307 

.42565 

- 06175 

-.00844 

-.01772 

.900 

-6  000 

-4.00000 

3.97723 

-.81539 

- 31852 

.39102 

- 03832 

- 00410 

-.01367 

.900 

-4.000 

-4.00000 

3 97688 

- 56181 

-.20634 

36723 

- 01719 

-.00013 

-.00969 

.900 

-2.000 

-4.00000 

3 97658 

- 27994 

-.09816 

. 35074 

00443 

.00372 

-.00532 

.900 

.000 

-4  00000 

3 97140 

. 03679 

01256 

.34062 

02926 

00BQ4 

-.00003 

.900 

2.000 

-4  00000 

3 97273 

. 34752 

. 1 1826 

.34003 

. 05492 

.01244 

.00545 

.900 

4 000 

-4  00000 

3.97320 

67158 

23562 

35035 

. 07687 

.01661 

.00895 

GRADIENT 

00000 

- 00056 

.15471 

. 05502 

-.00222 

.0] 193 

0021  ! 

.00240 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTH 

.975 

-8  000 

-4  00000 

4 08062 

-.91465 

-.46697 

.50941 

-.08147 

-.01140 

-.01533 

.975 

-6  000 

-4.00000 

4 08121 

-.71525 

-.33748 

.47241 

-.05600 

-.00681 

-.01 150 

.975 

-4  000 

-4  00000 

4.08183 

-.49743 

- 22287 

44783 

- 03100 

-.00236 

-.00731 

.975 

-2  000 

-4  00000 

4 . 08063 

-.26340 

-. 11353 

.43128 

- 00706 

.00197 

-.00316 

.975 

000 

-4.00000 

4 08033 

-.00753 

- 00324 

.42343 

01725 

.00644 

.00074 

.975 

2 000 

-4  Q0D00 

4 07966 

.25649 

10864 

.42360 

.04575 

.01 168 

. 004B5 

.975 

4 000 

-4  00000 

4 08108 

.51499 

22362 

43365 

, .07074 

.01650 

.007,60 

GRADIENT 

00000 

-.00012 

12724 

05576 

- 00180 

.01282 

.00237 

.00189 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

> 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBM 

CTM 

1.150 

-6.000 

-4  00000 

4 Bt  029 

-.63589 

-.34137 

.53585 

-.05195 

-.00637 

- 00517 

1 150 

-4.000 

-4  00000 

4 21084 

-.42519 

- 21667 

51051 

-.02474 

-.00135 

-.00148 

1 150 

-2.000 

-4.00000 

4.21022 

-. 19738 

- 09823 

49691 

.00505 

.004)9 

00218 

1 150 

.000 

-4.00000 

4.20998 

.03313 

01630 

. 48978 

.03520 

.00983 

.00512 

1.150 

2.000 

-4.00000 

4 21265 

25042 

12267 

.48984 

05170 

.01468 

00720 

GRADIENT 

.00000 

.00026 

1 1287 

05663 

- 00346 

01447 

.00269 

.00145 

DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSATI30 

1FJJ048)  1 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690 

.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L!  « 

LREF 

- 

1290 

3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R1  “ 

BREF 

s 

1290 

3000 

INCHES  ZMRP  =>  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

Q o 

MACH 

ALPHA  BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU  ’ 

CNN 

CBW 

CTW 

, , to 

1 .205 

-0  000  -4.00000  4 22252 

-.81090 

- 46986 

.57820 

- 07420 

-.01075 

-.00623 

1.205 

-6  000  -4  00000  4 22221 

-.61294 

- 33060 

.53990 

-.04643 

- 00556 

-.00345 

o § 

1 205 

-4  000  -4  00000  4 22179 

- . 39524 

- 20418 

.51647 

-.01695 

00008 

-.00081 

to  ita. 

1 .205 

-2.000  -4.00000  4 22057 

- 1 /520 

-.08819 

,50342 

01292 

.00571 

.00204 

1 .205 

.000  -4  00000  4 21600 

. 03924 

.01949 

.49710 

.04090 

.01075 

.00488 

40  1, 

I 205 

2 000  -4  00000  4 21707 

.25640 

. 12768 

.49799 

. 06548 

01525 

.00703 

1 205 

4.000  -4  00000  4.21553 

.46077 

.23278 

50485 

.08557 

01B95 

. 00872 

h>  P* 
H Q 

GRADIENT  00000  -.00079 

10718 

.05449 

-.00143 

.01288 

. 00236 

.00120 

gtej 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93T 

0TSAT130 

(FJJ049)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690 

0000 

SQ.FT.  XMRP  = 576  0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-L 1 = 

LREF 

= 

1290 

3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290 

.3000 

INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

— 

0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNU 

CBW 

CTW 

.900 

-8  000  .00000  3.97705 

-1 . C71 38 

- 44999 

.41910 

-.06597 

- 00903 

-.01717 

.900 

-6  000  .00000  3.97404 

-.85380 

32533 

.38130 

-.03937 

- 00435 

- 01230 

.900 

-4  000  .00003  3 97155 

-.59457 

- 21083 

35448 

-.01482 

00000 

-.00710 

.900 

-2  000  00000  3 96B82 

-.30378 

- 10260 

33795 

01276 

00465 

-.00131 

.900 

000  .00000  3 9SB49 

03478 

01  146 

33099 

03982 

00953 

.00442 

900 

2 000  .00000  3 96845 

37163 

12312 

3313! 

. 06647 

.01421 

.00971 

.900 

4 000  .00000  3 97153 

.66796 

22903 

34242 

08638 

01761 

01317 

GRADIENT  00000  -.00002 

. 16002 

. 05527 

- 00154 

01281 

. 00224 

. 00258 

343 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PAGE  344 

LARC  BFT  TPT  /49  (!A93>  OTSAT130  (FJJ049)  < 15  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

=S 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976 

0000  IN 

XT 

BETA  * 

.000 

ELV-U  * 

8.000 

LREF 

t: 

1290  3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN. 

YT 

ELV-LO  => 

4.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400! 

0000  IN. 

zr 

ELV-RO  » 

4 . OOO 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L 

=*  4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000 

00000 

4 08171 

- . 93302 

-.47395 

.50707 

- . 07534 

-.01053 

-.01412 

.975 

-6  000 

00000 

4 08062 

-.73816 

-.34530 

.46812 

-.04794 

- . 00558 

-.00972 

975 

-4.000 

.00000 

4 07941 

- 52024 

-.22942 

.44094 

-.02080 

-.00077 

-.00488 

.975 

-2.000 

OGJOO 

4.07944 

-.28799 

- 12228 

.42466 

00739 

.00410 

.00013 

.975 

000 

G0000 

4.07951 

- 03355 

- 01401 

41658 

.03657 

.00948 

00439 

.975 

2.000 

.00000 

4 07962 

.24493 

.10201 

41649 

. 06498 

01491 

.00815 

.975 

4.000 

.00000 

4 08338 

50416 

.21440 

42487 

.08913 

.01944 

01  123 

GRADIENT 

.00000 

00041 

12909 

. 05560 

-.00202 

01387 

.00256 

00201 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN'L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 . 150 

-5  000 

00000 

4.21215 

-.65941 

-.35171 

.53190 

- 04094 

- . 00455 

-.00358 

1.150 

-4  000 

00000 

4.21 129 

-.44204 

-.22342 

.50601 

-.00738 

00172 

-.00018 

1.150 

-2.000 

00000 

4 21082 

-.20659 

-.10171 

.49209 

.02812 

.00821 

00338 

1.150 

.000 

oooco 

4.21079 

.01 141 

.00554 

.48517 

. 05766 

01359 

.00651 

1.150 

2.000 

.00000 

4 21055 

23551 

1 1368 

.48269 

.09315 

.01809 

00917 

GRADIENT 

.00300 

-.0001  I 

. 1 1253 

05593 

-.00384 

.01506 

00272 

.00156 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRAOIENT  INTERVAL  =,  -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNU 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8  OOO 

.00000 

4.22074 

-.82478 

- 47351 

57301 

-.06335 

- . 0090B 

-.00561 

1 .205 

-6  000 

.00000 

H 21905 

- 63044 

- . 33728 

.53547 

-.03151 

-.00299 

-.00307 

1 .205 

-4  000 

■ OOO-’O 

*.21801 

-.40885 

- 20915 

.51131 

.00!  15 

.00327 

-.00088 

1 205 

-2  000 

00000 

4 21847 

-.18384 

-.09138 

.49741 

.03378 

.00912 

.00229 

1 -205 

.000 

00000 

4 21985 

.03253 

01593 

49090 

06338 

.01432 

00580 

1 .205 

2.000 

.00000 

4 22103 

2481 1 

12’51 

48976 

. 08665 

.01855 

.00820 

I 205 

4 000 

.00000 

4 22001 

45248 

.22443 

49569 

10678 

.02231 

.01008 

GRADIENT 

.00000 

.00033 

10773 

.05400 

-.00194 

.01321 

. 00237 

.00139 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  ( !A93)  OTSATI30 


(FJJ050)  ( 15  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-L1  » 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

s 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-Rl  « 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-8  000 

4.00000 

3.97220 

-1.04163 

-.44152 

.42297 

-.06137 

- . 00826 

-.01543 

.900 

-6  000 

4 00000 

3 97203 

- 83430 

-.32344 

.38804 

- 03501 

-.0036! 

-.01004 

.900 

-4  000 

4 00000 

3 97259 

- 58286 

- 21 187 

. 36327 

-.00707 

.00140 

-.0042! 

900 

-2.000 

4.00000 

3 97149 

-.29883 

-.10353 

.34684 

.02416 

.00666 

.00233 

.900 

000 

4 00000 

3 97275 

.02461 

.00826 

.33911 

05164 

.01177 

. 00769 

.900 

2 000 

4 00000 

3 97240 

. 3785 1 

12801 

.33821 

07715 

01645 

.01210 

.900 

4.000 

4 ooooo 

3 97360 

.66182 

.23146 

34926 

09445 

.01892 

.01516 

GRADIENT 

.00000 

00015 

. 15834 

0559! 

- 00183 

01280 

. 00224 

.00243 

RUN 

NO 

0/  0 

PN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L 'DU 

CLU 

CDU 

CNW 

caw 

CTW 

.975 

-8  000 

4 00000 

4.07861 

- 93694 

- 47541 

50640 

-.06761 

-.00935 

-.01307 

.975 

-6  000 

4.00000 

4.07930 

- 73867 

- . 34597 

.46888 

-.03650 

- 00382 

-.00771 

.975 

-4  000 

4 .00000 

4.08100 

-.51408 

-.22785 

.44282 

-.00580 

00165 

-.00235 

.975 

-2.000 

4 00000 

4 . 08298 

-.27379 

- 11661 

. 42659 

02417 

00713 

.00230 

.975 

000 

4.00000 

4.08184 

- 01323 

-.00570 

.42090 

05468 

01301 

. 00666 

.975 

2 000 

4 00000 

4 03209 

25412 

10623 

4 1808 

08309 

.0182! 

.01035 

.975 

4 000 

4 00000 

4 08241 

52437 

.22450 

.42748 

.11053 

. 02274 

.01458 

GRADIENT 

.00000 

.00010 

13024 

05638 

- 00196 

.01458 

.00266 

.00210 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6  000 

4.000'>3 

4 21469 

-.64468 

- 34753 

53743 

- 02272 

-.00134 

-.00388 

1 150 

-4  000 

4.00000 

4 21505 

-.43409 

-.221 19 

.51036 

014  13 

00543 

- 00029 

1 . 150 

-2.000 

4.00000 

4.21410 

-.21098 

-.10444 

.49450 

04716 

01139 

.00334 

1 150 

000 

4 OOOOO 

4 21235 

02465 

.01203 

.48672 

07609 

01667 

.00646 

1 . 150 

2 000 

4.00000 

4.21360 

.24805 

12013 

.48428 

10123 

.02120 

.00940 

GRADIENT 

.00000 

-.00030 

.11410 

.05702 

-.00430 

.01451 

.00263 

.00161 

345 
76  I 

8.000 

8.000 


DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

IFJJ050)  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

X 

5690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  . «= 

4.000 

ELV-L!  “ 

LREF 

= 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

4.000 

ELV-R1  * 

BREF 

c 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  !N.  ZT 

ELV-RO  o 

4.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  =■ 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5. 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTk 

1 .505 

-8.000 

4.00000 

4 55003 

- 81593 

-.47580 

.57859 

-.05539 

-.00681 

-.00865 

1 .505 

-6.000 

4.00000 

4 51765 

- 65075 

- 33518 

54054 

- 01594 

-.00010 

- . 00570 

\ 

1 505 

-4  000 

4.00000 

4.51576  • 

- 40835 

-.51048 

51517 

01875 

.00619 

-.00545 

t 505 

-5.000 

4.0G000 

4 51685 

- 18814 

- . 09393 

.49970 

04856 

.01 160 

.00096 

1 5Q5 

.000 

4 00000 

4 51657 

.03303 

.0165! 

.49535 

07650 

01673 

.00422 

‘ 

1 .505 

5.000 

4 00000 

4 51431 

54875 

. 15504 

49068 

10179 

05151 

00733.- 

1.505 

4 000 

4 ooooo 

4.51449 

45887 

.55835 

49717 

15514 

.05551 

.01055 

i 

GRADIENT 

00000 

- 00055 

. 1 0856 

. 05468 

-.00555 

01335 

. 00538 

.00158 

1 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

(FJJ051 ) ( 15  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

— 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA  - 

6 000 

ELV-L l = 

LREF 

* 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

" 

0100 

- 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

i 

.900 

-8.000 

6 00000 

3 97384 

-1  .03660 

- 43937 

.45305 

-.061  14 

-.00803 

-.01475 

900 

-6  000 

6.00000 

3.97414 

-.83168 

- 35404 

.38993 

- 03334 

-.00353 

-.00900 

.900 

-4.000 

6.0Q0n3 

3.97555 

-.58530 

-.51479 

. 36693 

- 00378 

00198 

-.00585 

900 

-5  000 

6 OOOOO 

3 97417 

-.30000 

- 10534 

.3515! 

05715 

00738 

. 00*356 

.900 

.000 

6 00000 

3.97307 

05091 

.00715 

.34310 

.0559! 

.01568 

00,906 

■ 

.900 

5 000 

6 OOOOO 

3.97500 

.34785 

.11940 

.34338 

08035 

01700 

.01)336 

900 

4 000 

6 00000 

3 97448 

.64156 

55670 

.3531! 

09735 

.01938 

01|587 

GRADIENT 

.00000 

-.00003 

15508 

. 05539 

-.00176 

01577 

.00552 

.00536 

346 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


date: 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

OTSAT 1 30 

t F JJ05 1 ) 1 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ  FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  » 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■» 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF 

a 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-e.ooo 

6.00000 

4 . 07782 

-.93742 

-.47533 

.50609 

-.06429 

- . 00873 

-.0121 1 

.975 

-6.000 

6 00000 

4 07862 

- . 73094 

-.34690 

.46993 

-.03264 

-.00314 

-.00661 

975 

-4.000 

6 00000 

4.08073 

-.51464 

-.22889 

44446 

- 00040 

. 00264 

-.00133 

975 

-2.000 

6 OoUQQ 

4 08108 

- 26603 

- 11377 

.42812 

03244 

00871 

.00342 

.975 

000 

6.00000 

4.08093 

00407 

00162 

.42178 

.06345 

.01470 

.00737 

.975 

2 000 

6 00000 

4 08186 

26219 

11021 

.42034 

.09209 

01969 

.01158 

.975 

4 000 

6 00000 

4 08164 

.52741 

.22670 

42928 

. 1 1791 

02393 

.01562 

GRADIENT 

00000 

.00013 

13062 

05676 

- 00191 

.01481 

0026B 

.00210 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  - -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000 

6 00C00 

4 21281 

-.64289 

- 34734 

53880 

- 01542 

00006 

- 00470 

1 . 150 

-4  000 

6 00000 

4 21289 

-.43495 

- 22247 

.51222 

. 02205 

00681 

- 00103 

1.150 

-2  000 

6 GCOOO 

4 21 170 

-.21206 

- 10519 

49549 

054  15 

01265 

. 00252 

1 . 150 

000 

6 00000 

4.21 154 

. 02364 

01157 

.48704 

08329 

.01787 

.00584 

1 . 150 

2 000 

6.00000 

4 21229 

25480 

12375 

48569 

11089 

.02268 

.00917 

GRADIENT 

OOOOO 

- 00010 

.11525 

05777 

-.00440 

.01478 

.00264 

.00169 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COLT 

CNW 

CBW 

CTW 

1 205 

-8.000 

6 QOOCO 

4.21607 

- 82079 

-.47669 

.57952 

-.04814 

- 00581 

-.01021 

1 205 

-6.000 

6 OOOOO 

4.21561 

-.62309 

-.33693 

54130 

- 01075 

.00005 

- . 00697 

1 .205 

-4.000 

6 OOOOO 

4.21522 

-.4*603 

- 21465 

.51573 

024  30 

00712 

- . 0C354 

1 .205 

-2  000 

6 OOOOO 

4.21686 

- 19843 

- 09912 

.49969 

.05471 

01261 

- 00011 

1 .205 

000 

6.00000 

4.21886 

03171 

01559 

.49217 

0835! 

01781 

00335 

1 .205 

2.000 

6 OOOOO 

4 21832 

25101 

.12348 

.49191 

. 1 0986 

02237 

.00676 

1 .205 

4 000 

6 OOOOO 

4 21745 

46606 

23206 

49760 

.13250 

. 02625 

00367 

GRADIENT 

.00000 

00030 

.11068 

05580 

- 00220 

01358 

00240 

.00166 

347 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

IFJJ052)  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

8630.0000 

SQ  FT.  XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

BETA  =« 

-6.000 

ELV-Ll  - 

LREF 

XX 

1290.3000 

INCHES  YMRP  * .0000  IN.  YT 

ELV-LO  a 

-5.000 

ELV-RI  * 

BREF 

XX 

1290  3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  » 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  *=  -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 . 150 

-6.000  -6.00000 

4 . 20945 

-.66450 

- . 35807 

.53733 

-.06718 

-.01060 

-.00196 

1 . 150 

-4  000  -6  00000 

4 . 20996 

-.45070 

-.23042 

.51203 

-.04104 

- 00583 

.00180 

l 150 

-2.000  -6.00000 

4 21041 

- 22864 

-. 1 1405 

.49829 

-.01348 

-.00089 

. 00556 

1 150 

.000  -6.00000 

4.21075 

-.01077 

-.00523 

.49174 

01348 

.00416 

.00823 

1 . 150 

2 000  -6  00000 

4 20903 

.22386 

.11013 

49195 

. 04224 

.00955 

.01040 

GRADIENT  00000 

-.00012 

.11208 

. 05652 

-.00334 

01384 

. 00256 

00142 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNN 

CBN 

CTN 

1 .205 

-8  000  -6.00000 

4 21809 

- 84639 

-.49258 

.58071 

-.08744 

-.01467 

- 00286 

1 205 

-6  000  -6.00000 

4 21768 

-.64766 

- . 35097 

54253 

-.06190 

- 00987 

00004 

1 .205 

-4.000  -6.00000 

4.21753 

-.43262 

-.22461 

.51894 

-.03481 

-.00475 

.00288 

1 .205 

-2  000  -6  00000 

4.21723 

- 21200 

-.10702 

.50491 

- 00674 

3C053 

00560 

1 205 

000  -6  00000 

4.21631 

.00501 

00248 

49845 

. 02062 

.00566 

.00819 

1 .205 

2.000  -6  0QO00 

4.21571 

.22248 

.11116 

. 49967 

.04639 

.01057 

.00988 

1 .205 

4 000  -6.00000 

4.21629 

4 3537 

. 22034 

.50585 

.06730 

.01467 

.01073 

GRADIENT  00000 

- 00020 

10852 

0554  0 

-.00157 

.01287 

00244 

.00100 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

0TSAT130 

(FJJ053)  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-Ll  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMPP  = .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

sc 

0100 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  SETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

1.150 

-6  QOC  -4.00000 

4 20962 

-.67358 

- 36192 

53584 

- 06115 

-.00979 

-.00132 

1 . 150 

-4.000  -4  00000 

4 20975 

- 45395 

- 23435 

.51028 

-.03343 

-.00469 

00248 

1 . 150 

-2.000  -4.00000 

4.21002 

-.23592 

- 11719 

.49627 

-.00430 

00076 

. 00598 

1 . 150 

.000  -4  00000 

4.20969 

-.01588 

-.0077! 

.48080 

. 024 B4 

.00626 

.00864 

1.150 

2.000  -4.00000 

4.20997 

.21810 

. 1 0634 

.48756 

. 05342 

.01 159 

.01068 

GRADIENT  .00000 

00002 

. I 127! 

. 05658 

-.00378 

.01449 

.00272 

.00136 

348 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  J 


8.000 

8.000 


DATE  29 


SREF  - 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  * 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  349 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSATI30 


(FJJ053)  ( 15  JUL  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


1 0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

1.3000 

INCHES  YMRP 

31  ( 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

1.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  “ 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

1 205 

-8  000 

-4 

.00000 

4.21523 

- BH796 

-.49197 

.57902 

- 08233 

-.01396 

1 .205 

-6.000 

-4 

00000 

4.21473 

-.654 32 

- 3529! 

.53988 

- 05517 

- 00882 

1 .205 

-4  000 

-4 

00000 

4 21383 

-.43883 

- 22636 

.51563 

- 02661 

-.00334 

1 205 

-2.000 

-4 

ocooo 

4 21350 

- 2156? 

- 1 08! 0 

50146 

00377 

.00239 

1 .205 

000 

-4 

00000 

4 21281 

00732 

.00361 

.49470 

.03291 

. 00782 

1 .205 

2 000 

-4 

00000 

4 21293 

,22442 

.11106 

.49485 

05789 

01262 

1 205 

4 000 

-4 

.00000 

4 21313 

.43508 

.21846 

50178 

0/897 

01671 

GRADIENT 

oooco 

- 00010 

10939 

.05544 

-.00172 

01326 

00252 

ELV-L 1 * 
ELV-RI  * 


CTW 

-.00235 

.00030 

.00284 

00574 

.00825 

.00979 

01076 

.00099 


8.000 

8.000 


REFERENCE  DATA 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

1290  3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

RUN  NO 


LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSATI30 


976  0000  IN.  XT 
.0000 'IN.  YT 
400  0000  IN  ZT 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


0/  0 


RN/L  = 4.21 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


(FJJ054)  l 15  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


000 
-5  000 
-5.000 


ELV-L 1 = 8 000 

ELV-RI  = 8.000 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

l . 150 

-6  000 

.00000 

4.21 193 

- 69725 

-.37091 

.53055 

- 04954 

-.00790 

.00035 

1.150 

-4  000 

00000 

4 21038 

-.48210 

-.24275 

50421 

- 01514 

- 00 '57 

.00400 

1 . 150 

-2  000 

00000 

“ 2C942 

-.24858 

- 12180 

4895S 

01996 

.00495 

.00728 

1.150 

000 

00000 

4.20839 

-.01955 

-.00938- 

48169 

.05005 

01070 

.00968 

1 150 

2 000 

00000 

4 20996 

.20532 

. 09842 

.47938 

.07647 

01564 

01  172 

GRADIENT 

RUN  NO. 

00000 
o/  a 

- 00011 
RN/L  » 

. 1 1455  .05680  - 00412 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

01525 
00/  5 OQ 

00287 

.00128 

MACH 

ALPHA 

1 .205 

-8.000 

1 205 

-6.000 

1 205 

-4.000 

l 205 

-2.000 

1 .205 

000 

1 .205 

2 000 

1 .205 

4 000 

GRADIENT 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

.00000 

4.21275 

- 85909 

-.49410 

.00000 

4.21375 

-.67386 

- . 36020 

-OOOOO 

4 21400 

-.45520 

-.23234 

.00000 

4 21484 

- 21852 

- 10002 

OOOOO 

4 21611 

-.00079 

- 00046 

00000 

4 21547 

21298 

. 10363 

00000 

4 216  . 

42268 

20835 

.00000 

.00024 

. 1 0936 

.05465 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.57394 

-.07245 

- 01240 

- 00186 

53523 

-.04101 

-.00634 

00049 

50993 

-.00920 

-.00001 

.00267 

49497 

.02673 

00634 

. CG592 

48847 

. 05793 

01190 

.00987 

48675 

.08131 

01630 

01079 

49259 

10316 

02029 

.01296 

.00214 

.01387 

00253 

00127 

DATE:  59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

OTSAT1 30 

IFJJ055)  < 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

X 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

FLV-L1  = 

LREF 

e 

1290  3000 

iNCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  » 

-5  000 

ELV-R1  * 

BREF 

t 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE 

IE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 150 

-6.000 

4 00000 

4.21044 

- . 68460 

- . 36802 

.53624 

- 05289 

- 00484 

- 00000 

1 150 

-4  000 

4.00000 

4 21000 

- 47293 

-.24029 

.50862 

. 00526 

00219 

.00348 

1 150 

-2  000 

4 00000 

4 21005 

- 24504 

- 12074 

49260 

.03990 

.00864 

.00659 

1 150 

.000 

4 0CJ00 

4 21017 

- 01769 

- 00859 

.48493 

06783 

01402 

008B4 

1.150 

2 000 

4 O00C0 

4 21000 

21451 

. 10329 

.48148 

.09553 

01897 

01194 

GRADIENT 

00000 

00001 

11448 

05714 

-.00446 

.01494 

.00279 

.00138 

RUN  NC 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/nu 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.205 

-8  000 

4 00000 

4 21661 

-.65526 

- 49591 

. 57882 

-.06213 

-.01017 

- 00510 

1 205 

-6.000 

4.00000 

4.21756 

- 66206 

- 35708 

53981 

-.02478 

-.00321 

- 00228 

1 205 

-4.000 

4 00000 

4 21950 

-.44613 

-.22930 

51379 

.01142 

00346 

.00063 

1 205 

-2  000 

4 00000 

4 21866 

- 22243 

-. 1 1071 

.49806 

04286 

. 00928 

00375 

1.205 

.000 

4 00000 

4.21893 

- 00006 

- 000C8 

4B988 

.07214 

.01459 

.00715 

1 .205 

2 000 

4 00000 

4.21866 

.21721 

.10590 

.48751 

.09790 

.01914 

.01.015 

1 205 

4.000 

4.00000 

4 21827 

43219 

.21377 

.49418 

.12003 

.02302 

.01255 

GRADIENT 

00000 

-.00002 

. 10981 

.05514 

-.00249 

.01361 

.00245 

.00152 

LARC 

8FT  TPI  749  t IA93) 

OTSAT130 

IFJJ056)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

1 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-Ll  = 

LREF 

'290.3000 

INCHES  TMRP 

= .OQf'Q  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

6.00000 

4 21006 

- 68532 

-.36924 

53750 

-.02489 

- 00336 

-.00077 

! . ! 50 

-4.000 

6.00000 

4 20980 

-.47439 

- 24205 

51082 

.01396 

.00382 

.00240 

1 . 150 

-2.000 

6 00000 

4 2099 1 

-.24620 

-.12173 

.49406 

04833 

01021 

.00553 

1 150 

.000 

6.00000 

4 21002 

-.01532 

- 00733 

.48534 

.07764 

01560 

.00857 

1 . 150 

2.000 

6.00000 

4.20930 

.22151 

.1071  1 

.48358 

. 1 0547 

.02054 

.01 157 

GRADIENT 

.00000 

OOOQ2 

.11593 

. 05809 

-.00452 

.01519 

.0G27B 

.00)53 

350 
76  ) 

0 000 
8.000 


76  I 


8.600 

8.000 


DATE  . 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  ( I A93 ) 

OTSAT130 

IFJJ056)  t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

K 

2690.0000 

SO. FT.  XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  * 

LREF 

XI 

1290.3000 

INCHES  YMRP  « .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-R1  =■ 

BREF 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

-5  000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000  6 00000 

4.21449 

-.85995 

-.49913 

.57937 

- 06764 

-.00909 

- . 00655 

1 .205 

-6  000  6 00000 

4 21397 

-.66404 

- . 35850 

.54039 

- oiaaa 

- 00205 

-.00369 

i .205 

-4.000  6.00000 

4.21379 

- 45153 

-.23251 

.51471 

01809 

.00461 

-.00057 

l .205 

-2  000  6.00000 

4 21396 

- 231 17 

- 1151 9 

.49840 

04926 

.01034 

. 00257 

1 .205 

000  6 00000 

4.21408 

- 00518 

- 00256 

.48994 

07782 

.01554 

. 00588 

1 .205 

2 000  6 00000 

4.21402 

22125 

10823 

48914 

10519 

. 02026 

.00939 

i .205 

4 000  6 00000 

4 21380 

43896 

21741 

4949B 

12769 

.02409 

01228 

GRADIENT  00000 

OOOOO 

11167 

05616 

-.00244 

.01376 

00244 

.00163 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93I 

OTSAT130 

(FJU057)  1 15  JtA. 

REFERENCE  DATA 

PARAME  1R1C 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP  = 975.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

=• 

.0100 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

. MACH 

• ALPHA  'BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.800 

-8  000  -6  00000 

3 21962 

-1  09149 

- 38726 

. 35399 

-.07120 

-.00670 

- . 02389 

.600 

-6  000  -6  00000 

3 22277 

- 85349 

- 27968 

.32782 

- . 047o3 

- 00253 

-.01973 

.600 

-4.000  -6.00000 

3 22657 

- 59253 

-. 18385 

31005 

-.02613 

00126 

- 01535 

600 

-2.000  -6  OOOOC 

3 22877 

- 28713 

- 0B550 

29776 

-.00445 

.00504 

-.01102 

.600 

.000  -6  OOOOO 

3.23286 

05900 

.01713' 

.29027 

.01740 

.00884 

-.00634 

.600 

2 000  -fi  OOOOO 

3.23579 

40270 

. 1 1638 

.28880 

.04065 

.01302 

-.00154 

.600 

4.000  -6  OOOOO 

3 23613 

.760i 1 

.22196 

.29174 

.06135 

.01698 

.00242 

GRADIENT  OOOOO 

00131 

16976 

05067 

- . 00228 

onoo 

.00197 

.00225 

351 
76  J 

8.000 

8.000 


76  > 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  /49  tIA93>  OTSATI30 


(FJJ057)  ( 15  JUL  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

£ 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LT  * 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  « 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

LADU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW: 

900 

-8.000 

-6.00000 

3 97224 

-.98622 

- 42225 

.42706 

-.05420 

-.00645 

-.01952 

.900 

-6  000 

-6  00000 

3.97345 

-.7795! 

-.30733 

.39478 

- 03345 

- 00266 

-.01557 

900 

-4.000 

-6.00000 

3.9728B 

-.53234 

- 19840 

37229 

- 01297 

.001 18 

-.01161 

900 

-2.000 

-5.00000 

3.9723B 

- 23073 

- 00242 

. 35768 

.00766 

.00503 

-.00777 

.900 

.000 

-6  00000 

3.97158 

08805 

03081 

35084 

.03140 

0094  1 

- 00332 

.900 

2.000 

-6  00000 

3 97162 

41721 

. 14623 

.35060 

.05707 

.01411 

.00142 

.900 

4.000 

-6  00000 

3.97120 

70812 

25529 

.36010 

.07963 

01841 

.00468 

GRADIENT 

00000 

-.00021 

. 15644 

. 05680 

-.00157 

01  173 

.00218 

.00209 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.975 

-8.000 

-6.00000 

4.08993 

- 87530 

-.44941 

50988 

-.07535 

-.00957 

-.01812 

.975 

-6.000 

-6  00000 

4.09050 

-.67648 

- 32031 

.47415 

- 05086 

-.00500 

-.01462 

.975 

-4.000 

-6.00000 

4.09155 

-.45602 

- 20554 

.45036 

- 02699 

-.00059 

-.01084 

.975 

-2.000 

-6.00000 

4.09119 

-.21 181 

- 09217 

.43562 

-.00230 

00373 

-.00642 

.975 

000 

-6.00000 

4.09127 

.05085 

02179 

.43007 

0228! 

00021 

-.00228 

.975 

2.000 

-6  00300 

4 08965 

.30510 

.13127 

4 3029 

.04845 

01293 

.00105 

.975 

4 GOO 

-6.00000 

4 08980 

.55562 

24497 

,44038 

. 07229 

01760 

.00354 

GRADIENT 

OOOO'J 

- 00025 

.12701 

05622 

-.00126 

\ 

01247 

. 00228 

00131 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

caw 

CTW 

1.150 

-6.000 

-6  00003 

4.  19258 

- 59754 

-.32330 

53936 

- 05209 

- 00526 

- . 0C844 

I 150 

-4.000 

-6  00000 

4 19205 

-.38658 

-. 19885 

.51536 

-.02610 

-.00046 

-.00484 

1.150 

-2.000 

-6.00000 

4.19159 

-.16550 

-.08332 

.50255 

.00191 

00463 

- 00114 

1.150 

.000 

-6.00000 

4 . 1 8993 

. 05656 

.02016 

49666 

. 02968 

.00980 

00171 

1 150 

2 000 

-6.00000 

4.18962 

27854 

. 1 3874 

.49808 

.05581 

.01469 

00376 

GRADIENT 

.00000 

- 00045 

.11087 

.05621 

- 00289 

.01367 

.00253 

00143 

8.000 

8.000 


ORIGINAL  PAGE  J3 
OF  POOR  QUALITY 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

! A93. 

PAGE 

LARC  0FT  TPT 

/49  1 IA93) 

OTSATI30 

(FJJ0571  ! 15  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

c 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L1  - 

LREF 

s 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  * 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

n 

0 1 00 

RUN 

NO 

0 / 0 RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 .205 

-8.000 

-6.00000  4.21525 

- 78694 

-.45891 

.58165 

- 07239 

-.00963 

-.00885 

1 .205 

-6.000 

-6  00000  4 21554 

-.58541 

-.31858 

.54480 

- . 04683 

-.00473 

-.00618 

1 205 

-4  000 

-6  00000  4.21590 

-.37263 

-.19473 

.52248 

-.01953 

.00052 

-.00349 

1 205 

-2.000 

-6.00000  4 21545 

- 15482 

- . 07899 

.51014 

.00921 

. 00587 

-.00061 

1 .205 

.000 

-6  00000  4.21462 

.06495 

03277 

504  5 1 

03737 

01098 

.00244 

] 205 

2.000 

-6.00000  4.21516 

27787 

. 14064 

.50617 

06170 

01551 

.00432 

1 .205 

4 000 

-6.00000  4 21645 

.47842 

24506 

512G2 

08250 

.01935 

.00591 

gradient 

00000  .00004 

. 1 0674 

05496 

-.00124 

01283 

.00237 

.00119 

LARC  8FT  TPT 

749  <IA93> 

OTSAT130 

(FJJ0581  i 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 RN/L  = 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNW 

CBW 

CTW 

.600 

-8  000 

- 

•4.00000  3.16788 

-1  08025 

-.38494 

.35560 

-.07744 

-.00703 

-.02585 

600 

-6.000 

- 

•4  OOOCO  3 17403 

-.84954 

- 27924 

. 32877 

- 05393 

-.00285 

-.02166 

600 

-4.000 

- 

■4.00000  3.18127 

- 59146 

-. 18380 

.31044 

-.03151 

.00109 

-.01710 

600 

-2.000 

- 

■4.00000  3.10966 

- .29746 

-.00892 

.29895 

- 00662 

.00515 

- 01180 

600 

.000 

- 

■4.0000C  3 20145 

03036 

□0388 

.29169 

01727 

. 00923 

-. 0C692 

600 

2.000 

- 

■4.00000  3.20410 

38230 

1 1034 

28835 

.04154 

01  356 

-.00210 

.600 

4 000 

- 

•4  00000  3.20821 

74  394 

.21748 

.29195 

06482 

01794 

.00238 

GRADIENT 

00000  .00342 

. 1 6753 

05009 

- 00238 

01204 

.00211 

.00243 

353 
76  J 

8.000 

8.000 


76  1 


8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE 

354 

LARC  8FT  TPT  7H9  1 IA93)  OTSAT130 

(FUJ058)  ' ( 15  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690  0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000  ELV-L1  « 

8.000 

LREF 

C 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  'IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R1  = 

8.000 

BREF 

71 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

Q 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  » 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTWj 

.900 

-8.000 

-4  00000 

3.97223 

-1.00073 

-.42860 

.42734 

-.06486 

- . 00635 

-.01985 

.900 

-6  000 

-4.00000 

3.97192 

-.79238 

- 31132 

39329 

-.03377 

-.00250 

-.01578 

.900 

-4.000 

-4  00000 

3 97060 

-.53916 

-.19909 

.36902 

- 01312 

.00137 

-.01169 

.900 

-2  000 

-4  00000 

3 96961 

-.24025 

- 0B477 

.35326 

00964 

.00541 

-.00708 

.900 

000 

-4  00000 

3.9/085 

.09163 

03162 

.34643 

.03718 

01040 

-.00231 

900 

2.000 

-4  00000 

3.96989 

.43785 

. 15115 

34523 

.06375 

.01554 

.00215 

.900 

4.000 

-4  00000 

3.9724  3 

73171 

.26128 

35661 

.08761 

.02002 

.00551 

GRADIENT 

.00000 

00020 

16099 

.05783 

- 00164 

01278 

.00237 

.00218 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.975 

-8  000 

-4.00000 

4 . 08725 

-.88030 

- 45112 

51  133 

- 07202 

- . 00899 

-.01777 

975 

-6  000 

-4.00000 

4.09020 

-.67927 

- 32191 

.47445 

- 04671 

- 00434 

-.01408 

975 

-4.000 

-4  00000 

4 09444 

-.45998 

- 20682 

.44940 

- 02226 

00015 

-.01017 

.975 

-2.000 

-4  00000 

4.09539 

-.22730 

- . 09852 

.43393 

.00286 

00457 

-.00552 

.975 

.000 

-4  00000 

4 09839 

02883 

01224 

.42759 

0291 0 

.00929 

- . 00 1,05 

.975 

2.000 

-4  00000 

4 . 09924 

29252 

.12476 

42652 

05510 

.01433 

.00206 

.975 

4 000 

-4.00000 

4 , I 0258 

.55152 

24132 

.43697 

.08268 

,01939 

.00507 

GRADIENT 

00000 

.00101 

. 12714 

. 05598 

- 00161 

.01310 

0024! 

. 00  il90 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 19  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

C8W 

CTW 

1.150 

-6  COO 

-4  00GC0 

4. 19896 

-.60402 

-.32617 

.53829 

-.04516 

-.00431 

-.00766 

I 150 

-4  000 

-4.00000 

4.1981 I 

- 39063 

-.20035 

.51389 

- 01699 

.00093 

-.00398 

1 . 150 

-2  000 

-4  00000 

4 19692 

- 16993 

- 08525 

.50072 

01265 

. 00647 

-.0001*5 

1 . 150 

.000 

-4.00000 

4.19613 

. 04924 

.02439 

49405 

04124 

.01 184 

.00238 

1.150 

2.000 

-4.00000 

4.19640 

.27206 

.13451 

.49436 

06723 

01664 

.00448 

GRADIENT 

.00000 

-.00030 

.11036 

.0557! 

- . 00326 

.01406 

00263 

.00141 

DATE 

88 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PACE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

(FJJ05B)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

c. 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  Xr 

' 

BETA  » 

-4.000 

ELV-LI  - 

LREF 

K. 

1890. 3D00 

INCHES  YHRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

EE 

1890.3000 

INCHES  7MRP  = 400,0000  ,IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

& 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  » 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  =>  -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1 805 

-8.000  -4  00000 

4.81378 

-.78558 

- 45746 

.581 14 

- . 06673 

- . 00887 

-.00838 

I .805 

-6.000  -4  00000 

4.81437 

-.58891 

-.31969 

.54335 

- 03936 

-.00360 

-.00580 

1 .805 

-4.000  -4  00000 

4.81414 

-.37401 

-. 19451 

58001 

- 00993 

.00814 

-.00384 

1 .805 

-8.000  -4  00000 

4.81395 

- 15390 

-.07809 

.50737 

.08048 

0078! 

-.00037 

1 805 

000  -4.00000 

4.81496 

06355 

.03185 

.50185 

.04875 

01898 

. 00857 

1 .805 

8 000  -4  00000 

4 81481 

87768 

. 13943 

50880 

07431 

.01744 

.00503 

1 805 

4 000  -4  00000 

4 81653 

.47948 

84390 

5084  0 

.09448 

081  19 

. 00659 

GRADIENT  00000 

00085 

. 1 0698 

05478 

- 00143 

01313 

. 00839 

.00185 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93! 

01  SAT  130 

IFJJ059)  ( 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

St 

8690.0000 

SQ.FT  XMRP  = 976.0000’  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  » 

LREF 

a 

1890.3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1890.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  [N.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.84  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA  BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU> 

CNN 

CBW 

CTW 

.600 

-8.000  .00000 

3.  IB156 

-1  . 1 1371 

-.39891 

. 35807 

-.07350 

-.00697 

- 08376 

600 

-6  000  .00000 

3. 17716 

-'.88801 

-.88531 

. 38358 

- . 05056 

-.00881 

-.01349 

600 

-4.000  .000',3 

3. 17468 

- 61897 

-.18655 

.30480 

- 08848 

00188 

-.01507 

.600 

-8  000  00000 

3 17177 

- 31846 

- 09153 

.89885 

-.00488 

.00549 

-.01083 

600 

000  .00000 

3 16985 

08365 

.00680 

.88588 

01GQ6 

.00970 

-.00546 

.600 

8.000  00000 

3 16807 

. 38893 

.11017 

.88896 

04093 

.01404 

-.00180 

600 

4.000  .00000 

3 17033 

.74458 

.81304 

. 88559 

. 06666 

.01878 

.00377 

GRADIENT  .00000 

-.0006! 

17088 

.05004 

- 00836 

01  177 

.00817 

.00834 

355 

7B  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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, 

LARC  9FT 

TPT  749  (1A93)  OTSATI30 

(F UJ059)  ( 15  JUL 

76  P 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  ■= 
LREF  « 
BREF  = 
SCALE  * 

2690  0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  * 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA  « 
ELV-LO  « 
ELV-RO  “ 

.000  ELV-'LI  » 
9.000  ELV-RI  » 
9.000 

8.000 

8.000 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  a 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.900 

-8.000 

00000 

3.97349 

-I .03691 

- 43876 

.42271 

-.06134 

-.00726 

- . 01 952 

.900 

-6.000 

.00000 

3 97530 

-.81948 

-.31542 

.38471 

- 03569 

- 00280 

-.01457 

.900 

-4.000 

.00000 

3 97340 

-.55126 

- 19652 

.35682 

-.00972 

00169 

- 00898 

. 900 

-2.000 

00000 

3.97309 

- . 27666 

- 09442 

.34085 

.01673 

.00612 

-.00313 

900 

.000 

00000 

3 9/229 

08640 

02897 

.33546 

.04783 

.01  195 

00177 

SCO 

2.000 

00000 

3 97259 

.44178 

. 14933 

33805 

.07805 

.01773 

00597 

.900 

4 000 

00000 

3.9*'022 

.74819 

26171 

.34940 

. 10334 

.02197 

01033 

GRAD  1 ENT 

.00000 

-.00034 

. 16587 

.0580! 

-.00088 

.01437 

.00261 

.00239 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  =- 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN'L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

. 975 

-9  000 

.00000 

4 07629 

- . 89554 

-.45795 

.50969 

- . 06754 

-.00809 

-.01739 

975 

-6 . 000 

. GOOOO 

4 07676 

- 70486 

-.33212 

.47163 

-.03970 

- 00313 

-.01292 

.975 

-4  000 

00000 

4 07709 

-.48471 

-.21524 

44378 

-.0! 123 

00184 

-.00788 

975 

-2  000 

00000 

4 . 07694 

-.24212 

-. 10333 

.42713 

.01821 

00693 

- . 00259 

.975 

.000 

.00000 

4 . 07632 

.00447 

.00182 

.41997 

04700 

.01230 

00174 

.975 

2.000 

.00000 

4 0/718 

.27701 

1 1626 

41972 

.07434 

.01761 

.00552 

.975 

4 000 

00000 

4 07831 

54  025 

23150 

42811 

. 09889 

02204 

.00866 

GRADIENT 

00000 

.00013 

.12845 

. 05565 

-.00194 

.01382 

.00255 

.00206 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN.  L = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6  000 

. 00003 

4 20542 

-.63162 

- 33890 

.53495 

-.03351 

-.00235 

-.00637 

1 150 

-4  000 

.00000 

4 20730 

-.41348 

-.21027 

50933 

00052 

.00398 

-.  00277 

1.150 

-2  000 

.00000 

4 20771 

- 18284 

-.09076 

49593 

.03474 

.01028 

00077 

1.150 

.000 

.00000 

4 20766 

.03410 

. 01670 

.48899 

.06433 

.01567 

001367 

1 150 

2.000 

00000 

4 20725 

.25726 

. 12526 

4 8688 

.09040 

.02026 

.00644 

GRAD  I ENT 

00000 

-.00001 

11146 

. 05570 

- 00371 

.01496 

.00271 

00;i53 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 
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LARC  8FT  TPT  At 9 ( IA93) 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ  FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = ,0000  JN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHE5  ZMRP  * MOO. 0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 


OTSAT130  (F JJ059)  t IS  UUL  76  > 

PARAMETRIC  OATA 

BETA  = .000  ELV-LI  » 8.000 

ELV-LO  = ‘ 9.000  ELV-RI  « 8.000 

ELV-RO  - 9.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 

MACH  ALPHA  BETA  RN/L 

1 205  -B.000  .00000  4.21594 

1.205  -6.000  .00000  4.21662 

1 205  -4.000  .00000  4.21801 

1.205  -2.000  . 0GU00  4 21946 

1.205  .000  .00000  4.21911 

1.205  2 000  .00000  4 21568 

! 205  4 000  00000  4 21839 

GRADIENT  00000  -.00015 


4.22  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


L/DU 

CLU 

cou 

CNN 

-.80073 

-.46193 

.57568 

- . 05644 

-.60643 

- . 32633 

.53857 

-.02377 

- 3B351 

-.  19757 

51472 

01000 

-.15692 

- 07850 

.50103 

04194 

05386 

.02661 

.49544 

.07144 

26038 

. 1 2852 

.49359 

. 09532 

47049 

.23509 

49928 

. 1 1652 

. 1 0626 

05362 

-.00192 

.01332 

CBN 

-.0071 t 
-.00089 
.0055! 
01  129 
.01651 
.02074 
02459 
.00238 


CTW 

-.00813 
-.00546 
-.00296 
.00009 
00340 
.00608 
. 00829 
.00143 


LARC  8FX  TPT  749  (]A93> 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690  0000  SQ.FT.  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 

LREF  = 1290  3000  INCHES  YMRP  = 0000  IN  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 


OTSAT130  (FJJ061 1 t 15  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  OATA 

BETA  = 4.000  ELV-LI  = 8.000 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  = 8.000 

ELV-RO  = 9 000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3 24  GRADIENT  INTERVAL  =>  -5.00/  5 00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

COU 

CNW 

CBN 

CTW 

600 

-8.000 

4 

00000 

3.25513 

- ! I 1418 

- . 39576 

.aS453 

-.06919 

- 00703 

-.02!  18 

6GO 

-6.000 

4 

00000 

3.25621 

- 88797 

-.29069 

. 32756 

-.04390 

-.00248 

-.01628 

.600 

-4  000 

4 

00003 

3.25889 

-.63219 

-.19499 

. 30825 

- 02018 

.00177 

-.01 171 

600 

-2.000 

4 

.00000 

3.26067 

r . 32366 

-.09565 

.29550 

00664 

.00652 

-.0061 1 

600 

.000 

4 

00000 

3 26139 

.03868 

01  1 17 

28799 

03277 

01137 

-.00105 

600 

2 000 

4 

00000 

3 26182 

38499 

.10981 

.28525 

.05834 

.01598 

00401 

.600 

4 000 

4 

00000 

3 20841 

76870 

22189 

28852 

.07938 

02064 

.00743 

GRADIENT 

.00000 

- 00499 

. 17552 

.05196 

- 00249 

01254 

. 00236 

00242 

DATE  eg  OCT  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


359 


LARC  0FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130  (FJJOS! 1 ( !5  JUL 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

4,000 

ELV-LI  « 

LREF  = 

1590. 3D00 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  » 

9REF  = 

1590. 3D00 

INCHES  Z MRP 

= 400 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RD  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO, 

, 0/  0 

RN/L  ■ 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  =>  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTN 

900 

-8  000 

4.00000 

3.97051 

- 1 . 00997 

-.43072 

42574 

- 06659 

-.00654 

-.01748 

900 

'6  OOO 

4 00000 

3.97175 

- . 79836 

- 31207 

39122 

-.02999 

- 00196 

-.01173 

900 

'4.000 

4.00000 

3.97213 

- 53426 

-.19520 

.36519 

■ .00051 

0G340 

-.00558 

,900 

'2.000 

4.00000 

3 97282 

-.24807 

- , 08660 

.34965 

.03076 

.00877 

.00027 

900 

000 

4 00000 

3 9/564 

.0801 1 

.02743 

.34360 

.06179 

,Q  1460 

00488 

900 

2 GOO 

4 00000 

3 97409 

43625 

14980 

34344 

.09096 

.02017 

.00892 

.900 

4.000 

4 OOOOO 

3 97440 

72948 

.25000 

355B8 

.11139 

.02313 

.01536 

GRADIENT 

.00000 

0UQ29 

16059 

. 05734 

-.00124 

01410 

.00254 

.00223 

RUN 

NO, 

0/  0 

RN/L  * 

4 D8  GRAOIENT  INTERVAL  =>  -5 

00/  5-00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN'L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

can 

CTN 

975 

-0.000 

4 OOOOO 

4.08091 

- 09463 

-.45660 

50915 

-.05818 

-.00663 

-.01585 

.975 

-6.000 

4.00000 

4.08167 

- 70057 

- 33058 

.47249 

- 02809 

-.00124 

-.01073 

.975 

-4.000 

4.00000 

4.08203 

-.47801 

-.21370 

44651 

002^1 

00427 

-.00536 

.975 

-2  000 

4 OOOOO 

4 OP  133 

- 23006 

-.09870 

.42989 

.03507 

01006 

-.00031 

.975 

000 

4.00000 

4 08313 

.02952 

.01240 

.45412 

06496 

.01583 

.00388 

975 

e ooo 

4 OOOOO 

4 03355 

.29126 

.12307 

42259 

. 09299 

.02069 

.00820 

.975 

H.QOO 

4.00000 

4 . 08328 

.54781 

.23719 

43241 

. t 1852 

.02524 

.01146 

GRADIENT 

. OOOOO 

. 00024 

.12865 

.05618 

-.00177 

-01445 

.00263 

ooei  1 

RUN 

NO. 

0/  Q 

RN/L  = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

caw 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

4 OOOOO 

->  17702 

- 61511 

- 33244 

53B91 

-.01753 

QG072 

-.00698 

1 150 

-4  000 

4 OOOOO 

4. 17625 

-.40008 

-.20475 

.51251 

-01986 

.00753 

-.00326 

1 150 

-2  OOO 

4 00000 

4 17608 

- 17262 

-.08534 

.49755 

.05272 

.01351 

.00039 

1 . 150 

.000 

4.00000 

4 17507 

. 05063 

. 02485 

49046 

.08157 

.01870 

.00352 

1.150 

e.ooo 

4 OOOOO 

4.17512 

.27645 

13496 

.48818 

. 1 0634 

.02319  • 

00640 

GRAOIENT 

OOOOO 

-.00022 

.11264 

05650 

- 00400 

.01441 

.ocesi 

00I6I 

76  1 

8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

• 

PAGE 

359 

LARC 

8FT  TPT 

/49  ( IA931 

0TSAT130 

(FJJ06I)  ( 15  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

„ 

% 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

SE 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN. 

XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF 

X 

1290.3000 

I NCHES  YMRP 

* ,0000  IN. 

YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R!  * 

8.000 

BREF 

■c 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

m 

.0100 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

t .205 

-8.000 

4.00000 

4.21678 

-.79615 

-.46299 

.58037 

- . 04667 

-.00503 

- 01140 

1 .205 

-6.000 

4.00000 

4.21690 

-.60222 

- . 32660 

54285 

-.01012 

.00159 

-.00806 

1 .205 

-4.000 

4.00000 

4 21639 

-.38648 

-.20025 

.51779 

.02540 

00805 

-.00468 

1 205 

-2.000 

4.00000 

4.21645 

16304 

-.08193 

50296 

. 05658 

.01374 

-.00128 

1 .205 

.000 

4 00000 

4.21736 

05553 

.02749 

.49583 

06548 

•018B3 

.00258 

1 .205 

2.000 

4 00000 

4 21663 

.27176 

.13431 

.49425 

. 1 0950 

. 02322 

.00562 

1 .205 

4 000 

4 00000 

4.21774 

.48046 

24006 

.50090 

.13180 

.02702 

.00835 

GRADIENT 

00000 

00014 

10843 

-05492 

- 002 t 2 

01329 

00237 

.00165 

LARC 

8FT  TPT 

749  1IA931 

OTSAT130 

(FJJ0621  ( 15  JUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  I 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  ' 

XT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R 1 = 

8.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ; 

?T 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNM 

CBW 

CTW 

.600 

-8  0Q0 

6.00000 

3. 16800 

-1  10215 

- . 38859 

.35187 

-.08160 

-.00764 

-.02436 

.600 

-6  000 

6 00000 

3. 16472 

-.87423- 

-.28429 

.32534 

-.05670 

-.00310 

-.01961 

.600 

-4  000 

6.00000 

3 15983 

- 60890 

-.18719 

.30714 

-.03141 

.00140 

-.01467 

600 

-2  000 

6.00000 

3. 15519 

- 29191 

-.08592 

.29427 

- 00611 

.00608 

-.00956 

.600 

000 

6.00000 

3. 15248 

06170 

.01776 

28760 

01716 

01080 

-.00514 

.600 

2 000 

6.00000 

3. 18658 

41712 

. 1 1948 

.28644 

04539 

.01588 

.00060 

.600 

4.000 

6 00000 

3. 18239 

.77653 

.22478 

.28914 

.07233 

.02087 

.00549 

GRADIENT 

00000 

00383 

. 17400 

.05147 

- 00219 

01295 

00244 

. 00252 

DATE  S9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  360 
(FJJ0621  ( 15  JUL  76  ) 


LARC  PFT  TPT  /4 9 ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

50  FT.  XMRP 

=>  976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-L!  - 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

a z 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  » 

BREF  = 

1590. 3000 

INCHES  ZMRP 

= 400, 

.0000  tN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  * 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  =*  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

.900 

-9.000 

6.00000 

3 97030 

-1.00363 

-.42794 

.42538 

- . 05527 

- . 00625 

-.01655 

.900 

-6.000 

6 00000 

3 97036 

-.79648 

- 31 189 

.39202 

-.02805 

-.00157 

-.01i052 

.900 

-4  000 

6.00000 

3 97104 

-.55091 

- 20358 

. 36928 

.00170 

.00375 

-.00475 

900 

-5  000 

6 00000 

3 97106 

-.26168 

- . 09268 

.35423 

03291 

.00943 

.00081 

.900 

.000 

6 00000 

3 97183 

07380 

02558 

. 34722 

. 06598 

.01560 

.00583 

.900 

2.000 

6 OOOOO 

3 97252 

.41655 

14497 

.34910 

. 09539 

.02095 

.01025 

900 

4.000 

6 00000 

3.97345 

.70516 

25312 

. 35855 

1 1428 

.02360 

.01328 

GRADIENT 

OOOOO 

00031 

15955 

05755 

-.00138 

01438 

.00256 

.00228 

RUN  NO  0/  0 KN/L 


4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTWi 

975 

-8.000 

6 00000 

4.08032 

- 89800 

-.45824 

. 50873 

- . 0554 1 

- 0061  1 

-.01513 

.975 

-6  000 

6.00000 

4.08070 

-.69863 

-.33000 

. 47286 

-.02348 

-.00046 

-.00971 

.975 

-4.000 

6 00000 

4.08091 

-.47458 

- 21257 

44755 

.00958 

.00541 

- . 0043c. 

.975 

-2  000 

6 00000 

4.08107 

-.22872 

- 09853 

.43129 

.04228 

01  147 

.00044 

.975 

000 

6 OOOOO 

4. 0830 1 

.0371! 

.01566 

42454 

.07216 

.01715 

00469 

.975 

2 000 

6 00000 

4.0S408 

30079 

1274-7 

.42380 

. 1 0 1 34 

02206 

.0094! 

.975 

4.000 

6 00000 

4.08399 

55981 

.24310 

.43369 

. 12798 

. 02665 

.01275 

GRADIENT 

.00000 

. 00046 

12991 

. 05687 

-.00176 

.01479 

. 00265 

00216 

RUN 

NO  0/  0 

RN.L  = 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

6. OOOOO 

1. 16813 

-.61494 

-.33293 

.53983 

-.01085 

.00197 

-.00779 

1 . 150 

-4.000 

6 OOOOO 

4 16757 

-.40321 

-.2069! 

51395 

. 02705 

. 00878 

-.00409 

1 150 

-2.000 

6 OOOOO 

4.16707 

- 1780! 

-.08879 

49920 

.06000 

.01473 

-.00045 

1.150 

.000 

6.00000 

4.16698 

.05429 

.02667 

.49039 

.08927 

.01996 

.00309 

1 150 

2 000 

6 00000 

4.16791 

.28312 

.13851 

.48920 

.11542 

.02455 

.00629 

GRADIENT 

OOOOO 

00005 

.11456 

05759 

- 00410 

.01472 

.00263 

.00173 

8.000 

8.000 


ORIGINAL'  PAGE  Ig 
op  poor  quality; 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  361 

(FJJ062)  ( 15  JUL  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  » 

LREF  = 

1290 . 3000 

INCHES 

YMRP  » 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  « 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

2MRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  =■ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  « 4.22 

6RADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8.000 

6.00000 

4 21670 

-.79947 

- 46520 

.58073 

-.04190 

-.00405 

-.01256 

1 .205 

-6.000 

6 00000 

4 21629 

-.60171 

-.32649 

.54313 

-.00415 

.00261 

-.00906 

1 205 

-4.000 

6 00000 

4 21553 

-.39091 

-.20262 

.51813 

.03161 

00905 

-.00565 

1 205 

-2.000 

6 00000 

4 21520 

-. 17073 

-.08579 

. 5C257 

.06244 

.01463 

- 00219 

- 

I 205 

.000 

6.00000 

4 214B9 

05841 

02892 

.49525 

.09210 

.01987 

.00184 

1 .205 

2 000 

6 00000 

4 21524 

27506 

13624 

49529 

I 1719 

02428 

0051  3 

1 .205 

4 000 

6.00000 

4 21586 

.48740 

.24447 

50127 

13910 

02799 

00791 

GRADIENT 

00000 

'00003 

.11012 

.05581 

-.00205 

01349 

.00238 

00172 

' 

LARC  8FT  TPT  749 

t [ A93 1 

OTSAT130+TS1 

(FJJ063)  1 15 

JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT . XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  a -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

SETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

.975 

-8.000 

-6.00000 

4.08187 

- 85795 

- 43781 

.50883 

- 05919 

- 00828 

-.01486 

975 

-6.000 

-6.00000 

4.08153 

-.66384 

-.31379 

.47346 

-.03556 

-.00,384 

-.0!  150 

975 

-4.000 

-6  00003 

4 . 08057 

-.44585 

-.20052 

.44907 

-.01 170 

. 00057 

-.00759 

.975 

-2.000 

-6  00000 

4 08110 

- 192  IB 

- . 03326 

.43419 

.01414 

.00508 

- 00298 

975 

000 

-6  00000 

4 08627 

06303 

02703 

42951 

C3865 

00948 

00098 

975 

2.000 

-6.00000 

4 08876 

. 32790 

14140 

431  IB 

.06508 

.01437 

.00458 

.975 

4 000 

-6  00000 

4.08964 

56373 

.24949 

.44208 

. 08838 

.01880 

. 00733 

GRADIENT 

00000 

00129 

.12696 

.05623 

-.00085 

.01256 

00229 

.00187 

PUN 

NO.  0/  0 

RN/L  « 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  * ~5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6  000 

-6  00000 

4 20906 

-.58158 

-.31425 

.53863 

- . 03633 

-.00402 

- 00541 

1 . 150 

-4  000 

-6  OOOOO 

4.20915 

-.36813 

-.18916 

.51491 

-.00973 

.00084 

- 00100 

1 . 150 

-2  000 

-6  OOOOO 

4 20924 

-.14246 

-.07174 

50268 

.01904 

.00597 

00208 

1 150 

000 

-6.00000 

4 20879 

. 08074 

.04022 

.49706 

04698 

01119 

.00507 

1 . 150 

2 000 

-6.0GOOO 

4.20991 

. 29669 

.14783 

.49813 

.07286 

01599 

.00716 

GRADIENT 

OOOOO 

.00009 

1 1088 

.05615 

-.00280 

01378 

.00253 

.00149 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  ' PAGE  362 


1 

LARC 

8FT  TPT 

749  UA93) 

0TSAT130+TS1 

(FJJ063)  * ( 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690. 0000 

SQ.FT.  XMRP  » 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  » 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  Y-1RP  = 

0000  IN. 

TT 

< 

ELV-LO  « 

9 000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF 

31 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  - 400.0000  IN. 

ZT 

ELV^RO  = 

9.000 

SCALE 

M 

,0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  * 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/OU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8.000 

-6.00000 

4.21524 

-.77616 

- 45159 

.58057 

- . 05759 

-.00844 

-.00624 

1 205 

-6.000 

-6.00000 

4,21368 

-.57114 

-.31047 

.54419 

- . 03266 

-.00358 

- . 00365 

1 .205 

-4.000 

-6  00000 

4.21301 

- . 35606 

-.18586 

.52191 

- 00537 

.00163 

-.00,085 

1.205 

-2.000 

-6  00000 

4 21319 

- . 1 3757 

-.07013 

.50978 

.02361 

.00694 

.00219 

1 205 

.000 

-6.00000 

4 21366 

08328 

04203 

.50467 

.05135 

01204 

.00514 

1 205 

2.000 

-6  00000 

4 21259 

.29247 

14804 

.50610 

.07431 

.01643 

.00707 

1 .205 

4.000 

-6.00000 

4 21304 

49331 

25270 

.51197 

.09510 

02022 

.00883 

GRADIENT 

OOODO 

- 00003 

.10644 

.05476 

-.00118 

01258 

.00233 

.00,121 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( IA931 

OTSAT 1 30+TS1 

IFUJ064)  ( 15 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP  = 976 

0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-L 1 = 

10.000 

LREF. 

- 

1290  3000 

INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN 

NO.  ' 0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.975 

-8.000 

.00000 

4 . 08865 

-.88504 

-.45060 

50790 

- . 05027 

-.00682 

-.01347 

.975 

-6.000 

.00000 

4 08385 

-.69040 

-.32401 

.46978 

-.02318 

-.00 '93 

-.00918 

.975 

-4.000 

000''0 

-+  07944 

-.46839 

- 20763 

.44303 

.00480 

00301 

-.0042! 

.975 

-2.000 

00000 

4 07770 

-.22277 

-.09500 

.42673 

.03409 

.00817 

.001 15 

.975 

000 

000QG 

4.07702 

,02900 

01213 

.41974 

.06203 

.01341 

.00575 

.975 

2.000 

.00000 

4.07594 

.29869 

.12543 

41998 

. QSB56 

.01858 

. 00924 

.975 

4.000 

.00000 

4 07860 

.55820 

23944 

.42856 

.11557 

.02330 

.01238 

GRADIENT 

.00000 

-.00017 

. 12873 

. 05573 

-.00178 

.01380 

. 00255 

.00206 

PUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1 . 150 

-6.000 

.00000 

4.21424 

-.61509 

-.33021 

.53522 

-.01711 

-.00109 

-.00341 

1 . 150 

-4.000 

.00000 

4 21279 

-.39540 

-.20131  - 

.50993 

.01678 

. 00526 

■ .00012 

1 . 150 

' -2.000 

.00000 

4.21 1 16 

-.16354 

-.08126 

.49637 

.05132 

.01 158 

.00354 

1 . 150 

.000 

.00000 

4.20983 

05820 

02852 

.48957 

.08101 

.01700 

00663 

1 . 150 

2.000 

00000 

4.21053 

28!  19 

.13711 

48760 

.10705 

.02156 

.00953 

GRADIENT 

.00000 

-.00041 

.11258 

. 05625 

-.00369 

.01502 

.00272 

.00157 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  UA93) 

0TSAT130+TS1 

(FJJ064 ) 1 15  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF 

s 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  « 

LREF 

a 

1290 . 3000 

INCHES  YMRP 

=>  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  » 

BREF 

n 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  ‘IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

9.000 

SCALE 

e 

.0100 

* 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  » 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1 .205 

-8.000 

00000 

4.22295 

-.79018 

- 45599 

. 57600 

- . 04234 

-.00608 

-.00561 

1 .205 

-6.000 

00000 

4.21923 

-.59190 

-.31902 

53936 

-.01021 

.00007 

-.00304 

1 .205 

-4.000 

.00000 

4 21513 

-.36807 

-.18981 

.51551 

.02402 

.00653 

-.00041 

1 205 

-2  000 

ocooo 

4.21580 

-. 14374 

-.0721 1 

.50203 

05629 

.01233 

.00288 

I 205 

000 

00000 

4 21753 

07265 

.03598 

.49589 

. 08590 

.01759 

00610 

1 205 

2 000 

00000 

4 22018 

27860 

.13771 

494  30 

. I 100! 

02179 

0091  1 

1 205 

4.000 

00000 

4 22265 

48722 

24379 

.49999 

13093 

02555 

.01133 

GRADIENT 

00000 

.00097 

10665 

05385 

-.00194 

.01338 

00237 

.00148 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93I 

0TSAT130+TSJ 

-BASE  TUBES 

IF JJ065)  t 15  JUL 

REFERENCE  DAT A 

■ 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF 

x 

2690 . 0000 

5Q.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-5  000 

ELV-LI  = 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  ' YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU  • 

CNW 

CBW 

CTW  , 

.975 

-8.000 

-5.00000  ■ 

4 08031 

-.85794 

-.43768 

50879 

- . 05923 

-.00830 

- 01484 

975 

-6.000 

-6  00000 

4 08162 

-.65928 

-.31 192 

.47380 

-.03430 

-.00370 

-.01126 

.975 

-4  000 

-6  00000 

■*  08147 

- 44118 

- 19856 

.44961 

-.00974 

.00076 

-.00718 

975 

-2  000 

-6  00000 

4 . 00084 

- 19031 

- 08263 

.43492 

01567 

00521 

-.00258 

975 

COO 

-6.00000 

4.08113 

.07440 

03198 

.43005 

.04072 

.00973 

.00142 

.975 

2.000 

-6  00000 

4.08055 

.33249 

14366 

43199 

. 06572 

01448 

00478 

.975 

4.000 

-6  00000 

4 07908 

.57595 

.25459 

.44161 

09003 

.01907 

00766 

GRADIENT 

00000 

- 00025 

. 12785 

. 05663 

-.00095 

.01248 

.00229 

.00185 

PUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.20  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

-6  00000 

4.20932 

-.57769 

-.31243 

53904 

- 03576 

-.00393 

- 00522 

1-150 

-4.000 

-6.00000 

4 20865 

-.36609 

- . 1 8825 

.51540 

-.00951 

00090 

-.00168 

1.150 

-2  000 

-6.00000 

4.20839 

-.14538 

- 07331 

50308 

.01952 

.00607 

.00218 

1.150 

000 

-6  00000 

4.20706 

07905 

.03939 

.49711 

. 04725 

.01124 

.005! 1 

1 . 150 

2.000 

-6  00000 

4 20411 

29570 

.14743 

.49852 

.07224 

.01592 

.00723 

GPADIENT 

00000 

-.00075 

. 1 1049 

05599 

- . 00283 

.01365 

.00251 

.00148 

363 
76  > 

10. 000 

10.000 


76  1 


1 0 . 000 
10.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

1 A93. 

PACE 

LARC 

OFT  TPT 

749  UA931 

OTSAT130+TS! 

-BASE  TUBES 

1FJJ0BS)  < 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

tx 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L1  » 

LREF 

* 

1290.3000 

1 NQHES  YMRP 

e ( 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R1  » 

BREF 

IK 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

C 

,0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.205 

-B.OOO 

- 

6 00000 

4.21565 

-.77176 

-.44942 

.58093 

- , 05693 

-.00835 

-.00594 

1 205 

-S.000 

- 

6.00000 

4.21529 

-.56792 

- . 30889 

.54468 

-.03167 

-.00347 

-.00329 

1 .205 

-4  000 

- 

•6  00000 

4 21391 

-.35006 

- 18302 

.52254 

-.00391 

.00164 

-.00051 

1 205 

-2.000 

- 

■6.00000 

4.21359 

- , 1 2807 

- . 06528 

. 50994 

. 0252 1 

.00720 

.00250 

1 205 

000 

- 

6 00000 

4 21607 

.08507 

.04297 

.50510 

05155 

01207 

.00526 

1 .205 

2.000 

- 

■6  00000 

4.21568 

. 29329 

14880 

50720 

07474 

01652 

.00703 

1 205 

4 0C0 

- 

•6  00000 

4.21533 

.49468 

.25380 

.51283 

.09571 

.02034 

.00885 

GRADIENT 

.00000 

.00025 

.10554 

05439 

-.00110 

.01244 

00232 

.00116 

LARC 

8FT  TPT 

749  (1A931 

OTSAT|30*TSt 

-BASE  TUBES 

I F JJ066 1 t 15  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 975.0000  IN.  XT 

BETA 

oaa 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

g.ooo 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

EJOOO  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

= 

,0100 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

.975 

-8.000 

.00000 

4 08269 

-.88483 

-.45070 

.50837 

- 04946 

-.00677 

-.01308 

.975 

-6.000 

00000 

4 00031 

- 68662 

- 32233 

.46978 

-.02185 

-.00179 

-.OOB82 

.975 

-4.000 

.oooro 

4 07737 

-.46635 

- 20634 

44232 

.00519 

.00308 

- 0C417 

.975 

-2.000 

00009 

4 07634 

- . £2809 

- . 09720 

.42631 

.03381 

.00808 

.001 10 

.975 

.000 

00000 

4 . o'/ess 

.03410 

.01425 

.4  1953 

06326 

.01356 

.00601 

.975 

2 000 

.00000 

4 . 07508 

30308 

12^22 

.41978 

08959 

.01869 

00942 

.975 

4.000 

.00000 

4 07636 

56403 

.24212 

42887 

1 1680 

.02344 

01261 

GRADIENT 

00000 

- 00016 

12960 

05607 

- 00167 

01395 

. 00257 

.00209 

PUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.20  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

FN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBW 

CTW 

1.150 

-6.000 

00000 

4 21984 

-.61340 

- 32962 

.53586 

-.01753 

-.00112 

-.00342 

. 1.150 

-4  000 

00000 

4.21548 

- . 39282 

-.20029 

51063 

01702 

00529 

.00022 

1 . 150 

-2.000 

.00000 

4.21217 

-.15756 

- 07841 

.49709 

. 05252 

.01 174 

.00399 

1-150 

000 

.00000 

4 20965 

.06056 

02971 

49016 

.09140 

.01701 

00680 

1.150 

2.000 

OQOOO 

4.20924 

.28432 

. 13893 

.48868 

.10714 

.02162 

,009-t9 

GRADIENT 

00000 

- 00121 

1 1248 

05629 

-.00364 

.01496 

.00271 

.00154 

364 
76  1 

10.000 

10.000 


76  ! 


10.000 

10.000 


DATE 

89  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

I A93. 

PAGE 

365 

LARC 

8FT  TPT 

/49  ( I A93) 

OTSATI 30+TSt - 

BASE  TUBES 

(FJJ0661  ( 15 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■=  .0000  IN 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  « 

10.000 

BREF 

e 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

& © 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  i 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/BU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

1.205 

-8.000 

.00000 

4.22276 

-.78591 

- 45374 

.57619 

-.04038 

-.00587 

-.00523 

o & 

1.205 

-6  000 

OOOOO 

4.22021 

-.58774 

-.31684 

.53958 

- 00872 

. 00027 

- . 00282 

s § 

1 .205 

-4.000 

00000 

4 21755 

- . 36507 

- 18851 

51609 

. 02475 

00664 

- 00025 

1 .205 

-2.000 

00000 

4 21716 

- 14081 

- 07069 

50254 

. 05727 

.01243 

00310 

<o 

1 205 

000 

.OOOOO 

4 21795 

07575 

.03758 

49682 

08644 

.01767 

. 00622 

a ** 

1 205 

2 000 

.00000 

4.21904 

28157 

. 1 3968 

.49607 

11016 

02185 

.00916 

s 

1 205 

4.000 

OOOOO 

4 22210 

48470 

24357 

.50216 

. 1 3094 

02562 

.01 140 

gS 

GRADIENT 

00000 

00055 

10610 

05373 

-.00172 

01326 

00237 

.00147 

LARC 

8FT  TPT 

749  IIA93) 

OTSATI 30+TS2 

(FJJ067)  ( 08 

UUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN  : 

XT 

BETA 

-5.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN  ' 

YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10  000 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  . 

IX 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

~ 

.0100 

RN/L  = 

4.81 

GRADIENT 

INTERVAL  = -5 

.00/  5 00 

MACH 

975 

ALPHA 

BETA 

RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBW 

CTW 

-8  000 

•6  OOOOO 

4.82713 

-.86413 

- 44055 

50854 

- . 06720 

- 00878 

-.01769 

-6  000 

-6  00003 

4 82953 

-.66775 

-.31575 

47364 

-.04326 

-.0042B 

-.01425 

-4  000 

-6  OOOOO 

4 83085 

- 45083 

-.20306 

44990 

-.01890 

00015 

-.01023 

-2  000 

■6  OOOOO 

4.82906 

- 20419 

- 08859 

.43474 

.00643 

00457 

-.00567 

000 

■6.00000 

4.82939 

05787 

02487 

.42985 

. 03t48 

.00905 

-.00150 

2 000 

■6  OOOOO 

4 82941 

31029 

13392 

43147 

.05637 

.01370 

.00182 

4.000 

■6  00000 

4.82849 

.56387 

.24918 

44124 

.08104 

01831 

.00487 

GRADIENT 

.OOOOO 

- 00022 

12719 

.05635 

- 00103 

.01249 

. 00227 

00188 

DATE; 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93. 

PAGE 

LARC  SFT  TPT  749  ( !A93> 

OTSAT 1 30*TS2 

(FJJ068)  ( 08  JUL 

■ 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

s 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-Ll  =* 

LREFj 

3 

1290 . 3000 

INCHES  YMRP 

= ,0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

9.000 

ELV-R1  » 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

=»  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

T 

.0100 

t 

RN/L  *■  4.81  GRADIENT 

INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

BETA  RN/L  L/0U 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

.00000  4 80881  -.80846 

-.45331 

50925 

- . 05879 

- . 00736 

-.01622 

-6.000 

.00000  4 80915  - 69643 

- 32773 

.47099 

- 03208 

- 00247 

-.01219 

-4.000 

00000  4 80903  - 47500 

- 21089 

.44372 

-.00446 

.00243 

-.00742 

-2.000 

00000  4 80794  -.23459 

- 1002! 

42748 

. 02509 

. 00754 

-.00193 

000 

00000  4 80720  .01519 

.00633 

42056 

05313 

0J284 

00258 

2.000 

.00000  4 80883  .28371 

. 1 1950 

.42125 

. 08057 

01795 

00664 

4.000 

.00000  4.80934  54087 

23303 

.43032 

10625 

02257 

00958 

GRADIENT 

00000  00008  .12750 

05538 

- 00165 

.01385 

00253 

.00213 

LARC  8FT  TPT  749  UA93> 

OTSAT 1 30 *T 62 

(FJJ0691  f 08  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF  ' 

=5 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

BREF 

“ 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

0100 

RN/L  = 4 81  GRADIENT 

INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

BETA  RN/L  L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTW 

-8.000 

6 000C3  h 15300  -.88142 

-.45093 

.51044 

-.05131 

-.00580 

-.01609 

-6.000 

6.00000  4.15736  -.68348 

-.32373 

.47421 

- 01959 

- 00003 

-.01058 

-4.000 

6.00000  4.16024  - 45818 

- 20594 

.44914 

.01377 

.00587 

-.00500 

-2  000 

6.00000  4.16181  -.21203 

- 09' 64 

.43268 

04543 

.01 176 

-.00014 

000 

6.00000  4.16415  04234 

01795 

.42514 

07447 

.01714 

.00438 

2 000 

6.00000  4 16471  30227 

12858 

.42535 

. 1 0469 

. 02224 

. 009’l  2 

4 000 

6.00000  4 16427  56429 

24591 

43524 

.13194 

. 02693 

.01201 

GRADIENT 

00000  .00055  12796 

05620 

- 00176 

.01478 

.00263 

.00216 

366 
76  1 

JO. 000 
JO. 000 


76  ) 


10.000 
JO. 000 


DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT 

/49  ( 1 A93 ) 

OTSAT130+TS8 

(FJJ0701  ( 08 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  1 

XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  * 

LREF 

= 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  ' 

YT 

ELV-LO  ■= 

9.000 

ELV-RI  - 

BREF 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ; 

ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

.0100 

RN/L  - 8.04 

GRADIENT 

INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNN 

CBN 

CTN 

-8.000 

-6  00000  8.03860 

- 86807 

-.44559 

.51889 

- . 1 0059 

- 01093 

-.08770 

-6  000 

-6  00000  2 03923 

- 66736 

- 31833 

.47741 

-.07681 

-.00651 

-.08435 

-4  000 

-6  00000  8 04129 

-.44780 

- 20863 

.45834 

-.05169 

- 00198 

-.08043 

-8.000 

■6  00000  8 04158 

-.20675 

- . 08985 

.43488 

-.08589 

00863 

-.01593 

000 

-6  00000  8.04179 

.05465 

.08348 

.48837 

- 00013 

00715 

-.01166 

8.000 

-6  00000  2 0483! 

30614 

.13148 

48948 

.02638 

01801 

-.00799 

4.000 

■6  00000  8 0416! 

55172 

.24883 

.4  3877 

.05060 

01655 

-.00495 

GRADIENT 

00000  00007 

. 18560 

. 05555 

-.00163 

.01881 

. 00838 

.00194 

LARC  8FT  TPT 

749  ( 1 A93) 

0TSAT1 30»TS8 

(FJJ071 ) ( 08 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690 . 0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 8 04 

GRADIENT 

INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= 975 

ALPHA 

BETA  RN/L 

L/DU 

CLU 

CDU 

CNW 

CBN 

CTW 

-8.000 

. OOOC3  2.03948 

-.89676 

- 45789 

50903 

-.09830 

-.00948 

-.08675 

-6.000 

. D0000  . 2.04101 

-.70080 

-.33057 

.47199 

-.06549 

- 00468 

-.08836 

-4.000 

00000  8.04817 

-.48888 

-.81450 

.44416 

-.03545 

.00040 

-.01715 

-8.000 

.00000  2.04253 

-.23936 

- . 1 0825 

.42725 

- 0C809 

.00545 

- 01205 

.000 

.00000  8.04185 

.00331 

.00136 

.41846 

08338 

01  101 

-.00668 

8 000 

00000  2 04224 

.27603 

.11517 

41725 

.05074 

01681 

- 00894 

4.000 

.00000  8 04075 

54175 

.23073 

48569 

.07554 

08061 

-.00004 

GRADIENT 

00000  -.00016 

.18883 

.05539 

-.00835 

.01404 

.00856 

.00817 

367 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  368 


LARC  8FT 

TPT  /49  (IA93I  0TSATI30 

1 I JJ002)  ( 13 

AUG  76  ) 

reference  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 
LREF'  = 
BREF  x 
SCALE  « 

2690  0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 

XMRP  x 
Y-tRP  = 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA 

ELV-LO  * 
ELV-RO  = 

-6.000  ELV-L4  * 
9.000  ELV-RI  * 
9.000 

10.000 

10.000 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  x 

3.17  ! 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

CABS 

CAP 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04071 

08771 

.03708 

. 08956 

-.43014 

11903 

.600 

-6.000 

'04004 

08327 

03602 

.09761 

-.31280 

. 07275 

.600 

-4.000 

.03951 

. 07944 

03529 

.10214 

- 20355 

.03321 

.600 

-2  000 

03859 

07570 

03^59 

10629 

- 09397 

- . 00779 

.600 

.000 

03780 

07343 

.03388 

10701 

.01797 

-.04863 

600 

2 000 

03682 

07226 

.03294 

.10490 

12706 

- 09082 

600 

4 000 

.0361 l 

.07078 

. 03220 

09996 

. 24598 

- 13769 

GRADIENT 

- 00043 

- 00104 

- 00039 

- 00029 

.05600 

- 02124 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  x 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

.04983 

.09247 

.03772 

.14402 

-.48918 

. 14526 

.900 

-6  000 

.04853 

08932 

03710 

. 1 4687 

-.35713 

.09554 

900 

-4.000 

04716 

.08720 

03671 

14764 

- 23157 

.04676 

900 

-2.000 

. 04635 

08395 

03617 

. 14943 

-.1045! 

-.00665 

900 

.000 

04575 

08106 

.0365! 

. 14855 

02049 

- 05767 

900 

2.000 

04547 

. 07886 

.03719 

14441 

.14982 

-.11173 

900 

4 000 

.04491 

. 07769 

.03636 

. 14344 

.27379 

-.15517 

GRADIENT 

-.00027 

- octal 

00002 

- 00067 

06325 

-.02545 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = ’ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

975 

-B  0°0 

05867 

.10399 

. 04594 

. 18512 

-.53222 

. 16906 

.975 

-6.000 

05624 

.09981 

04594 

. 1 8789 

- . 38573 

.11365 

.975 

-4  000 

05397 

.09740 

04492 

18991 

- 25544 

. 06768 

975 

-2.000 

.05257 

. 09563 

.04407 

19199 

-.12383 

01794 

.975 

.000 

.05192 

.09404 

.04430 

. 19150 

.00549 

-.03449 

975 

2.000 

05189 

. 09263 

.04449 

18857 

13221 

-.08486 

.975 

4.000 

. 05239 

. 09260 

04530 

. 18393 

.26403 

- . 1 3663 

GRADIENT 

-.00019 

- 00063 

000Q6 

-.00077 

06475 

- . 02557 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93.  PAGE  369 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30  (IJJ002)  ( 13  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 2690.0000 

SQ.FT,  ' 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF 

- 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-R!  - 

10.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.23  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

. D5630 

.09231 

. 04635 

.25697 

- 39465 

.12252 

1 150 

-4.000 

. 05560 

. 09026 

.04541 

.26022 

-.25140 

. 06862 

1 . 150 

-8  000 

.05470 

. G8B56 

04432 

.26392 

- 1 [90S 

. 02039 

1.150 

000 

.05336 

.08613 

.04387 

.26538 

01161 

-.03102 

1 . 150 

2 000 

.05838 

. 08373 

04304 

26577 

. 1 3994 

-.08105 

GRADIENT 

■ 00055 

-.001 10 

- 00038 

.00091 

06523 

- 02502 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

4.22  GPA01ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8  000 

05675 

.09301 

.04595 

.27130 

-.55779 

. 18926 

1 205 

-6.000 

.05595 

. 09037 

04498 

.27411 

- 39545 

. 12296 

I 205 

-4.000 

.05535 

08766 

044 ! D 

27792 

-.25078 

. 06870 

1 205 

-2  000 

.05436 

. 08542 

.04340 

.28163 

-.11397 

.01814 

1 .205 

000 

.05309 

08301 

.04313 

.28334 

.01415 

- 03066 

1.205 

2 000 

. 05237 

08078 

.04249 

28384 

. 1 3784 

- . 07675 

1 205 

4 000 

.05215 

.07803 

.04138 

28126 

26171 

-. 12439 

GRADIENT 

- 00042 

-.00! 19 

- 00032 

.00045 

.06384 

-.02405 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  « 

5690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1590.3000  INCHES  YMRP  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP  = 

0100 

976.0000  IN. 
.0000  IN. 

400.0000  IN. 

XT 

YT 

ZT 

BETA  * 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

-4.000 

9.000 

9.000 

ELV-I 

ELV-I 

* 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.17 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04044 

.08551 

.03558 

. 0974 1 

-.45776 

. 12085 

600 

-6  000 

.03967 

.08094 

.03436 

.10452 

-.31 126 

. 07602 

.600 

-4  '000 

03892 

. 07744 

.03381 

10941 

-.20100 

.03577 

600 

-2  000 

03797 

07438 

03337 

.11282 

- 09655 

-.00314 

600 

.000 

03759 

07550 

.03275 

.11238 

.01358 

-.04322 

600 

5.000 

03606 

C7073 

.03176 

. 1 0969 

. 12545 

- . 08766 

.600 

4 000 

03490 

06881 

03105 

.10546 

.23989 

-.13560 

GRADIENT 

- 00050 

- 00104 

- 00036 

- 00055 

055 1 7 

-.02106 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAB  I 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

.04827 

. 092B2 

.03596 

14803 

-.49642 

15654 

900 

-6  OOO 

.04720 

.08950 

03521 

. 14976 

- 36264 

10490 

900 

-4  000 

04651 

08631 

03468 

15050 

- 23340 

05259 

900 

-2.000 

.04612 

08079 

03412 

15304 

-.10723 

- 00231 

.900 

.000 

04529 

.07809 

.03478 

.15013 

01719 

- 05511 

.900 

2.000 

04483 

07594 

03551 

14630 

. 1 5372 

1 1465 

.900 

4 000 

04  3^5 

.07552 

03490 

. 14629 

.27499 

15763 

GRAD I EMI 

-.00034 

-.00! 32 

00009 

-.00076 

.06389 

- . 02664 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMr 

.975 

-8.000 

.05671 

. 10290 

.04455 

.19098 

-.53348 

. 17746 

.975 

-6  000 

. 05447 

. 09794 

04411 

19450 

- . 38688 

12146 

975 

-4.000 

05262 

09574 

04290 

. 19699 

-.25028 

.07598 

975 

-2  000 

.05126 

.09412 

04237 

. 19662 

- 1298 I 

.02718 

.975 

000 

05068 

09194 

04291 

. 19442 

-.00217 

- . 026 ' 5 

.975 

2 OOO 

05105 

.09095 

.04325 

. 19001 

.12542 

-.07816 

.975 

4.000 

05107 

.09044 

04420 

. 18680 

25769 

-.13132 

GRADIENT 

-.00017 

-.00069 

00017 

-.00135 

06436 

-.02600 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93, 


PACE 


LARC  8FT  TPT  /4 9 UA93)  OTSAT130  (IJJ0031  I 13  AUG 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690 

0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  - 

LREF 

= 1290 

3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  » 

BREF 

= 1290 

3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  a 

9.000 

SCALE  * .0100 


RUN  NO. 


0/  0 RN/L  = 4.23 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05506 

. 09073 

04538 

.26013 

-.39900 

. 13230 

1.150 

-4.000 

05434 

. 08B28 

04445 

.26307 

-.25453 

. 07652 

1 . 150 

-2  000 

05352 

08655 

.04343 

.26632 

- 12010 

.02500 

1 150 

000 

.05207 

08444 

04325 

.26664 

01098 

-.02734 

I 150 

2.000 

.05073 

. 08236 

.04264 

26552 

.13691 

- 07684 

GRADIENT 

- 00061 

-.00099 

-.00028 

00038 

06527 

- 02562 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

\ 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-B. 000 

05546 

.091 14 

04525 

.27545 

-.55581  • 

.19533 

1.205 

-6  QOO 

05473 

.08851 

04380 

27787 

- . 39630 

. 1 3064 

1 205 

-4.000 

05407 

08548 

04282 

28156 

-.25064 

07394 

1 .205 

-2  DOO 

05317 

08327 

. 04225 

28480 

-. 11303 

.02108 

1.205 

000 

.05197 

08141 

04227 

28466 

.01232 

- 02739 

1 205 

2 000 

. 05069 

.07909 

04173 

.28481 

. 1 3636 

- 07446 

1 205 

t 000 

05019 

07659 

.04068 

.28278 

.26058 

-.12253 

GRADIENT 

- 00051 

- 00110 

- 00024 

.00012 

.06359 

-.02442 

371 
76  » 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


PAGE 


LARC  BFT  TPT  ^49 

t I A93) 

OTSAT130 

(1JJ004)  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

• 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

.0100 

976  0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
400.0000  IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

.000  ELV-L1  * 
9.000  ELV-RI  = 
9 000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 

17 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5  00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

C«BT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.03947 

08206 

03262 

.10458 

- 4 3261 

13008 

600 

“6.000 

.03894 

07841 

.03104 

.11045 

-.31257 

08408 

600 

-4  000 

03830 

07493 

.03003 

11491 

- 20761 

.04347 

600 

-2  000 

.03743 

07229 

02949 

. 1 1752 

- 09981 

.00302 

.600 

.000 

.03650 

07005 

02886 

.11804 

00833 

-.03697 

600 

2.000 

.03547 

06833 

02868 

.11409 

. 12030 

-.08167 

600 

4.000 

.03422 

06568 

.02870 

. 1 0986 

.23683 

-.12876 

GRADIENT 

- 00051 

- 001  12 

- 00017 

- 00068 

.05545 

- 02146 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CA8S 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

04651 

09346 

.03250 

. 15069 

- 50768 

. 16883 

.900 

-6  000 

04607 

08967 

03060 

. 15134 

-.37041 

. 1 1444 

900 

-4  000 

04620 

08304 

02933 

. 15258 

-.23891 

. 05950 

900 

-2.0C0 

.04630 

07696 

02904 

. 15497 

-.11735 

.00469 

.900 

.000 

.04509 

.07496 

.02975 

. 154-+8 

.01570 

-.05348 

900 

2 000 

.04464 

07227 

03054 

15286 

. 15257 

1 1638 

900 

4.000 

04370 

.07191 

03094 

. 14972 

.27729 

-. 16041 

GRADIENT 

- 00033 

- 00135 

00024 

-.00039 

06512 

-.02805 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

ACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8. 003 

. 05390 

10212 

.04205 

19578 

-.54473 

19122 

.975 

-6  000 

. 05245 

09795 

.04073 

.19825 

- 39718 

.13460 

975 

-4  000 

.05230 

09442 

.03919 

19923 

- 26347 

08527 

.975 

-2.000 

.05301 

.09157 

.03781 

19979 

-.13879 

.03717 

.975 

.000 

05344 

08959 

. 03767 

. 1 9875 

-.01401 

-.01386 

975 

2.000 

05420 

08860 

.03825 

19387 

.11236 

- 06521 

.975 

4.000 

.05421 

.08651 

03925 

18931 

24382 

-.12020 

GRADIENT 

.00025 

-.00094 

.00003 

-.00129 

. 06329 

-.02567 

372 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30  (IJJ0Q41  ( 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

S.000 

ELV-RI  » 

10.000 

BREF  •= 

1290.3000 

1 NCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.23 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

i 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I 150 

-6.000 

.05514 

09130 

.04330 

.26027 

- 40915 

. 14034 

1 150 

-4.000 

05426 

08844 

. 04224 

26366 

- 26239 

. 08944 

1.150 

-2.000 

05336 

. 08556 

.04109 

26849 

- 12396 

03255 

1.150 

000 

05238 

.08218 

.04024 

.27066 

00392 

- 02017 

l 150 

2 000 

05092 

.0798! 

.04020 

.26758 

12914 

- 06901 

GRADIENT 

- 00055 

- 00146 

-.00035 

00070 

06512 

- 02640 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8  000 

05475 

09045 

04227 

.27784 

- 56246 

.20779 

1 205 

-6  000 

05386 

.08800 

04129 

.27970 

-.40310 

. 14361 

I 205 

-4  000 

05326 

OB500 

.04058 

28233 

-.25490 

08330 

1 205 

-2  000 

0524  3 

.08184 

.03949 

28677 

- 11690 

.02743 

1 .205 

.000 

05155 

.07958 

.0338 1 

. 28855 

00856 

-.02212 

1 .205 

2 000 

05041 

07664 

03874 

28666 

. ! 2657 

- 06613 

1 205 

4 000 

.04927 

07361 

03861 

28352 

25167 

-.11304 

GRADIENT 

- 00050 

-.00140 

-.00023 

.000! ! 

06283 

-.02431 

date 


SREF' 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  CCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93.  PACE  374 


LARC 

8FT  TPT  /49  UA93) 

OTSAT130 

1 1 JJ005)  ( 

13  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

e 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  “ 

4,000 

elv-l’j 

a 10.000 

IE 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

■ .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1 

« 10.000 

B 

*5 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3 17  ( 

GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLKF 

.600 

-8.000 

.03931 

.08213 

. 0294 1 

.11108 

-.43121 

. 12473 

600 

-6.000 

.03841 

07854 

02809 

.11810 

- 31503 

.08003 

600 

-4  000 

03774 

07521 

. 02684 

. 12293 

-.21020 

.04026 

.600 

-2  000 

03722 

07233 

.02609 

.1255! 

-.09483 

-.00397 

.600 

.000 

03651 

. 07074 

. 02538 

. 12614 

01380 

-.04503 

600 

2.000 

03577 

. 06939 

02547 

12091 

12631 

-.08947 

.600 

4.000 

.03430 

. 06682 

02607 

1 1670 

.23479 

-.13211 

GRADIENT 

- 00042 

- 00099 

- 0001 1 

-.00085 

05556 

- 02151 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

04776 

.09120 

.03084 

. 1 5655 

- 49895 

15774 

.900 

-6.000 

04625 

08769 

02980 

15887 

- 36215 

1 0523 

.900 

-4.000 

.04491 

08385 

.02867 

I620B 

- 23324. 

.05258 

.900 

-2  000 

.04547 

.07853 

02825 

16354 

- 11041 

- 00165 

.900 

000 

.04436 

. 07679 

.02762 

. 16451 

.01721 

- 05701 

.900 

2 000 

.04379 

07413 

.02771 

16180 

.14988 

-.11591 

900 

4.000 

04338 

.07374 

. 0?«34 

. 15691 

.27871 

- 16418 

GRADIENT 

- 00024 

-.00123 

- 00006 

-.00040 

06421 

- . 02739 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.07  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 OQ 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMT 

. 975 

-a. ooo 

. 05564 

10010 

.03883 

20308 

-.53827 

17916 

975 

-6  000 

05366 

. 09573 

. 037B0 

20679 

-.39170 

. 12274 

975 

-4  000 

05201 

09255 

. 03624 

.20997 

- 25813 

.07345 

975 

-2.000 

050B5 

091  17 

.03468 

21202 

-.12944 

02479 

975 

.000 

05086 

09072 

.03380 

.21208 

- 00259. 

- . 02579 

.975 

2.000 

.05090 

08816 

03428 

20738 

. 12202 

-.07643 

. 975 

4 000 

.05073 

08702 

.03600 

20105 

.25874 

- 13356 

GRADIENT 

-.00012 

-.00070 

- 00004 

- 00112 

.06426 

-.02576 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  IA93 


PAGE  375 
(IJJ005)  < 13  AUG  76  1 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

C 

2690. QOOD 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  « 

10.000 

LREF 

3 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000' IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  » 

10.000 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 - RN/L  * 4.23 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

05759 

.09107 

.03996 

.26948 

-.40592 

.13869 

1.150 

-4.000 

05615 

. 08788 

.03869 

.27262 

- 25715 

.07861 

1.150 

-2  000 

05490 

. 08505 

03701 

27666 

- 12183 

.02518 

1 150 

GOO 

. 05390 

08304 

03581 

27810 

00592 

-.02467 

I 150 

2 000 

05213 

08047 

03509 

27501 

13580 

-.07674 

GRADIENT 

- 00065 

-.00121 

-.00048 

.00043 

06533 

-.02580 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GPAD1ENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8  OOC 

05844 

.09122 

03969 

. 28358 

- 56353 

.20195 

1 205 

-6.000 

. 05724 

08885 

03880 

28518 

-.40406 

. 1 3742 

1 .205 

-4  0G0 

. 05552 

.08520 

.03734 

28912 

-.25654 

.07760 

1 205 

-2.000 

05409 

.0B213 

03567 

.29351 

-.1 1839 

.02368 

1 205 

000 

05290 

OB031 

03430- 

29500 

.00913 

- 02435 

1 205 

2 000 

.05161 

07746 

.03433 

29290 

13127 

-.07161 

I 205 

4 000 

.05021 

07487 

.03545 

28770 

25556 

-.  12043 

GRADIENT 

-.00066 

- 00127 

-.00026 

-.00017 

.06369 

-.02457 

DATE,  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  376 


LARC  BFT  TPT  749  ( 1A93) 

' REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690. 0000  SO  FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

L REF  = 1290  3000  INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 

SCALE  =0100 


0TSATI30  UJJ006)  13  AUG  76  ) «, 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  * 6.000  ELV-LI  = 10.000 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  = 10.000 

ELV-RO  = 9.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CAST 

.600  -8.000  04006  .08313 

.600  -6.000  .03936  .07966 

.600  -4  000  03850  .07615 

600  -2  000  03809  .07365 

600  .000  03757  07196 

600  2.000  03674  .07078 

.600  4 000  03573  06969 

GRADIENT  - 00034  - 00089 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

. 02705 

.11308 

- 43788 

. 12447 

.02619 

. 1 1905 

-.31953 

.07816 

.02545 

12406 

-.20970 

03704 

. 02482 

. 12553 

- . 09770 

-.00656 

02422 

12499 

.01503 

- 04939 

.02468 

.11960 

.13021 

- 09457 

02543 

.11242 

.24653 

-. 14065 

00001 

-.00146 

05702 

-.02217 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

900 

-8  000 

04906 

.09255 

.900 

-6.000 

.04733 

. 08922 

900 

-4  000 

04600 

08646 

900 

-2.000 

04624 

08281 

.900 

000 

04543 

. 07965 

.900 

2 000 

04502 

07714 

900 

4 000 

04409 

.07613 

GPAD1ENT 

- 00025 

- 00 1 32 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

02844 

15921 

-.49981 

. 15483 

02790 

. 16191 

-.36601 

10407 

02736 

16466 

-.23899 

.05342 

.02693 

. 16525 

-.1 1443 

00013 

.02635 

16660 

01619 

-.05691 

. 02683  1 

. 16386 

. 14562 

-. 1 1277 

02728 

.16078 

27-+ 1 B 

16002 

00001 

- 0004b 

064  32 

- 02699 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.07  GRADIENT  INTERVAL  = .-5.00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CABT 

975  -8.000  05908  10129 

975  -6  000  .05655  .0969! 

975  -4  000  .05445  .09389 

.975  -2.000  .05296  09263 

.975  000  05181  09174 

.975  2 000  05141  .08972 

975  4.000  05133  .08854 

GRADIENT  - 00039  - 00068 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03483 

20644 

- 54095 

. 17579 

03437 

.21064 

- 39444 

. 1 1926 

0336t 

.2133! 

- 25979 

06951 

03264 

21386 

- 12808 

01930 

03213 

21396 

.00121 

-.03289 

03285 

.20925 

. I 2491 

- . 08263 

. 03426 

.20280 

26016 

-.13717 

00008 

--.00128 

. 06465 

- . 02576 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

OTSAT130 

( 1 JJ006)  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

C 

8690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L1  * 

LREF 

= 

t 890. 3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R1  « 

BREF 

tx 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

xz 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  “ 

4.83  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6  000 

.06002 

. 09884 

03674 

87330 

- 40735 

. 1 3389 

1 . 150 

-4.000 

05838 

. 08980 

.03610 

.87560 

- 86086 

07567 

1.150 

-8  000 

.05653 

.08702 

03491 

.27757 

- 18438 

08321 

1-150 

000 

.0551 1 

.08503 

03302 

.87883 

00731 

- 08885 

1 150 

8 000 

.05344 

08818 

03476 

87478 

. 1 3698 

-.08176 

© o 

GRADIENT 

- 00001 

-.001 15 

-.00086 

-.00010 

. 06684 

- 08688 

*9  to 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

B J? 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

to  A- 

I .805 

-e  000 

.06030 

09389 

.03703 

28479 

- . 56697 

. 19923 

1 805 

-6  000 

.05986 

.08970 

.03615 

.88743 

-.40638 

.13345 

S >w 

1 805 

-4  000 

05749 

. 08588 

.03508 

.89093 

-.86197 

. 07682 

£? 

1 805 

-2  000 

05565 

. 08375 

. 0337 1 

.89389 

- 12536 

02410 

-f  o 

I 805 

000 

05488 

08813 

. 03859 

.89501 

00781 

-.02789 

3 S* 

1 805 

8.000 

05285 

.07931 

. 03388 

.29847 

.13840 

- 07627 

I 205 

4 000 

05154 

. 07676 

.03480 

.28654 

85906 

- 18564 

GRADIENT 

000*73 

- 00113 

-.00011 

-.0005! 

06489 

- 08581 

377 
76  1 

0.000 

0.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  378 
< 1 JJ007)  < 13  AUG  76  > 


LARC  0FT  TPT  /49  UA93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-L1  = 

10.000 

LREF 

» 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  » 

10.000 

BREF 

= 1290  3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  ' 

4.000 

SCALE  = .0100 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04108 

. 08844 

.03709 

. 08962 

- 46199 

14287 

600 

-6.000 

.04049 

.08425 

03607 

.09632 

- 34340 

09700 

.600 

-4  000 

.03991 

.08025 

03523 

. 10147 

- 23377 

. 05660 

.600 

-2  000 

.03898 

. 07628 

03455 

1069! 

-. 12480 

.01609 

600 

000 

03806 

07410 

03397 

10690 

-.01339 

-.02431 

.600 

2 000 

03718 

.07306 

.03306 

10421 

. 09684 

- 06629 

.600 

4 000 

. 0365 1 

07171 

'03260 

09904 

.20910 

- 10984 

GRADIENT 

-.00043 

- 00102 

- 00034 

- 00038 

.05537 

- 02076 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.05046 

. 09278 

03757 

14415 

-.50920 

. 1 6050 

900 

-6.000 

04910 

. 08970 

.03707 

. 14677 

- 37548 

. 1 0992 

900 

-4.000 

04772 

.08747 

- 03677 

14781 

-.25222 

. 06252 

900 

-2.0C0 

.04675 

. 08425 

03612 

15048 

- 12576 

.01033 

900 

000 

•0458t 

.08073 

03614 

14994 

.00004 

-.03922 

.900 

2 000 

04526 

07942 

.03653 

. 14610 

. 1 1928 

- . 08567 

.900 

4 000 

04501 

.07860 

.03611 

. 14377 

.24160 

- 12898 

GRAOiENT 

-.00035 

-.00113 

- 00005 

-.00062 

. 06tB3 

- . 02395 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

05907 

. 10451 

04566 

. 18494 

-.55406 

. 18757 

.975 

-6.000 

05670 

. 1001  1 

04557 

. 18814 

-.40780 

. 13197 

.975 

-4.000 

05446 

.09759 

0445B 

. 19023 

-.27549 

.08516 

975 

-2.000 

05304 

.09587 

04362 

. 19190 

- 14474 

.03619 

975 

.000 

.05243 

09419 

.04385 

19241 

-.01782 

-.01554 

.975 

2.000 

05266 

.09318 

04413 

. 18967 

10860 

-.06518 

975 

4.000 

05303 

.09332 

04503 

. 18410 

.23657 

-. 11 376 

GRADIENT 

- 00016 

-.00056 

00007 

- 00072 

.06387 

-.02496 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  379 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  BFT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


(1JJ007)  < 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690  0000  SO  FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  3T 


BETA  =•  -6.000 
ELV-LO  = 4.000 
ELV-RO  “ 4.000 


ELV-LI  =*  10.000 

ELV-RI  - 10.000 


RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRAD 

.'ENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

. 05662 

09295 

. 04628 

25720  - 4 ' 063 

. 1 3658 

1.150 

-4  000 

05589 

.09097 

04538 

.26005  -.26628 

08254 

1.150 

-2  000 

.05489 

.08900 

.04421 

.26434  - 13224 

03361 

1 . 150 

OOO 

.05388 

.08718 

04381 

.26509  - 00373 

-.01757 

I 150 

2.000 

05283 

08476 

.04305 

26586  12516 

-.06791 

GRADIENT 

- 00051 

-.00102 

-.00037 

.00091  .06514 

- 02513 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

1.205 

-8  000 

05670 

09308 

1 205 

-6  000 

05596 

.09043 

1 205 

-4  OOO 

.05534 

08766 

1 205 

-2  000 

. 05444 

. 08575 

1 205 

.000 

05331 

.08357 

1 .205 

2 OCO 

. 05255 

08128 

1 205 

4 000 

. 05238 

07870 

GRADIENT 

- 00039 

-.001  12 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

04557 

26843 

-.56889 

. 1 9898 

04463 

.27098 

- 40589 

13242 

04376 

27476 

- 26130 

. 07862 

.04313 

27791 

- . 1 2598 

.02898 

.04286 

.27932 

.00151 

-.02018 

. 04229 

27984 

12563 

- 06680 

04122 

27734 

.24991 

- 11463 

-.00030 

00035 

.06370 

- 02411 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  IA93. 


PAGE  380 


SREF  * 
LREF  = 
BREF,  => 

SCALE  » 

1 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


( I JJOQB)  ( ! 3 AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  = -4.000  ELV-LT  = 10.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  =*  10.000 
ELV-RO  * 4 000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.17  1 

3RAD1ENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

04077 

. 08578 

. 0354 1 

.0964!  - 45637 

. 14358 

600 

-6,000 

04008 

.08201 

03440 

. 1 0346  -.34139 

. 09957 

.600 

-4  000 

.03920 

.07814 

.03369 

.10888  -.2345! 

.06046 

600 

-2  000 

03843 

.07470 

03332 

.11241  - 12533 

.01999 

600 

000 

03759 

07318 

03284 

11190  - 01976 

-.01766 

600 

2 000 

.03636 

07148 

.03179 

1 0886  09205 

- 06134 

.600 

4 000 

03517 

06993 

.03132 

.10421  .20572 

- 1 0482 

GRADIENT 

- 00051 

- 00098 

- 00031 

- 00064  05489 

- . 02059 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

.04901 

.09315 

03586 

14789  -.51484 

171  17 

.900 

-6  000 

.04788 

. 08984 

.03530 

.14956  -.37806 

1 1863 

.900 

'-4  000 

04695 

. 08659 

.03464 

.15085  -.25170 

06759 

900 

-2  000 

.04619 

08138 

Q3U03 

.15311  -.12882 

.01484 

.900 

000 

04482 

07844 

03459 

15159  00035 

-.03774 

.900 

2.000 

04389 

.07711 

03495 

.14697  .12419 

- 08885 

.900 

4 000 

04345 

.07617 

.03451 

14648  .24409 

- . 1 3207 

GRADIENT 

- 00047 

-.00126 

.00003 

-.00074  06223 

-.02515 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.975 

-8  000 

. 05720 

. 1 0397 

04413 

19118  - 55649 

19667 

975 

-6  000 

.05518 

.09904 

04379 

19431  - 41023 

. 14041 

975 

-4  000 

05335 

09618 

04266 

.19660  - 27950 

.09389 

.975 

-2.000 

.05179 

09456 

.04 '82 

.19667  - 15104 

04584 

975 

.000 

.05130 

09227 

.04239 

.19516  -.02259 

-.00772 

.975 

2.000 

.05200 

091  12 

04271 

19109  .10241 

-.05823 

.975 

4.000 

.05191 

.09079 

04370 

.18768  .23206 

-.10963 

GRADIENT 

-.00013 

-.00071 

00015 

-00117  .06383 

- . 02556 

DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  PAGE  381 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93J 

OTSAT130 

( I JJD081  ( 

13 

AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

& 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  . 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI 

M 

10.000 

X 

1290.3000 

INCHES  YMRP  « 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI 

m 

10.000 

X 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  « 

MOO. 0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CAB5 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05520 

.09092 

.04512 

•26t 18 

- 41405 

. 14627 

1 . 150 

-4 . 000 

05461 

.00908 

.04435 

.26310 

- 26887 

.09045 

1 . 150 

-2  000 

05379 

.08720 

04328 

.26651 

-.13415 

. 03895 

1 . 150 

000 

05261 

.08555 

04304 

.26630 

-.00401 

-.01371 

1 . 150 

2.000 

.05120 

08321 

04252 

.26589 

. 12072 

- 06305 

GRADIENT 

- 00057 

-.00096 

-.00029 

0004! 

.06494 

- 02566 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8  000 

.05533 

.09103 

.04485 

.27244 

-.56773 

.20558 

1 .205 

-6  000 

. 05467 

08836 

.04339 

.27475 

- 40767 

14095 

I .205 

-4  000 

.05400 

.08543 

04240 

.27022 

-.26213 

.08440 

1 205 

-2.000 

05324 

. 08374 

.04190 

.28053 

-. 12610 

03203 

1 .205 

000 

05231 

08238 

.04195 

. 27990 

.00076 

- 01728 

1 .205 

2.0C0 

.05090 

.07995 

.04153 

.28020 

12401 

- 06425 

1 .205 

4.000 

.05040 

.07746 

.04053 

.27851 

24799 

- 11230 

GRADIENT 

-.00048 

-.00099 

-.00021 

00001 

. 06352 

- 02448 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  382 


SREF  » 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


I 

REFERENCE  DATA 


LARC  BFT  TPT  749  (IA93T  OTSATI30 


(IJJ009)  { 13  AUG 

PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  VMRP 

1290.3000  INCHES  2 MRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZJ 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


.000  ELV-L!  » 
4.000  ELV-RI  » 
4.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  » 

3 17  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.600 

-B. 000 

.03993 

. 08322 

.03227 

.10134  -.46052 

. 151 12 

600 

-6.000 

.03927 

. 07956 

. 03087 

.10806  -.34320 

. 1 0575 

.600 

-4  000 

.03866 

. 07627 

.02984 

11216  -.23349 

.06486 

.600 

-2  000 

03789 

. 07367 

.02945 

.11587  -.12958 

. 02539 

600 

000 

. 03686 

.07198 

. 02885 

.11665  -.01957 

-.01463 

600 

2 000 

03562 

.06913 

02874 

11395  09035 

-.05713 

.600 

4 000 

03429 

06668 

. 02804 

.10853  20171 

- 10105 

GRADIENT 

- 00055 

-.001 19 

-.00013 

-.00046  .05452 

-.02072 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPRA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

04748 

. 09362 

.03220 

.14766  - 52113 

. 18167 

900 

-6  000 

04686 

.08913 

.03080 

.14910  - . 382",2 

.12638 

900 

-4.000 

04675 

. 08356 

02945 

.15219  -.25499 

07323 

900 

-2.000 

.04680 

.07735 

. 02894 

' .15458  -.13449 

01982 

900 

.000 

.04560 

.07518 

. 02973 

.15320  -.0077! 

-.03332 

900 

2.000 

. 04524 

07j!7 

.03062 

.15069  .11940 

- 08839 

.900 

4.000 

.04421 

07266 

.03094 

.14855  .24445 

-.13302 

GPAOIENT 

-.00034 

- 0C130 

.00023 

-.00056  .06264 

-.02603 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

975 

-8  000 

.05454 

. 10263 

04172 

.19542  -.56417 

.20789 

.975 

-6.000 

05352 

. 09829 

04043 

.19794  - 41728 

. 15195 

.975 

-4  COO 

.05346 

.09433 

03870 

.19943  - 28472 

.10314 

975 

-2.000 

05392 

.09179 

.03*M3 

20054  -.16157 

.05581 

.975 

.000 

05451 

.09042 

.03694 

.1987!  - 04064 

.00763 

.975 

2.000 

.05500 

.08923 

03767 

.19358  .08915 

-.04588 

.975 

4.000 

05505 

.00721 

.03808 

. 1 8964  . 22004 

- 10097 

GRADIENT 

.00021 

-.00084 

00004 

-.00133  .06309 

-.02550 

76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 


PAGE  393 
( 1UJ0Q9)  C 13  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  < IA93I  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  « 

1590.3000 

INCHES 

yw  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-RI  * 

to. 000 

BREF  « 

1590.3000 

INCHES 

2 MRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  *= 

4.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.51 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

. 05553 

.09153 

.04590 

.56152 

- .42603 

t65B3 

1.150 

-4  000 

05446 

0B90  3 

04515 

. 563 1 B 

- 57715 

. 10314 

1 . 150 

-3  oco 

05365 

.09615 

04095 

26793 

-.13831 

.04658 

l . 150 

000 

.05594 

.00354 

.04003 

56900 

- 01305 

-.00590 

1 150 

3 000 

05140 

OB0S3 

03996 

.56756 

11587 

- 05530 

GRADIENT 

- 00049 

- 00139 

-.00037 

00067 

.06477 

- 05638 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .505 

-0  000 

.05482 

.09074 

.04210 

.57397 

-.57500 

.21731 

l .205 

-6  000 

. 05393 

.08832 

04106 

.57567 

-.41615 

. 15454 

1 .505 

-4  000 

05354 

.08524 

.04019 

.57B93 

- . 26B95 

.09492 

1 .505 

-5.000 

05547 

.08223 

0391  1 

.58301 

-.13002 

.03907 

1 205 

000 

.05164 

.08016 

03841 

.20414 

-.00492 

- 01093 

l .505 

5 000 

.05062 

.07754 

. 03842 

.20200 

1 1594 

- 05668 

1 205 

4.000 

. 04944 

.07452 

. 03037 

.57913 

23937 

- 10554 

gradient 

-.00047 

- .00 1 31 

-.00022 

-.00003 

06303 

-.02453 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  arr  TPT  749  UA93)  OTSAT130  (fJJOlO)  t 13  AUG 


REFERENCE  DATA 

- 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  x 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

976  0000  IN. 

XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-L1  * 

LREF  •= 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  * 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.17 

GRADIENT  INTERVAL  ■=  -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8. GOO 

.03980 

.08306 

02922 

11127 

-.46406 

. 14892 

600 

-6.000 

.03898 

.07959 

02814 

.11736 

-.34732 

10431 

.600 

-4.000 

03812 

. 07602 

02696 

12346 

- 23849 

06255 

.600 

-2  000 

03743 

.07289 

02619 

. 12653 

- 13030 

.02177' 

600 

000 

03685 

.07185 

02562 

12576 

-.02271 

- 01809 

600 

2 000 

03582 

.07013 

.02542 

. 1 2227 

.09020 

- 06146 

600 

4 000 

.03477 

06815 

02639 

. 1 1554' 

. 1 9947 

- 10403 

GRADIENT 

- 00042 

- 00093 

-.00009 

- 00100 

05482 

-.02082 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

.04849 

09149 

03060 

. 15680  - 51581 

.17129 

.900 

-6.000 

04746 

. 08853 

.02976 

.15803  -.37674 

. 1 1787 

900 

-4  000 

0464  1 

08488 

02887 

1 5995  - 2522 1 

.06797 

900 

-2.000 

.04670 

07966 

02837 

.16202  -.13268 

01613 

900 

.000 

.04561 

07778 

02782 

.16209  - 00950 

-.03461 

900 

2.000 

04459 

.07466 

02768 

16184  11797 

-.08889 

900 

4 000 

04420 

07475 

02846 

.15872  24239 

- 13345 

GPADIEN1 

-.00033 

-.00126 

-.00008 

- 00013  06199 

- 02539 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = ,-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.975 

-8  000 

05588 

10063 

03845 

.20314  -.56018 

.19706 

975 

-6  000 

.05401 

.09626 

03744 

.20646  - 41358 

1408! 

975 

-4.000 

05251 

.09310 

03602 

20S62  - 27996 

091  18 

975 

-2  000 

05135 

.09175 

03463 

21099  -.15150 

.04284 

975 

000 

.05125 

.09148 

03362 

21  153  - 02795 

-.00477 

.9/5 

2.000 

.05112 

08859 

03385 

20752  . 09858 

-.05770 

975 

4.000 

05133 

.08781 

03531 

.2012!  .23024 

-.11104 

GRADIENT 

-.00013 

- 00069 

- 0001 1 

- 00091  .06352 

-.02525 

384 
76  > 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

•ARC  BFT  TPT  /4 9 (IA93)  OTSAT130 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


REFERENCE  DATA 


.010G 


SO  FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.000 

INCHES  YMRP 

B 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  <= 

4.000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CA8S 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 150 

-6.000 

. 05780 

09171 

. 03988 

26937 

- 42335 

. 15350 

1 150 

-4.000 

05645 

.08873 

.03873 

.27213 

- 27662 

. 09457 

1.150 

-2  000 

05519 

. 08594 

03710 

27586 

- . 1 3866 

04001 

1.150 

000 

.05423 

. 08387 

.03583 

27755 

- 00856 

- 01 162 

1.150 

2 000 

05242 

081 2 1 

03576 

27531 

1 1862 

- 05300 

GRADIENT 

- 00065 

- 00123 

- 00051 

00056 

06579 

-.02622 

RUN  NO 

0/  0 

RN.'L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8  000 

.05826 

.09125 

.03942 

.28018 

- 57424 

.21 122 

1 .205 

-6  000 

05700 

.08873 

03843 

.28215 

-.41466 

. 14683 

1 205 

-4  OCO 

05554 

08575 

03718 

28502 

-.26684 

08759 

1.205 

-■’.ooo 

.054  34 

08312 

03566 

28867 

- 12945 

03395 

1.205 

000 

05290 

.08074 

.03410 

29172 

-.00204 

- 01455 

1 205 

2.  OCO 

05180 

. 07828 

.03408 

28986 

. 1 1981 

-.06196 

1.205 

4.000 

05045 

07578 

03522 

.28362 

24425 

- 11125 

GRADIENT 

- 00064 

- 00124 

- 00027 

- 00013 

06357 

-.02468 

PAGE 

(1JJ010I  1 13  AUG 

PARAMETRIC  DATA 


ELV-LI 

ELV-R1 


385 

75  ) 

10.000 

10.000 


DATE  t39 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

- 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93) 

OTSAT130 

tiJJOll)  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

• 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000  ELV-LI  « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI  = 

BREF  «= 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  >= 

3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04058 

.09382 

02715 

.11324 

-. 47052 

. 14942 

.600 

-6.000 

. 03975 

08028 

.02625 

.11885 

-.34969 

. 10242 

600 

-4  000 

03888 

07684 

. 02562 

12403 

- . 23948 

.06017 

.600 

-2  OOO 

.03831 

07439 

.02504 

12608 

- 13124 

.01916 

600 

000 

0^59 

07267 

024  39 

12603 

- 01898 

- 02311 

600 

2 000 

03692 

07151 

02484 

. 12068 

09531 

- . 06664 

.600 

4 000 

03591 

06955 

02560 

.11346 

20503 

-. 10944 

GRAD'ENT 

- 00037 

- 00087 

- 00001 

- 00133 

05586 

-.02125 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

.04958 

.09326 

.02853 

15864 

-.51656 

. 16796 

900 

-6.000 

.04803 

08993 

. 02799 

. 16130 

-.38351 

.11745 

900 

-4.000 

.04670 

08704 

02747 

.16341 

- 25994 

. 06924 

900 

-2  000 

04657 

. 08320 

02700 

. 16483 

- 13700 

.01853 

900 

OOC 

.04569 

08007 

02633 

16616 

- 01348 

-.03304 

.900 

2 000 

.04528 

07786 

. 02688 

. 16373 

11376 

- 03588 

900 

4.000 

.04475 

07759 

02754 

. 1 5992 

.23811 

-.13026 

GRADIENT 

- 00026 

-.00121 

00000 

- 00040 
» 

06234 

-.02517 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  003 

. 05905 

.10173 

.03460 

. 20639 

-.56220 

. 19412 

975 

-6.000 

05671 

09749 

.03418 

21001 

- 41588 

13722 

.975 

-4  000 

.05467 

09441 

.93342 

.21167 

-.2822! 

08737 

975 

-2  000 

05316 

09317 

. 03255 

.21289 

- 15122 

03809 

.975 

.000 

.05186 

09236 

.03201 

.21423 

- 02013 

-.01405 

975 

2.000 

05146 

.09010 

03254 

21023 

10239 

-.06380 

.975 

4 000 

05193 

.08931 

03384 

.20299 

.23462 

- 11514 

GRADIENT 

-.00036 

- 00066 

00004 

-.00100 

.06436 

- 02535 

386 
76  ) 

to. 000 
10.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF  = 

1590.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  = 
SCALE  = 

1590  3000 
.0100 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN. 

ZT 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

3 

GRADIENT  INTERVAL 


BETA  » 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


-5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

1 . 150 

-6  000 

.06006 

1 . 150 

-4.000 

05853 

1 . 150 

-5.000 

05673 

1 . 150 

000 

05535 

1.150 

5 000 

.05361 

GRADIENT 

-.00081 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

MACH 

ALPHA 

CABO 

1 .505 

-8  000 

.06007 

t .505 

-6  000 

-05910 

1 .505 

-4  000 

05745 

1 505 

-5  000 

05564 

1 505 

000 

05415 

1 505 

5 000 

05595 

1 .505 

4.000 

.05167 

GRADIENT 

-.00071 

CAST 

CABS 

CAF 

. 09560 

.03671 

. 57380 

08984 

.03614 

. 57588 

. 08770 

.0350? 

57763 

.08578 

.03391 

.57848 

08585 

03468 

57561 

.00113 

-.00057 

.00000 

9 55  GRADIENT  INTERVAL  = -5 


CABT 

CAB5 

CAF 

.09350 

. 03679 

58151 

. 08983 

. 03594 

.58395 

08656 

.03501 

.58704 

08453 

03371 

58985 

0853B 

, 03539 

29177 

08005 

.03305 

.58873 

.07749 

03407 

58588 

-.00109 

- 00013 

-.00047 

CNF 

-.95496 
-.50016 
-.14595 
- . 0G987 
.15010 
. 06674 

00/  5.00 

CNF 

-.57768 

-.41649 

-.57051 

- 13435 

- 00418 
. 15191 

54675 

06454 


ujjou>  i i 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  ELV-LI 
4 000  ELV-RI 

4.000 


CLMF 
. 14859 
.09131 
. 03834 

- 01483 

- 06775 

- 05651 


CLhF 
.50859 
14549 
08513 
03316 
-.01758 
-.06705 
-. 1 1585 
- 055!  1 


PAGE  3B7 
3 AUG  76  ) 

=*  10.000 

» 10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  368 
1IJJ012)  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690  0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

-6.000  ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RJ  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/l  = 3. 16 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

600 

-8.000 

.04129 

. 08730 

. 03735 

.09382 

-.42164 

. 1 0989 

.600 

-6.000 

,04083 

. 08333 

03637 

.10104 

-.30093 

06267 

600 

-4  000 

04022 

. 07938 

03558 

10672 

- 19039 

.02147 

600 

-2  000 

.03947 

. 07576 

03'  81 

11037 

- 08223 

-.01859 

.600 

.000 

.03050 

.07316 

03390 

.11128 

.03076 

-.06141 

.600 

2.000 

.03766 

. 07229 

.03303 

. 1 0932 

. 14777 

- 10745 

600 

4 000 

.03690 

.07062 

.03214 

1C494 

26300 

-.15325 

GRADIENT 

-.00042 

-.00105 

-.00043 

-.00023 

05684 

-.02191 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CA8S 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.04894 

. 0934 1 

.03854 

. 14894 

- 48449 

. 1 3923 

900 

-6.000 

.04729 

.09055 

.03800 

. 15158 

-.35013 

.09780 

900 

-4  000 

.04567 

. 08B28 

.03764 

. 15314 

- 22443 

.03863 

.900 

-2.000 

04507 

.08514 

03704 

. 15478 

-.09583 

- 01591 

900 

.000 

04455 

08168 

.03713 

15493 

03652 

- 07159 

900 

2 000 

. 04424 

. 07950 

.03758 

.15126 

. 16749 

-.12783 

.900 

4 000 

.04400 

.07791 

03649 

.14946 

.29341 

- 17290 

GRADIENT 

-.00021 

-.00132 

- 00009 

-.00054 

.06495 

-.02675 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

975' 

-8  000 

. 05924 

10429 

04635 

. 19248 

-.52628 

16314 

.975 

-6.000 

. 05658 

.09999 

.04634 

19540 

-.37818 

.10645 

.975 

-4  000 

.05414 

.09713 

04545 

. 19803 

- 24513 

0585! 

.975 

-2.000 

.05253 

.09521 

.04462 

. 19988 

- 11345 

00BI6 

975 

000 

.05162 

.09361 

.04471 

19921 

01937 

- 04708 

.975 

2 GOO 

.05164 

09229 

.04500 

19722 

14984 

-.10018 

S75 

4 000 

05205 

. 09202 

04572 

. 1 9324 

.28210 

- 15287 

GRADIENT 

- 00025 

- 00066 

00005 

-.00061 

. 06589 

-.02656 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  389 
( IUJ012)  ( t3  AUG  76  > 


SREE  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  BFT  TPT  /49  ( IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  « -6.000  ELV-LI  = 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  => 
ELV-RO  = 14.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  « 

4.21  1 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

05696 

.09216 

.04687 

.26358 

- 38586 

.11457 

1 , 150 

-4  000 

. 05624 

09019 

. 04598 

.26643 

-.24188 

.06077 

I . 150 

-2  000 

05524 

.08829 

04491 

. 27037 

- 10851 

.01221 

l . 150 

000 

. 05398 

. 08585 

.04444 

.27152 

. 02249 

- . 03982 

I . 150 

2 000 

.05308 

08364 

04  355 

27166 

. 1507! 

-.08961 

GRADIENT 

- 00054 

-.00110 

-.00039 

.00084 

06544 

- 02516 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8  000 

.05721 

09263 

. 04599 

.27522 

- 54565 

. 17946 

I .205 

-6  000 

.05653 

.09001 

04509 

. 27765 

- 38345 

.11312 

1 .205 

-4  000 

.05601 

08735 

.04429 

.28129 

-.24009 

. 05924 

1 205 

-2  000 

.05498 

.08508 

04375 

28476 

- . 1 0297 

.00851 

! 205 

000 

05356 

08244 

.04356 

28643 

026!  I 

- 04043 

1 .205 

2 000 

05271 

.08003 

.04267 

. 28728 

. 1498! 

-.08674 

1 .205 

4 000 

05261 

07726 

04  151 

28422 

27261 

-.13425 

GRADIENT 

- 00045 

- 00126 

- 00033 

.00042 

.06391 

- 02411 

10.000 

10.000 


DATE  39  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93.  PAGE 

LARC  8FT  TPT  /49  <!A93>  0TSAT130  (IJJ013)  f 13  AUG 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SR EF  = 
LREF  = 
BREF  a 
SCALE  a 

3690  0000 
1290  3000 
1290.3000 
.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
400  0000  IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

-4  000 
14.000 
14.000 

ELV-Ll  = 
ELV-R1  = 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

600 

-8  000 

.04112 

. 08499 

.03593 

.10140 

-.41528 

. 1 0970 

.600 

-6.000 

.04047 

08108 

03480 

. 1 0785 

-.29752 

.06422 

.600 

-4.000 

03943 

.07702 

03406 

.11334 

- . 1 8934 

.02441 

.600 

-2  000 

.03875 

.07383 

03354 

. 1 1701 

- 08233 

-.01575 

.600 

000 

.03790 

07189 

. 03256 

. 1 1680 

. 02987 

-.05776 

.600 

2 000 

03660 

.07025 

03154 

. 11440 

. 14155 

-.10161 

.600 

4.000 

.03548 

06877 

.03111 

.11067 

. 25605 

14714 

GRADIENT 

-.00050 

- 00100 

-.00040 

- 00040 

. 05573 

-.02145 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CA80 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.04721 

.09371 

.03683 

.15324 

- 49034 

.14953 

.900 

-6.000 

.04608 

09082 

.03621 

.15439 

-.35433 

.09623 

.900 

-^.000 

04522 

08751 

03572 

. 15519 

-.22251 

.04255 

.900 

-2  000 

.04472 

.08188 

.03505 

. ! 5822 

- . 09397 

-.01399 

.900 

.000 

.04425 

.07903 

03548 

. 1 5566 

. 03525 

- . 0695 2 

.900 

2 000 

.04369 

.07703 

.03598 

. 15284 

. 17165 

- . 1 3083 

.900 

4.000 

04302 

.07566 

03523 

.15166 

29007 

-.1768! 

GRADIENT 

-.00027 

- OC 143 

-.00000 

- 00072 

06534 

-.02778 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

975 

-8.000 

.05727 

10382 

04498 

. 19863 

-.52696 

.17121 

.975 

-6.000 

.05489 

. 09869 

04454 

.20194 

- 37980 

.11441 

.975 

-4  000 

05258 

. 09548 

.04343 

.20420 

-.24781 

06626 

.975 

-2.000 

05089 

. 09369 

.04284 

.20454 

- 11  BOO 

.01649 

.975 

.000 

.05011 

.09160 

.04342 

.20285 

01429 

- 03926 

.975 

2 000 

.05043 

-09035 

.04399 

.19901 

14496 

- 09396 

.975 

4.000 

05062 

.08984 

04474 

. 19599 

27954 

-.  14913 

GRADIENT 

-.00023 

-.00073 

.00019 

-.00110 

06588 

-.02706 

390 
76-  ) 

to. 000 
10.000 


DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  391 


LARC  BFT  TPT  /49  ( 1A93)  OTSAT130 


( 1JJ01 3)  ( 13  AUG  76  1 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

3690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1 

LREF  = 

1390. 30C0  INCHES 

VMRP  « 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI 

BREF  = 

1390.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.31 

GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

10  000 

10.000 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 150 

-6.000 

. 05563 

.09048 

.04589 

.36780 

- . 3904 1 

. 12484 

1 . 150 

-4  000 

05486 

.00817 

.04504 

37015 

- 244 05 

.06823 

1 . 150 

-3  000 

.05390 

.08636 

.04403 

.37303 

- 10900 

.01670 

1 150 

000 

05373 

.08443 

.04393 

.37350 

02056 

-.03509 

§ S 

1.150 

3 OQO 

05137 

.08313 

04330 

.37331 

.14599 

- 08482 

GRAOIENT 

-.00059 

- 00100 

- 0002B 

.00038 

.06498 

- 02555 

RUN 

NO.  0/0 

PN/L  = 

4.33  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

Sg 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

& t 

1 .305 

-8.000 

. 05608 

.09089 

04510 

.37934 

-.54428 

18565 

<o  ~ 

1 .305 

-6  OOO 

.05634 

.08809 

04378 

.38178 

- 3851 8 

.12113 

a & 

1 305 

-4  000 

054 62 

.08508 

04399 

.38536 

-.23957 

064  II 

1 .305 

-3  000 

.05380 

.08333 

04361 

28768 

- 10095 

01076 

& 53 

1 205 

.000 

.05339 

.08090 

04375 

. 28"777 

.02754 

-.03868 

1 305 

3.QC0 

.05079 

.07834 

O'- 1 8 1 

28872 

. 14708 

- 08381 

1 305 

4.000 

.06057 

.07587 

.04073 

.28601 

.27140 

- 13157 

^ CO 

GRADIENT 

-.00056 

-.00117 

- 00037 

.00013 

05351 

-.02430 

DATE!  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93.  pAGE 

LARC  BFT  TPT  749  MA93)  OTSATI30  (IJJ014)  < 13  AUG 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


RUN 

NO. 

0/  0 

RN/l  « 

3.  16  i 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04016 

. 08228 

.03309 

. 1 0634 

- 42345 

. 1 1986 

600 

-6  000 

03960 

.07881 

.03148 

.11201 

-.30440 

.07431 

.600 

-4  000 

03885 

07546 

03029 

.11731 

-.19398 

.031 19 

.600 

-2  000 

.03799 

.07271 

02965 

. 12054 

- 08860 

-.00896 

600 

000 

.03704 

07084 

02905 

.12121 

02373 

-.05151 

600 

2 000 

.03584 

06820 

02887 

. 1 1887 

13915 

- 09742 

.600 

4 000 

.03452 

06561 

. 02865 

. 1 1468 

25261 

-.14351 

GRADIENT 

-.00054 

-.00121 

- 00020 

- 00035 

.05605 

-.02189 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

i 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

. 04675 

. 09394 

.03385 

15488 

- 49971 

. 161 12 

900 

-6  000 

.04626 

08912 

03215 

. 15567 

-.36031 

.10462 

.900 

-4  000 

04613 

.08343 

.03056 

.15826 

-.22521 

.04670 

.900 

-2.0C0 

.0461 I 

.07723 

02990 

. 16103 

-. 10219 

-.00981 

900 

000 

04513 

. 07492 

.03050 

16079 

.03403 

- 06955 

.900 

2.000 

.04467 

07285 

03140 

15802 

16873 

-. 13192 

900 

4 000 

.04378 

07204 

03170 

. 15572 

29815 

-.17989 

GRADIENT 

-.00031 

- 0CI36 

00019 

-.00040 

06588 

-.02876 

RUN 

NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -;5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  003 

05432 

10269 

04235 

.20330 

-.53366  * 

18247 

975 

-6  000 

0531  1 

09829 

04107 

20505 

-.38498 

12491 

.975 

-4  000 

. 05259 

09410 

03966 

20589 

-.25126 

.07487 

.975 

-2  000 

.05268 

09108 

03864 

.20723 

- 12580 

.02579 

.975 

000 

. 05289 

08894 

03055 

.20627 

- 00047 

- . 02572 

.975 

2 000 

.0535! 

08787 

.03902 

.20149 

12722 

-.07857 

.975 

4.000 

. 05339 

. 08599 

. 03967 

.19771 

.26249 

- 13702 

GRAOIENT 

.00012 

-.00097 

.00002 

- 00111 

.06403 

- 02641 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-Lt  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

1290  3000  INCHES 
.0100 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

392 
76  ) 

0.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PACE  393 
UJJOI4I  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93) 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  * 1290.3000  INCHES  YMRP  * .0000  IN.  YT 

BREF  « 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 


0TSAT130 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  = .000  ELV-LI  «*  10.000 

ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  = 10.000 

ELV-RO  = 14.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CAST  CABS  CAF  CNF 

I 150  -6.000  .05553  .09087  04388  .26765  - 40190 

1 150  -4  000  05466  .08812  04296  .27058  -.25250 

1 150  -2000  05364  .08517  .04178  .27549  - 11275 

1-150  000  .05244  .08169  04091  27788  01270 

1 150  2 000  .05101  07902  .04077  27567  13788 

GRADIENT  - 00061  -.00154  -.00037  .00088  06483 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5 00 

MACH  ALPHA  CABO  CA8T  CABS  CAF  CNF 

1.205  -8.000  .05520  .09050  04257  .28045  -.54759 

1.205  -6.000  .05430  08732  0414!  28409  -.39142 

1.205  -4  000  05369  .08411  0406t  ' .28757  -.24486 

1. 205  -2000  05306  .08211  03984  28953  - 10633 

1.205  .000  .05202  07955  03921  29178  01745 

1.205  2.000  .05056  0759D  03892  29086  14120 

1 205  4.000  04955  .07338  .03878  .28654  .26099 

GRADIENT  - 00054  -.00138  - 00023  -.00004  .06296 


CLMF 
. 14168 
.08113 
. 02357 

- 02779 

- 07659 

- 02623 


CLMF 
. 1 9692 
. 1 3354 
.07381 
.0183! 

- 03076 

- 07715 
-.12136 
-.02429 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  394 
UJJ015)  ( 13  AUG  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  =■ 
SCALE  = 

2690 . 0000 
1290.3000 
1290.3000 
.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  » 

976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN  ZT 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  => 

4.000 

14.000 

14.000 

ELV-LI 

ELV-RI 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  * 3. !6 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

10.000 

10.000 


ACH 

ALPHA 

CABO 

CABX 

.600 

-8.000 

.04008 

. 08235 

.600 

-6.000 

03909 

07866 

600 

-4  000 

.03837 

07551 

600 

-2  000 

0375B 

.07197 

.600 

000 

03690 

07060 

.600 

2 000 

.03617 

06942 

600 

4.000 

.03480 

. 06672 

GRADIENT 

-.00043 

- 00101 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

02953 

. 1 1519 

- 42067 

. 1 1444 

02827 

12266 

- 30778 

.07108 

.02710 

.12888 

- 20499 

.03188 

.02616 

.13123 

- 08601 

-.0151  1 

02554 

13077 

. 02734 

-.05803 

. 02564 

.12717 

13929 

-.10184 

.02615 

.12075 

25697 

- . 1 4886 

00012 

- 00102 

.05746 

-.02241 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

MACH  ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.900  -8  000 

04755 

09193 

03131 

16420  - 49003 

15057 

.900  -6  000 

04597 

08840 

.03023 

.16612  - 35466 

.09713 

.900  -4  000 

.04483 

.08478 

. 02929 

.16844  -.22856 

. 04444 

.900  -2  000 

.04506 

. 07988 

. 02865 

.17036  - 09940 

-.01303 

.900  000 

04444 

.0771 1 

.02791 

.17165  .03355 

-.07169 

900  2 000 

.04363 

07425 

02779 

16996  .16912 

-.13154 

900  4 000 

.04347 

07415 

02877 

16569  .29805 

-.18069 

GRADIENT 

-.00021 

-.00134 

-.00009 

-.00029  .06604 

- 02844 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

.975 

-8.QCQ 

05606 

10104 

.975 

-6  000 

05365 

09546 

.975 

-4  000 

.05178 

09290 

.975 

-2  000 

.05073 

09142 

975 

000 

.05055 

09050 

.975 

2 000 

.05060 

08847 

975 

4.000 

.05084 

08727 

GRADIENT 

-.00010 

- 00071 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03933 

21021 

- 53223 

17289 

03825 

21393 

-.38330 

. 1 1512 

03668 

.21702 

- 24998 

06515 

.03509 

.21899 

-. 12101 

.01534 

.03408 

.21987 

.01161 

- . 03793 

.03480 

.21420 

. 1 3980 

- 09158 

.03649 

20847 

.27496 

- 14974 

-.00003 

-.00109 

.0655! 

- . 02684 

DATE  99  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  395 
I ! JJ015)  ( 13  AUG  7B  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

9690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  = 

1990  3000 

INCHES 

YMRP  * 

0000  IN. 

YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R1  * 

10.000 

SREF  = 

1990.3000 

INCHES 

ZMRP  a 

ROD. 0000  IN. 

7T 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  « 

. .0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.91 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5*00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

05783 

.09105 

.04054 

.27698 

- 39899 

.13147 

I . 150 

-4  000 

05645 

. 08790 

.03937 

.97899 

- 24914 

.07140 

t . 1 50 

-9  000 

.05518 

. 08503 

03768 

98285 

- 11335 

.01768 

1 . 150 

000 

05419 

. 08989 

.03640 

98460 

01567 

-.03320 

1.150 

9.000 

05293 

. 07990 

. 03634 

.98993 

14511 

-.08548 

GRADIENT 

- 00068 

-.00199 

-.00059 

'00058 

06559 

- 02607 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.99  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8  000 

.05891 

. 0905t 

04017 

.28738 

-.55198 

191  1 1 

1 205 

-6  000 

.05711 

.08817 

03998 

98895 

- . 39980 

. 19744 

1 .205 

-4  000 

. 05577 

.08599 

03801 

99176 

- 94469 

.06813 

1 .205 

-9.000 

05449 

00944 

.03633 

99593 

-.10536 

.01307 

1 205 

000 

.05305 

.08011 

.03479 

.99909 

01788 

- 03376 

1.205 

9 0C0 

.05181 

. 07687 

03453 

.99746 

14147 

- 08199 

1 .205 

t.000 

05069 

. 07493 

.03574 

.99040 

26503 

- 12983 

GRADIENT 

- 00065 

-.00131 

-.00039 

-.00006 

0633] 

-.02451 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  396 
<iUJ016>  t J 3 AUG  76.  ) 


LARC  BFT  TPT  749  <!A93)  OTSATI30 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 
LREF  ' =• 
BREF  * 
SCALE  « 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ  FT. 
INCHES 
INCHES 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN  ZT 

BETA  - 
ELV-LO  ■> 
ELV-RO  = 

6.000 

14.000 

14.000 

ELV-L 1 = 
ELV-Rl  - 

10.000 

10.000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  « 3. 16 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

, 

MACH  ALPHA  CABO  CABT 

600  -8,000  .04075  .08309 

.600  -6.000  .04007  .07998 

600  -4.000  .0395!  .07699 

.600  -2  000  03843  .07355 

.600  .000  03799  .07803 

600  2.000  .03697  07028 

600  4 000  03608  .06808 

GRADIENT  - 00042  -.00105 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.02716 

.1 1825 

-.42430 

.11321 

. 02629 

12322 

-.30703 

.06763 

. 02580 

12737 

-.20528 

.02926 

02485 

13170 

- 08897 

-.01657 

02432 

13000 

02763 

-.06157 

.02468 

. 1 2692 

. 14156 

- . 1 0570 

02548 

. 11918 

26121 

- . 1 5355 

-.00004 

- 00106 

05818 

- 02274 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CABT 

.900  -8.000  04906  .09336 

.900  -6  000  .047)5  .08974 

.900  -4  000  .04584  .08699 

.900  -2  OCO  .04587  .00322 

.900  .000  .04533  07969 

900  2.000  .04470  .07726 

900  4.000  04429  .07650 

GRADIENT  - 00021  -.00135 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

02884 

16597 

-.49331 

14798 

. 02829 

1689 1 

- 35774 

09575 

02772 

. 17085 

-.23003 

.04387 

02706 

17265 

-.  10306 

-.01124 

02643 

17437 

02976 

-.07007 

02680 

17182 

. 16356 

1 2784 

.02760 

. 1 6695 

.29273 

- 17671 

-.00003 

-.00043 

.06561 

- . 02789 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CABT 

975  -8.000  .05948  .10223 

.975  -6  000  05661  .09774 

975  -4  000  05417  .09456 

975  -2.000  .05262  .09314 

975  .000  05141  .09174 

.975  2.000  05105  08978 

.975  4 000  05137  08869 

GRADIENT  - 00036  - 00076 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03516 

.21359 

-.53649 

. 17045 

03460 

.21795 

- . 38547 

.11157 

03388 

.22027 

- 25031 

.06048 

03293 

.22088 

- 1 1976 

.00992 

03246 

.22169 

01573 

-.04522 

03320 

21701 

. 14615 

-.09923 

03476 

21093 

.27809 

-. 15304 

.00010 

- 00113 

.06614 

-.02681 

DATE  SS  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  397 
( I JJ016)  ( 13  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  UA93>  0TSAT130 

REFERENCE  DATA 


SREF 

S 

8690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

LREF 

3 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

- 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

BREF 

* 

1890  3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.81 

GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

1 150 

-8  000 

. 0608 1 

.09803 

.03783 

.88031 

- . 39965 

1 

1 150 

-4  000 

. 05860 

. 08B88 

.03656 

88859 

-.85355 

1 . 150 

-8  000 

.05681 

. 0B679 

03533 

.88437 

-. 1 1636 

1 . 150 

000 

. 05538 

.08464 

.03484 

89548 

01788 

1 150 

8 000 

05348 

.08140 

03518 

88813 

. 14714 

© o 

GRADIENT 

- 00085 

-.00183 

- 00086 

- 00001 

.06679 

*0 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.88  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

egf « 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

1 .805 

-8  000 

. 06057 

09383 

.03753 

.88758 

-.5566! 

jQ  ^ 

t .805 

-6  000 

05931 

.00914 

.0366! 

89094 

-.39458 

t .805 

-4.000 

.05760 

.08550 

03568 

89402 

-.84884 

0a- 

1 .805 

-8  000 

05590 

08363 

034 88 

.89654 

- 11815 

& © 

1 .805 

000 

05430 

.08145 

03899 

29884 

,01897 

h & 

1 .805 

8.000 

05897 

. 07858 

03357 

89686 

.14613 

1 8D5 

4.000 

.05178 

.07681 

.03454 

.88939 

86971 

GRADIENT 

-.00073 

-.00118 

-.00014 

- 00048 

06471 

LARC  BFT  TPT  749  UA93) 

0TSAT130 

REFERENCE  DATA 

l 

SREF 

8690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

LREF 

= 

1690.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

BREF 

= 

1890.3000 

1 NCHES  ZMRP 

o 

o 

11 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

SCALE 

“ 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

1 . 150 

-6.000 

.05614 

. 09830 

04553 

85907 

-.43885 

l . 150 

-4.000 

. 05568 

.09079 

.04474 

.86094 

-.89847 

I . 150 

-8.000 

.05481 

08988 

.04363 

.86441 

-. 15776 

1 150 

.000 

- 05365 

.08719 

04309 

86595 

-.0878! 

1.150 

8 000 

. 05888 

00495 

04847 

8663! 

. 10110 

GRADIENT 

- 00048 

- 00098 

- 00037 

00088 

. 06556 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  ELV-L!  « 
14.000  ELV-R1  *= 
14  000 


CLMF 
. 18641 
. 068B4 
.01565 
-.03718 
- . 09059 
-.08656 


CLMF 
. 18989 
18387 
.0655! 
.01868 

- 03793 
-.08794 

- 13589 
-.08517 


1 1JJ017)  ( 13  AUG 

PARAMETRIC  DATA 

-6.000  ELV-L!  = 

-5.000  ELV-R!  = 

-5  OOO 


CLMF 
. 16099 
. 10581 
. 05576 
.00378 
-.04701 
- 08553 


10.000 

10.000 


76  > 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PACE  398 
UJJ017J  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT13D 


s 

REFERENCE  DATA 

> 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ' = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-I 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP  <= 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-I 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  s 

400  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/t 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8.000 

05645 

. 09269 

.04473 

.26999 

- 59357 

.22.193 

1 .205 

-6.000 

.05571 

. 08092 

04380 

.27273 

-.43002 

. 15442 

1 .205 

-4  000 

05521 

.08744 

.04300 

.27594 

-.28504 

.0998! 

1 205 

-2  000 

054  37 

.08571 

0424  0 

.27854 

-. 14897 

.04920 

1 .205 

000 

05335 

.08375 

04225 

27970 

-.02187 

-.00012 

1 .205 

2 000 

05265 

08185 

04184 

27970 

. 10345 

-.04739 

1 .205 

4 000 

.05251 

07931 

04  087 

.27682 

.23067 

-.09704 

GRADIENT 

- 00036 

-.00101 

- 00024 

.00015 

,06419 

-.02451 

LARC  8FT  TPT  749  UA93J  OTSATI30 


t i JJO 1 8 ) t 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = £690.0000  SQ.FT. 
LREF  = 1290.3000  INCHES 
BREF  = 1290.3000  INCHES 
SCALE  = .0100 


XMRP  = 976  0000  IN  XT 

YMRP  « 0000  IN.  YT 

ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 


BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


-4.000  ELV-LI  = 
-5.000  ELV-RI  = 
-5.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

05493 

.09061 

.04436 

.26248  - 44148 

. 17082 

1.150 

-4.000 

05433 

. 0887 1 

.04343 

.26488  -.29593 

11444 

1.150 

-2.GC3 

05372 

.08756 

.04248 

.26701  -.16125 

06264 

1.150 

000 

05261 

. G8582 

.04227 

.26661  - 02951 

.00837 

1 150 

2 000 

05132 

09347 

04188 

.26566  .09717 

- 04247 

GRADIENT 

-.00051 

- 00087 

-.00024 

.00010  06555 

-.02625 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

1.205 

-8  000 

05512 

.09057 

04397 

.27371  -.59349 

.22939 

1.205 

-6.000 

05440 

.08794 

.04249 

.27615  - 43241 

. 16355 

1 205 

-4.000 

.05382 

.08538 

04161 

.27931  -.28458 

. 1 0534 

1.205 

-2.000 

0531  1 

.08385 

.04110 

.28110  -.14743 

.05213 

1,205 

.000 

05219 

.08231 

.04118 

.28038  -.01355 

.00134 

1.205 

2 000 

. 05099 

.08028 

.04080 

.28026  .10606 

-.04711 

1 205 

4 000 

.05056 

07783 

.03994 

27864  .23056 

- 09574 

GRADIENT 

- 00043 

-.00093 

-.00018 

- 0C011  .06420 

- . 02507 

10.000 

10.000 


76  ) 


10.000 

10.0Q0 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  399 


LARC  BFT  TPT  /49  ( IA93)  OTSATI30 


< IJJ019)  ( 13  AUG  76  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

-5.000 

ELV-RI  » 

8REF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

10.000 

10.000 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05520 

. 09099 

.04213 

.26173 

-.45339 

. 18745 

1 150 

-4.000 

.05431 

. 08B25 

.04109 

.26482 

- 30534 

. 1 2759 

1 150 

-2.000 

.05379 

08605 

. 03997 

.26834 

- 16620 

.06921 

1.150 

OOO 

.05314 

.08331 

.03898 

27021 

- 03748 

.01522 

1 . 150 

2 000 

05181 

.08102 

, 03924 

.26702 

08910 

-.03551 

GRADIENT 

- 00041 

-.00122 

-.00033 

00043 

06560 

- 02717 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GPAD1ENT  iNTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

. 05478 

.09062 

.04137 

.27413 

- 59907 

24182 

1 .205 

-6  000 

.05384 

08778 

.04003 

27655 

-.43829 

17606 

1 .205 

-4  000 

05303 

. 08448 

. 03904 

.28019 

-.28685 

.11386 

1 .205 

-2  000 

05236 

08216 

03812 

.28352 

-.15036 

.05824 

1 .205 

000 

05184 

.08342 

.03731 

28444 

- 02428 

. 00696 

1 .205 

2.000 

.05085 

.07791 

.03749 

.28248 

09890 

-.04023 

1 205 

4 OOO 

04973 

.07525 

03783 

.27855 

22449 

-.08736 

GRADIENT 

- 00040 

- 00113 

-.00015 

-.00021 

06360 

- 025 05 

LARC  8FT  TPT  749  (|A93) 

0TSAT130 

(IJJ0201  ( 

REFERENCE  DATA 

* 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.  GOO 

ELV-LI 

LREF  = 

129G.3000 

INCHES  YMRP  = 

,0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI 

BREF  = 

1290,3000 

INCHES  ZMRP  = 400, 

,0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4|21  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

1 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

.05746 

.09142 

.03928 

.26979 

-.45219 

. 17859 

1 . 150 

-4.000 

.05636 

.08376 

.03831 

.2719! 

-.30315 

. ! 1821 

1 . 150 

-2.000 

- 05527 

. 08544 

. 03693 

.27519 

- . 1 6424 

.06270 

1 . 150 

.000 

.05419 

.08426 

03549 

.27750 

-.03519 

.01149 

1 . 150 

2 OOO 

. 05266 

.08159 

03522 

.27527 

. 09260 

- 04091 

GRADIENT 

- 00061 

- 00118 

-.00053 

00062 

. 06583 

-.02643 

13 


AUG  76  1 


10.000 

10.000 


DATE'  S9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  400 
( IJJ020I  ( !3  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN. 

YT 

BREF!  « 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN. 

ZT 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

PARAMETRIC 

DATA 

BETA  = 

4.000 

ELV-I 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-I 

ELV-RO  = 

-5.000 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

10.000 

10.000 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8.000 

. 05755 

. 09057 

03997 

28079 

-.60126 

23498 

1 .205 

-6  000 

05648 

. GB807 

03786 

.28272 

- 4 3889 

.16897 

1 .205 

-4.000 

.05531 

0B549 

03660 

.28549 

- 29051 

. 1 0872 

1 .205 

-2  300 

05415 

.08300 

.03524 

. 28920 

-.15395 

.05492 

1 .205 

000 

05294 

08101 

03383 

.29142 

-.02530 

00573 

1 .205 

2 000 

.05179 

07840 

03368 

.28907 

.09817 

-.04303 

1 205 

4 000 

.05049 

07629 

.03509 

.28362 

.22380 

- . 09378 

GRADIENT 

-.00060 

-.001  15 

- 00023 

-.00019 

06404 

-.02515 

T 

( 

LARC  8FT 

TPT  749 

I1A93) 

OTSAT130 

r 

1IJJ02M  1 13 

AUG  76  i 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  j = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

.0100 

976.0000 

0000 

400-0000 

IN  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

6.000 

-5.000 

-5.000 

ELV-LI  = 
ELV-RI  = 

10.000 
10  000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4. 

.21 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

. 05968 

09203 

. 0364 1 

.27404 

-.45214 

. 17257 

1.150 

-4.000 

.05831 

.08965 

. 03598 

27549 

-.30465 

.11398 

1.150 

-2.0C0 

. 05665 

. 08783 

03501 

27728 

- . 1 6640 

.06024 

1.150 

000 

05524 

. 08596 

.03384 

27842 

-.03343 

00729 

1.150 

2 000 

.05341 

. 08280 

.03450 

.27618 

09854 

- 04784 

GRADIENT 

-.00081 

-.001 12 

-.00028 

00016 

06713 

- . 02692 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8.000 

. 05974 

- 09262 

03673 

28132 

-.60456 

.23i78 

1 .205 

-6.000 

.05865 

. 08897 

.03578 

.28429 

-.44060 

. 1 6384 

1 .205 

-4.000 

05701 

.08577 

03482 

. 28759 

-.29404 

. 1 0590 

1 205 

-2.000 

- - 05532 

.08404 

.03360 

.2901 1 

-.15781 

. 05377 

1 .205 

.000 

05402 

08238 

03240 

.29163 

-.02709 

. 00293 

1 .205 

2.000 

05288 

. 07999 

.03302 

28887 

. 09952 

-.04732 

1 205 

4 000 

.05166 

.07763 

.03418 

.28269 

.22661 

-.09816 

GRADIENT 

-.00066 

-.00102 

- 00009 

- 00055 

.06493 

-.02546 

1 

DATE 

S3 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

PAGE  401 

LARC 

8FT  TPT 

749  (1A931 

OTSATI30 

( 1 JJ0221  ( 

13 

AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

C 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L! 

M 

12.000 

LREF 

c 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-RI 

W 

12.000 

BREF 

a 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  ( 

GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CASS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

.05642 

. 09220 

.04581 

.25997 

- 43242 

. 15563 

I . 150 

-4.000 

. 05578 

.09047 

04499 

.26206 

- 28630 

. 10001 

1.150 

-2  000 

.05502 

0889B 

04  378 

26561 

-.15054 

04994 

1 . 150 

000 

.05380 

.08698 

04316 

.26716 

- 02181 

-.00084 

p p 

l 150 

2.000 

05292 

. 08472 

04253 

.26753 

. 1 0862 

- . 05255 

GRADIENT 

- 00049 

-.00096 

-.00040 

.00090 

06567 

- 02542 

53 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

p £4 

& b 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

<0  ” 

1 .205 

-8.000 

. 05663 

.09206 

04482 

.27233 

-.58890 

21720 

C?  '17 

1 .205 

-C  000 

05593 

08962 

044  1 1 

27385 

- 42499 

14961 

£ £ 

1 .205 

-4  000 

. 05542 

08722 

04  340 

27651 

- 27920 

.09478 

p Q 

' 

1 .205 

-2  000 

.05456 

08541 

04259 

27955 

-. 14335 

04456 

§ ig 

l .205 

.000 

.05349 

.08339 

.04228 

.28064 

-.01482 

- 00550 

AW 

1 205 

2.000 

. 05275 

.08131 

.04183 

.281 12 

11071 

- 05307 

1 .205 

4.000 

05255 

0 7886 

04085 

.27845 

23621 

-.10190 

GRADIENT 

-.00038 

-.00104 

- 00029 

.00027 

.06424 

-.02455 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( IA93) 

0TSAT130 

< J JJ023)  t ! 

13 

AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4  000 

ELV-L I 

X 

12.000 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

■ 

ELV-LO  = 

-5  Q00 

ELV-RI 

- 

12.000 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05529 

. 09087 

.04469 

.26322 

- 43746 

. 16695 

1 . 150 

-4.000 

. 05456 

.08871 

.04383 

.26570 

- 29056 

. 1 0966 

1 t50 

-2.000 

. 05389 

. 08720 

.04280 

.26812 

- 15291 

. 05606 

! 150 

.000 

. 05286 

. 08556 

04234 

.26799 

-.02436 

.00397 

1.150 

2 000 

.05159 

08349 

.04205 

.26657 

. 1 0555 

- 04827 

GRADIENT 

-.00050 

- 00087 

-.00029 

00012 

06584 

- 02629 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  /49  (IA93) 

0TSAT130 

( I JJ023)  ( 

13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

C 

2690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI 

at 

LREF 

“ 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

3 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI 

m 

BRET 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RQ  = 

-5  000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

. 05530 

. 08999 

.0440! 

.2767! 

- . 5887 1 

.22467 

1 .205 

-6  000 

.05467 

.08752 

. 04270 

27813 

-.42530 

. 15709 

1 205 

-4  000 

,05414 

08531 

042 10 

27984 

-.27777 

. 09983 

1 .205 

-2  000 

05331 

.08340 

04136 

.28265 

- 14157 

.04684 

1 .205 

000 

05240 

.08197 

. 04T27 

.28158 

- 01359 

-.00391 

1 205 

2 000 

05117 

. 07994 

04  IT)  I 

.28090 

10930 

- 05062 

1 205 

4 000 

.05061 

07750 

0401  1 

.27956 

23522 

-.1001  1 

GRADIENT 

-.00046 

- 00095 

-.00022 

-.00012 

06384 

-.02487 

LARC 

8FT  TPT  749  I1A93) 

OTSAT 130 

(IJJ024)  ( 

13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

22 

2690  0000 

SQ.FT  XMRP 

* 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI 

= 

LREF 

S 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI 

= 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

“ 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

1 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 150 

-6  000 

. 05550 

.09107 

04242 

.26326 

-.44777 

. 18312 

1 . 150 

-4.000 

.05469 

. 08864 

04  148 

26567 

-.29852 

12307 

1 150 

-2  003 

. 0539 l 

. 08584 

04021 

26997 

- 16128 

06566 

1 . 150 

000 

. 05330 

0B333 

03928 

. 27098 

- 03165 

01030 

1 150 

2 000 

05190 

.08052 

.03928 

.26882 

09425 

- 03924 

GRADIENT 

- 00045 

-.00134 

- 00038 

.00052 

06540 

-.02712 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

0549! 

09009 

.04151 

.27653 

- . 59052 

23591 

1 205 

-6  000 

05402 

08753 

.04036 

.27831 

-.43335 

.17179 

, / 

1 .205 

-4.000 

05339 

.08475 

. 03960 

28072 

- 28543 

.11112 

1 205 

-2.000 

. 05273 

. 08202 

.03859 

28404 

- 14481 

05363 

1 .205 

000 

.05198 

07975 

03762 

28530 

-.01880 

00231 

I 205 

2.000 

05096 

.07729 

.03769 

.28303 

.10414 

-.04465 

1.205 

4 000 

04991 

07447 

03798 

.27996 

.22590 

- 09069 

GRADIENT 

- 00045 

-.00126 

- 00021 

- . 000 1 3 

. 06358 

- 02509 

402 
76  ) 

12.000 

12.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  403 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93) 

DTSAT130 

(IJJ055)  ( 

13 

AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

£690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-Ll 

at 

15.000 

LREF  = 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

* 

.0000  IN.  YT 

, 

ELV-LO  - 

-5.00Q 

ELV-RI 

at 

12.000 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

o 

o 

(l 

0000,  IN  2 T 

* 

ELV-RO  ■= 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  « 

4.51  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

. 05765 

.09101 

.03961 

.57138 

-.44657 

. 17366 

1 . 150 

-4  000 

05633 

.08806 

.03851 

57457 

-.59835 

. 1 1 348 

1.150 

-5.01.0 

.0551 t 

. 08564 

. 0370S 

57767 

-.15760 

. 05759 

1 . 150 

000 

054  15 

08377 

.03561 

57906 

-.05630 

.00563 

1.150 

5 000 

05579 

.08(56 

03514 

57715 

09869 

-.04615 

GRADIENT 

- DD058 

- 00111 

- 00058 

00050 

.06615 

-.05654 

RUN  NO. 

0/  0 

RN'L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.505 

-8  000 

. 05769 

09039 

. 039C8 

.59573 

- . 59555 

.53066 

1.505 

-6  000 

05665 

08853 

03818 

.58357 

- 43439 

. 16509 

1.505 

-4  000 

05537 

08555 

. 03689 

56666 

- 28581 

. 1 0464 

1 505 

-5.000 

.05433 

, 08585 

.03551 

.59004 

-.14787 

.05016 

1.505 

.000 

. 05596 

08048 

03395 

59568 

-.01754 

.00057 

I 505 

5.000 

.05178 

07767 

03359 

59099 

10583 

- 04875 

1.505 

4 000 

05063 

07563 

.03471 

.58534 

£5968 

-.09853 

GRADIENT 

- 00060 

- CO  155 

-.00031 

- 00008 

.06423 

- 02553 

LARC  SET  TPT  749  ( IA931  OTSATI30 


HJJ056)  ,(  13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  = 

15.000 

LREF  - 

1590  3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5  000 

ELV-RI  = 

18.000 

BREr  = 

1590  3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.5! 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

1.150 

-6.000 

1.150 

-4.000 

1.150 

-2.000 

I.  150 

000 

I 150 

5.000 

GRADIENT 

CABO 

CABT 

. 05989 

.09189 

. 05831 

.08909 

05655 

.08719 

.05531 

. 08550 

.05349 

. 08559 

00079 

- 00106 

CASS 

CAF 

.03676 

57504 

.03654 

.57759 

. 03530 

.57916 

03399 

.58000 

03443 

.57776 

-.00033 

.00015 

CNF 

CLMF 

-.44495 

. 16693 

-.£9788 

. 10856 

- 16013 

. 05528 

- 02051 

. 0029 2 

. 1 0207 

-.05149 

. 06657 

-.05663 

DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

UJJCE61  ( 13 

AUO 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

5690  0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-L1  = 

LREF 

a 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

■=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R!  = 

BREF 

= 

1590  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

B 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .505 

-8.000 

05977 

. 09534 

.03676 

58301 

-.59689 

.55660 

1 .505 

-6.000 

.05867 

08884 

. 03588 

58565 

-.43590 

. 15977 

1 505 

-4  000 

.05714 

. 08540 

03497 

.58985 

-.59011 

. 1 0555 

1 .505 

-5  000 

05563 

.08398 

03384 

.59075 

-.15510 

.04937 

1 .505 

000 

054  01 

08195 

.03545 

.59594 

-.05065 

-.00180 

1 .505 

5.000 

05579 

.07948 

03580 

. 59065 

. 1 0553 

-.05551 

I 505 

4 000 

05167 

07737 

03379 

.58445 

.53519 

-.1056! 

GRADIENT 

-.00069 

-.00104 

-.00017 

-.00044 

.06511 

- . 05556 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT I 30 

CIJJ0E7)  ( 13 

AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF 

'SS 

5690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6  ODO 

ELV-L1  = 

LREF 

- 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  - 

4 000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

. 0495B 

. 09394 

03815 

14414 

- 51 100 

. 16144 

.900 

-e  ooo 

04767 

.09111 

.03758 

. 14688 

- 37615 

. 1 1 04B 

.900 

-4.o:a 

04598 

.08849 

03703 

. 14810 

-.55145 

.06535 

900 

-5.000 

04559 

08546 

.03650 

. 1499° 

-.15658 

.01096 

900 

ooo 

04455 

08164 

.03633 

. 15049 

- 00134 

-.03096 

.900 

2.000 

.04434 

. 07999 

.03675 

.14703 

15517 

-.08848 

.900 

4.000 

04415 

07845 

.03595 

14513 

.54634 

-.13341 

GRAOIENT 

- 00053 

- 00158 

-.00010 

-.00044 

06551 

- 05454 

H04 
76  ) 

15.000 

15.000 


76  ) 


15.000 

15.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY) 


DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93I  OTSATI30 


UJJ027)  ( 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


= 9690.0000  SQ.FT.  XMRP 
* 1990.3000  INCHES  YMRP 
» 1990.3000  INCHES  ZMRP 
= 0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  * -6.000  ELV-LI  - 1 
ELV-LO  «=  4.000  ELV-R]  = 1 
ELV-RO  = 4.000 


RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

4.08  i 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

. 05807 

. 1 0490 

04565 

.I8BOI  -.55149 

. 1 857 I 

975 

-6.000 

05640 

. 09978 

.04563 

.19105  -.40469 

.13013 

. 975 

-4  000 

05439 

. 09709 

.04469 

.19318  -.97376 

. 08383 

.975 

-5  J00 

05989 

. 09570 

04378 

19479  - 14919 

.03491 

975 

000 

06906 

.09399 

.04401 

.19517  - 01106 

-.01 933 

975 

8 000 

05939 

09305 

.04416 

.19968  11991 

- 06897 

. 975 

4 000 

05987 

09316 

.04504 

.18764  94997 

-.11 774 

GRADIENT 

-.00017 

- 00053 

.00005 

- 00066  06439 

-.09598 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 91  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I 150 

-6  000 

05704 

. 09937 

04646 

95978 

-.40670 

. 13347 

1.150 

-4  000 

. 0569 I 

.09097 

.04546 

96999 

- 26249 

. 07935 

1 150 

-2  000 

05599 

0885! 

.04496 

.96698 

-.12952 

.03091 

1 150 

GOO 

05401 

08645 

.04389 

. 96794 

.00217 

-.02123 

1 '50 

9 000 

0531  1 

.08495 

043Q6 

26959 

. 12984 

-.07133 

GRADIENT 

-.00053 

-.00101 

- 00038 

.00089 

06543 

-.0959! . 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 99  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  ' 

CNF 

CLMF 

1 905 

-8  000 

. 05794 

.09946 

.04553 

27163 

-.56359 

. 19513 

1 905 

-6  000 

05643 

. 08990 

.04476 

.27351 

-.4007! 

. 19873 

1 . 905 

-4.0C0 

05577 

08704 

.04387 

.97731 

- 25713 

. 07559 

1 . 905 

-9  000 

05487 

08514 

.04314 

.28069 

-.12220 

. 02598 

1 905 

000 

05374 

08307 

- 04(?97 

.98165 

00662 

- 02372 

1 .905 

9 000 

. 05990 

.08077 

■0H936 

.98249 

13096 

-.07043 

1 905 

4 COO 

05967 

.07835 

.04195 

27962 

25496 

-.11784 

GRADIENT 

- 00041 

- 00109 

-.00030 

00032 

06387 

- 09416 

405 
76  I 

5.000 

5.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 

LARC  SET  TPT  /4 9 (1A93I 

REFERENCE  DATA 

SREF  *■  2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290  3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  « 1290  3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  » 0100 


PAGE  40S 

0TSATI30  ( I JJ028)  ( 13  AUG  76  > 

» 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -4.000  ELV-Ll  “ 18.000 

ELV-LO  - 4.000  ELV-R1  ■ 18.000 

ELV-RO  « 4.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-0.000 

.04791 

.09434 

.03645 

. 14818 

-.5 '547 

. 17161 

900 

-6.000 

.04643 

.09091 

. 03570 

. 15057 

-.37897 

1 1060 

.900 

-4  000 

.04530 

08725 

03482 

. 15191 

- 85899 

. 06796 

.900 

-8  000 

.04497 

. 08255 

03442 

.15350 

- 18835 

.01587 

.900 

000 

04423 

07901 

03482 

15176 

- 00091 

-.03808 

.900 

8 000 

.04352 

07714 

,03518 

14735 

.18568 

-.09159 

.900 

4 000 

.04318 

07623 

03^63 

. 14619 

.25031 

-.13613 

GRADIENT 

-.00089 

- 00137 

00002 

-.00088 

06303 

-.02575 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  000 

05702 

. ! 0376 

.04424 

. 19481 

-.55861 

. 1 9398 

.975 

-6  000 

05486 

.09868 

.04392 

. 19738 

-.40683 

.13811 

.975 

-4  000 

.05303 

09583 

04278 

. 1 9955 

-.87787 

.09215 

975 

-2.000 

.05157 

09443 

.04199 

. 1 9984 

-.14843 

.04377 

975 

000 

05086 

. 09207 

04257 

19839 

- 01989 

- 00984 

.975 

8 000 

.05168 

.0908! 

04273 

. 19508 

10589 

- 06103 

.975 

4 000 

05163 

.09065 

04357 

. 19063 

.23944 

- 11440 

GRAD  I EM r 

- 00013 

- 0C07O 

.00012 

-.00113 

06439 

- . 02589 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF  . 

1.150 

-6  000 

. 05575 

.09057 

. 04526 

.86384 

- 41071 

. 14355 

1 150 

-4.000 

05490 

.08831 

.04434 

. 86645 

- 86485 

08715 

1 . 150 

-8  000 

05412 

08675 

.04331 

.86931 

- I3G80 

03615 

1 . 150 

000 

. 05296 

085(3 

043 1 0 

26844 

-.00068 

-.01633 

1 150 

8 000 

.05148 

08259 

04254 

.26885 

.18616 

- 06668 

GRADIENT 

-.00057 

- 00094 

- 00028 

00032 

.06516 

-.08569 

OATE  29  OCT  76, 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  407 
( IJJ028)  ( 13  AUG>  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  ( !A93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF  < = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R!  “ 

8REF  = 

1290  3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  ■= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

05590 

.09019 

04459 

.2764! 

-.56287 

.20228 

I .205 

-6.000 

.05530 

08808 

.04352 

.27720 

- 40247 

. 1 3722 

1 .205 

-4.000 

.05456 

. 08504 

.04253 

.28084 

- 25677 

.08075 

1 .205 

-2  000 

05366 

.08307 

04192 

.28346 

- 11922 

. 02778 

I 205 

000 

05257 

.08150 

04198 

28253 

00890 

- 02250 

1 .205 

2.000 

05120 

.0792! 

04155 

.28291 

13066 

- 06843 

I 205 

4.000 

05076 

. 07694 

.04050 

28097 

. 25553 

-.1 1650 

GRADIENT 

-.00050 

-.00100 

- .00022 

-.00002 

06372 

- . 02454 

12.000 

12.000 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93I  07SATI30 


(IJJ029)  ( 13  AUG  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN 

XT 

BETA  = 

000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R I = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

PUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

\ 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

.900 

-8.000 

. 04767 

.09371 

.900 

-6.000 

04699 

08913 

.900 

-4. 073 

.04649 

. 08364 

.900 

-2.000 

.04626 

.07737 

900 

000 

04534 

. 07559 

.900 

2.000 

04487 

07336 

.900 

4.000 

04425 

07343 

GRADIENT 

-.00029 

-.00122 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03267 

. 14928 

- 52562 

. 18345 

03120 

14987 

- . 38728 

. 12841 

.02983 

15268 

- . 25622 

.07435 

DP92B 

15543 

-. 13456 

.01976 

03015 

15239 

- 00598 

-.03448 

03092 

15095 

12264 

-.09149 

03140 

. 14832 

.24746 

- 13524 

.00024 

-.00066 

.06323 

- 02652 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  408 


LARC  8FT  TPT  /49  t IA93)  OTSATI30 

< IJJ059) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREE  = 

2690 . 0000  SQ.FT.  XMRP  » 

976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-I 

LREF  = 

t290 . 3000  INCHES  YMRP  » 

.0000  IN.  YT 

ELV-LD  » 

4.000 

ELV-I 

BREF  * 

t 290. 3000  INCHES  3MRP  * 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  » 4.09  GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

.0545! 

. 1 0286 

.04180 

. 19830 

-.56093 

.20581 

.975 

-6  000 

05344 

. 0984  I 

04051 

20067 

-.41523 

. 15062 

975 

-4  000 

05318 

.09429 

.03892 

20158 

- 28384 

. 1 0262 

.975 

-a  ooo 

05346 

.09139 

03767 

.20201 

- . 1 5699 

.05363 

.975 

.000 

05383 

.09016 

.03751 

.20025 

-.03380 

00345 

.975 

2.000 

05449 

08904 

.03905 

. 1 9620 

09289 

-.04827 

.975 

4 000 

.05443 

, 0874 1 

03893 

. 19150 

22600 

-.10492 

GRADIENT 

.00018 

-.00033 

00002 

-.00130 

.06349 

-.02585 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4,21  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

. 05577 

.09085 

04315 

.26423 

-.42351 

.16091 

1 150 

-4.000 

.05497 

. 08832 

, 04222 

. 26674 

- 27573 

. ! 0 14B 

1.150 

-2.000 

. 05405 

.08544 

.04096 

.27150 

- . 1 3564 

.04390 

I 150 

.000 

.05309 

.08244 

.04004 

.27305 

-.01029 

-.00811 

1.150 

2.000 

.05173 

.08006 

.04009 

27031 

1 1514 

- 05744 

GRADIENT 

- 00053 

- 00139 

-.00037 

.00061 

06490 

-.02644 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8.000 

05537 

09022 

04213 

.27676 

-.56739 

.21444 

! 205 

-6  000 

05455 

08807 

.04119 

27810 

- 40856 

.15005 

1 205 

-4  000 

.05382 

08475 

04029 

28160 

- 26034 

09004 

1 205 

-a  ooo 

05297 

08161 

03921 

. 28552 

- 12318 

.03483 

1.205 

ooc 

.05208 

.07946 

03842 

.28674 

00314 

-.01577 

1 205 

2.000 

05099 

. 07657 

.03844 

28513 

. 12315 

-.061  16 

1 205 

4,000 

04974 

.07351 

.03838 

.28256 

.24712 

- . 1 0774 

GRADIENT 

-.00051 

- 00138 

- 00023 

00008 

06306 

- .0245B 

76  J 

15. 000 

12.000 


ORIGINAL  PAGE  IE 

OP  POOR  QUALITY? 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93.' 


PAGE  409 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  * 


LARC  BFT  TPT  /49  (IA93)  OTSATI30 


( ! JJ030)  t 13  AUG  76  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  -IN. 
.0000  IN. 

400.0000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


4.000  ELV-LI  » 12.000 
4.000  ELV-R1  « 12.000 
4.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  .GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

.04826 

.09217 

.03073 

.'5766 

-.52001 

. 17406 

900 

-6  000 

. 04667 

. 08879 

.02980 

.16016 

- 38284 

12135 

.900 

-4  000 

.04529 

.09494 

02890 

. 16260 

-.25497 

. 06975 

.900 

-2  000 

. 04535 

.08026 

.02839 

. 16410 

-.13339 

.01714 

.900 

000 

.04457 

07762 

. 02765 

. 16435 

-.00707 

- . 0356 1 

.900 

2.000 

04384 

.07509 

. 02765 

16220 

1 1859 

-.09064 

900 

4 000 

04  361 

. 07523 

.02840 

. 16038 

.24300 

-.13448 

GRADIENT 

-.00024 

-.00123 

-.00009 

-.00032 

.06240 

- 02581 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-B. 000 

.05609 

. 1008B 

03863 

20579 

- 55874 

. 1 9557 

.975 

-6  OOO 

.05409 

.09647 

. 03769 

.20950 

-.41079 

. 1 3B79 

.975 

-4.000 

.05233 

09305 

03631 

.21206 

-.27453 

08B83 

.975 

-2.000 

.05134 

.09210 

03495 

21309 

-.14808 

04101 

.975 

.000 

05!  31 

.09160 

.03381 

.21407 

-.02440 

- . 00759 

.975 

2 000 

.051 10 

08882 

.03405 

.20926 

.10435 

- . 06096 

.975 

4 000 

.05135 

08792 

. 03548 

20316 

.23499 

- 1 1480 

GPADIENI 

-.0001  1 

- 00068 

-.00013 

- 00108 

.06357 

-.02546 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT  , 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-8. 003 

. 05794 

.09! 16 

.04018 

.27236 

- 42132 

15130 

1 150 

-4  000 

05670 

.08845 

03913 

.27434 

-.27303 

.09150 

1 150 

-2  000 

. 05546 

. 08566 

03743 

.27814 

-.13333 

.03617 

1.150 

.000 

.05426 

. 08335 

.03585 

28107 

-.00347 

-.01465 

1.150 

2.000 

. 05264 

08067 

. 03667 

.27869 

. 12356 

- . 0663 1 

GRADIENT 

- 00067 

-.00128 

-.00060 

.00080 

. 06598 

-.02621. 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  mo 
1 I JJ030)  t 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /H9  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  *» 

4.000 

ELV-LI  - 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  » 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  ■ 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

12.000 

12.000 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

.05817 

.09053 

. 03964 

.28326 

- . 56678 

.20750 

1 .205 

-6  000 

. 05705 

.08842 

03880 

.28436 

-.40599 

. 14231 

1 .205 

-4  000 

. 05570 

08528 

03741 

.28777 

- 26167 

. 08395 

1 .205 

-2  000 

.05449 

08245 

.03578 

.29185 

-.12664 

.03150 

1 .205 

.000 

.05316 

.00023 

.03422 

.29442 

00136 

-.01703 

1 .205 

2 000 

05215 

. 07784 

.03398 

29200 

12423 

- 06554 

1.205 

4.000 

05069 

.07514 

03502 

.28709 

.24962 

-.11487 

GRADIENT 

-.00062 

- 00124 

-.000-3 

-.00006 

.06367 

- 02473 

LARC  8FT  TPT  749  <!A93>  OTSATI30 


( 1 JJ031 > I 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  n 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  =■= 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN 

ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = .0100 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  - 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

1ACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

. 04923 

09320 

.02843 

.16047 

-.51850 

. 16948 

.900 

-6  000 

.04748 

.08981 

. 02792 

. 16323 

- 38463 

.11881 

.900 

-4.0C0 

.04621 

.08704 

.02748 

. 16509 

- 25940 

.06950 

.900 

-2.000 

04631 

. 08366 

02707 

16658 

-.13558 

.01828 

.900 

.000 

04558 

08015 

02642 

. t6781 

-.01018 

-.03461 

.900 

2 000 

.04490 

07764 

. 02674 

.16540 

11912 

- . 0894 1 

.900 

4.000 

.04458 

.07779 

.02752 

.16160 

23926 

-.13190 

GRADIENT 

-.00023 

- 00123 

-.00001 

-.00041 

06260 

- . 02552 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  HI  I 

(IJJ03D  C 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  7H9  (IA93)  DTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-LI  - 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  =■ 

4.000 

ELV-RI  - 

12.000 

8REF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

H00  0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  o 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

“ 4.08 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

.05920 

.10168 

.03476 

.20923 

-.55806 

. 19126 

.975 

-6.000 

. 05667 

.09749 

.03444 

.21306 

-.41021 

. 1 34  1 1 

.975 

-4.000 

.05445 

.09461 

.03367 

.21536 

- . 27687 

. 08489 

.975 

-2  000 

05290 

.09359 

C3272 

.21571 

-.14834 

. 03642 

.975 

000 

05167 

09266 

03214 

.21506 

- 01824 

-.01572 

.975 

2.0Q0 

05136 

09028 

03272 

21216 

. 1 0874 

- 06731 

.975 

4 000 

05199 

.08961 

.03410 

.20466 

.23964 

-. 1 1872 

GRADIENT 

-.00033 

-.00067 

00004 

-.00125 

06451 

-.02555 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CA85 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

.06029 

09190 

.03702 

27657 

-.42256 

. 14549 

1 . 150 

-4  000 

. 05B73 

08927 

03644 

.27838 

- 27627 

. 08786 

1 . 150 

-2  000 

. 05689 

.08714 

. 03524 

.28045 

- 13664 

.03420 

1 . 150 

.000 

05547 

.00525 

.03404 

.28168 

- 00357 

- 01829 

1 . 150 

2.000 

05357 

.08215 

03466 

.27916 

12581 

- 07138 

GRADIENT 

-.00085 

- 001 16 

- 00033 

00018 

. 06697 

-.02651 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

.06032 

. 09244 

03693 

28442 

-.57258 

20516 

1.205 

-6.000 

, 05924 

.08913 

.03615 

.28665 

-.41092 

. 1 3877 

1 .205 

-4  0?0 

. 05745 

.08540 

03510 

.29052 

- 26636 

.08193 

I .205 

-2.000 

05566 

.08338 

.03369 

.29353 

-.13003 

.03017 

I 205 

000 

.05431 

08166 

03247 

.29484 

.00034 

-.02010 

1 .205 

2 000 

.05309 

.07930 

03299 

29207 

.12514 

- 06962 

1 205 

4.000 

.05171 

.07662 

.03403 

28620 

.25169 

- 11934 

GRADIENT 

- 00070 

- 00108 

- 00014 

-.00050 

06456 

- 02512 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


page  me 
(1JJ032)  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SO. FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-L1  * 

12.000 

LREF 

* 1290.3000 

INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  » 

12,000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = .0100 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04165 

.08708 

.03720 

.09389 

-.43315 

. 12015 

.600 

-6  000 

.04118 

. 08283 

03618 

.10065 

- 31277 

. 07269 

.600 

-4.000 

04051 

07864 

.03529 

. 1 0736 

-.20756 

.03471 

600 

-2  000 

03971 

.07515 

.03450 

.11069 

- 09510 

-.00720 

.600 

000 

03901 

. 07288 

, 03379 

.11092 

01474 

- 04834 

.600 

2.000 

03812 

07195 

.03290 

. 1 0838 

. 12615 

- 09079 

.600 

4.000 

03739 

07051 

03210 

. 10375 

.23866 

-.13527 

GRADIENT 

- C0039 

- 00097 

-.00040 

-.00048 

. 05568 

-.021  10 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-0  000 

.04935 

09347 

.03834 

.14749 

-.49544 

. 14972 

.900 

-6  000 

. 04774 

.09062 

.03778 

. 14963 

- . 36273 

.09951 

.900 

-4.000 

.04604 

.08819 

.03726 

15051 

-.24006 

.05180 

.900 

-2.000 

0451  I 

.08490 

, 03657 

. 15273 

-. 11070 

-.00242 

.900 

.000 

04449 

08157 

.03660 

. 15242 

.01816 

- 05581 

.900 

2 000 

04407 

.07931 

.03709 

. 14851 

.14529 

-. 10974 

.900 

4.000 

04394 

07808 

.03620 

. 14771 

27180 

-. 15473 

GPADIEKT 

-.00026 

- 00129 

-.00008 

-.00049 

06399 

- 02602 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALFHA 

CABO 

CAST 

CAB5 

CAF 

CNF 

CLMF 

975 

-8  000 

.05906 

. 10405 

. 04606 

. 19045 

- 53832 

.17326 

.975 

-6.000 

C5649 

. 09965 

.04602 

.19350 

-.39132 

1 1756 

.975 

-4  000 

054  17 

09702 

045!  I 

.19570 

-.25734 

.06929 

.975 

-2  000 

05261 

09523 

0442] 

, 1 9772 

-.12667 

01956 

975 

.000 

05172 

09351 

044  32 

. 19772 

.00244 

-.03310 

.975 

2.000 

.05187 

09261 

04448 

. 19453 

13095 

-.08442 

975 

4.000 

05222 

.09244 

, 04536 

. 19049 

26306 

- 13644 

GRADIENT 

- 00023 

-.00059 

.00004 

-.00068 

06492 

-.02577 

DATE 

as 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

IA93. 

PAGE  413 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( JA93) 

OTSAT 1 30 

(1JJ03S)  ( 

13  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI 

» 15.000 

LREF 

c 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI 

- 15.000 

BREF 

- 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.5!  GRADIENT  INTERVAL  * -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

l . 150 

-6  000 

05753 

. 09556 

. 0467 1 

.5651 1 

- 3^469 

. 15548 

1 150 

-4.000 

05645 

09055 

. 04570 

.56553 

-.55073 

06039 

1.150 

-5  000 

05545 

08834 

.04447 

56908 

-.11713 

.01949 

1 . 150 

000 

.05450 

. 08605 

.04403 

.57018 

01354 

-.0351  1 

1 150 

5.000 

.05335 

08391 

.04357 

.57035 

.14030 

-.08153 

GRADIENT 

-.00053 

-.00106 

-.00039 

.00085 

.06519 

- 05507 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INT 

ERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CAB5 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .505 

-8  000 

. 05755 

. 09565 

04596 

.57573 

- 55593 

. 1 8550 

I 505 

-6  000 

05669 

089  79 

04505 

.57546 

- . 38995 

1 1953 

I .505 

-4  000 

. 05603 

08698 

.04413 

.57951 

- 54578 

. 06534 

1 505 

-5.000 

0550! 

08488 

04337 

. 58574 

- 10970 

,01500 

I .505 

000 

05379 

08561 

.04313 

. 583S3 

.01855 

-.03378 

1 .505 

5.000 

.05304 

.08041 

.0^555 

.58451 

.14143 

- . 07965 

1 .505 

4.000 

.05571 

.07783 

. 04 1 38 

.58181 

.56653 

-.15809 

GRADIENT 

-.00043 

- 00114 

- 00035 

.00035 

.06376 

-.05407 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  414 
UJJ033J  1 13  AUG  76  1 


IP 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  - 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-Rt  » 

12.000 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 


RUN 

NO,  0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04145 

.08472 

03567 

.10003 

- 42933 

. 12128 

.600 

-6.000 

04072 

. 08069 

.03457 

. 1 0763 

- 31186 

. 07534 

600 

-4  000 

.03978 

.07679 

.03372 

.11318 

- 20536 

03696 

600 

-2  000 

039!  ! 

. 07374 

.03336 

.11626 

- 09741 

-.00229 

.600 

000 

03819 

.07135 

.03244 

. 1 1690 

.01100 

-.04339 

.600 

2 000 

03717 

. 07028 

.03150 

11358 

.11966 

-.08522 

.600 

4 000 

03597 

. 06877 

.03105 

10937 

.23540 

-. 13040 

GRADIENT 

- 00048 

- 00097 

- 00036 

-.00051 

05493 

- . 020B8 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

<1 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8.000 

.04777 

. 09357 

03652 

. 15206 

-.50018 

. 18991 

.900 

-6.000 

.04629 

.09030 

03579 

15338 

-.35535 

10730 

900 

-4  000 

.04523 

08695 

03507 

. 15424 

-.23987 

05673 

900 

-2.000 

. 04487 

.08197 

.03460 

.15612 

-.11440 

.00286 

900 

000 

.04431 

. 07899 

03507 

. 15361 

-01433 

-.05288 

.900 

2.000 

04336 

. 07662 

.03529 

. 15023 

. 14852 

1 1225 

.900 

4.000 

04286 

. 07563 

.03476 

. 15037 

. 27554 

-.  15777 

GRAD I ENT 

-.00031 

-.00140 

00000 

-.00068 

.06469 

- 02721 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CADS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

. 05705 

. 10342 

04472 

.19688 

-.53898 

. 18166 

.975 

-6  000 

05479 

09837 

.04435 

20009 

- 39039 

. 12415 

.975 

-4  000 

05284 

.09556 

.04318 

.20229 

-.25915 

.07692 

975 

-2.000 

051 19 

.09378 

. 04245 

20300 

-.13404 

. 03028 

.975 

.000 

.0504  0 

09139 

. 04292 

20152 

-.00516 

-.02402 

975 

2.000 

05103 

.09056 

.04328 

19696 

. ! 2564 

-.07780 

975 

4.000 

.05083 

.09018 

04424 

. 19322 

.25909 

- 13192 

GRADIENT 

-.00021 

-.00070 

00015 

-.00121 

.06481 

-.02629 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  415 
( I JJ032)  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93>  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  = 1290.3000  INCHES 
BREF  «=  1290.3000  INCHES 
SCALE  = .0100 


XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

YMRP  = .0000  IN.  YT 

ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 


BETA  « -4.000 
ELV-LO  « 9.000 
ELV-RO  = 9.000 


ELV-LI  - 12.000 

ELV-R1  - 12.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21 

GRADIENT  INTERVAL  «=  -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I . 150 

-6.000 

.05602 

09038 

. 04556 

.26629 

-.39735 

. 13238 

1 150 

-4.000 

05512 

. 08799 

.04460 

.26921 

-.25149 

.07578 

I . 150 

-2  000 

.05428 

.0863! 

04355 

.27181 

- 11771 

02447 

1.150 

000 

.05305 

.08454 

04345 

.27105 

.01 184 

-.02782 

1 150 

2 000 

05165 

.08214 

. 04283 

.27120 

. 1 3727 

- 07743 

GRADIENT 

- 00058 

- . 00097 

- 00027 

.00026 

.06479 

- . 02560 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8.000 

.05838 

09080 

.04516 

.27681 

- 55212 

. 19225 

I 205 

-6  000 

.05559 

08791 

.04375 

.27939 

-.39235 

12763 

1 205 

-4.000 

05474 

0845! 

04273 

.28357 

-.24555 

.07067 

1 205 

-2.000 

.05376 

08260 

.04213 

.28644 

- . 1 0786 

.01738 

I .205 

000 

05273 

.081 15 

. 04226 

.28514 

.01340 

-.03183 

1 .205 

2.000 

.05149 

.07917 

.04185 

.28455 

.14232 

- . 07833 

1 205 

4.000 

05087 

.07673 

04078 

.28261 

.26558 

- 12612 

GRADIENT 

- 00050 

- 00096 

-.00021 

-.00019 

.06362 

- 02446 

DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  OCT  76  TABULATED  SOURCE"  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  0TSATI30 


(1JJ034)  t 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


= 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
= 1290.3000  INCHES  YMRP 
« 1290.3000  INCHES  ZMRP 
* .0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN,  ZT 


BETA  « .000  ELV-LI  * 
ELV-LO  - 9.000  ELV-R1  * 
ELV-RO  - 9.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8  000 

.04021 

. 08202 

. Q3272 

.10751 

-.43691 

. 13098 

.600 

-6.000 

. 03970 

.07878 

. G3t23 

. 1 1219 

- 31747 

. 0B404 

.600 

-4  000 

.03877 

.07478 

.02989 

. 1 1847 

-.20665 

. 04252 

.600 

-2.000 

03814 

. 0726 1 

.0295! 

.12041 

-.10202 

.00374 

.600 

.000 

03719 

07089 

02882 

. 12093 

.00618 

-.03712 

.600 

2 000 

.03623 

06960 

. 02874 

.11698 

. 1 1744 

-.08136 

.600 

4.000 

,03470 

06583 

.02863 

.11236 

.23266 

- 12748 

GRADIENT 

-.00050 

-.001 10 

-.00016 

-.00078 

.05490 

-.02126 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.04717 

. 09364 

.03324 

. 1 5266 

-.51229 

. 17235 

900 

-6  000 

.04644 

. 08869 

.03149 

.15367 

- . 37302 

.11717 

900 

-4.000 

. 04599 

.08282 

. 02984 

. 1 5650 

-.24155 

.06200 

.900 

-2.000 

.04618 

.07708 

. 02958 

.15811 

-.12170 

.00761 

.900 

.000 

.04510 

.07500 

.03011 

. 1 5763 

.01353 

-.05226 

.900 

2 000 

. 0446B 

. 07302 

.03093 

. 15486 

.14400 

-. 1 ! 184 

900 

4.000 

04399 

.07281 

.03138 

. 15247 

.27! 12 

-. 15677 

GRADIENT 

-.00027 

-.00120 

.00022 

-.00057 

.06455 

-.02785 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

975 

-8.000 

.05436 

. 1 0275 

.04230 

.20117 

-.54798 

. 19381 

.975 

-6.000 

.05312 

.0982! 

.04089 

.20319 

-.40153 

.13795 

.975 

-4.000 

.05266 

09404 

.03934 

.20399 

-.26853 

. 08883 

.975 

-2.000 

.0529! 

.09140 

03816 

.20494 

-. 14437 

.04049 

.975 

.000 

.05331 

08950 

.03802 

.20379 

-.01800 

-.01 159 

.975 

2.000 

. 05395 

.08836 

03854 

. 19955 

.11074 

-.06438 

.975 

4.000 

.05386 

. 08660 

.03939 

. 19425 

.24231 

-.  12012 

GRADIENT 

.00017 

-.00090 

.00002 

-.00124 

.06385 

-.02614 

416 
76  ) 

12.000 

12.000 


DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

1A93. 

LARC 

8FT  TPT 

749  (!A93> 

0TSAT130 

UJJ034)  ( 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  : 

XT 

BETA 

.000 

ELV-LI 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1 

“ 

1290.3000 

INCHES  ZHRP 

= H00.0000  IN, 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

“ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  - 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

05604 

.09079 

. 04343 

.26636 

-.4'202 

.15018 

t . 150 

-4.000 

.05512 

. 08798 

.04245 

.26944 

-.26232 

.08981 

1.150 

-2  000 

05416 

.08513 

.04128 

.27400 

-.12228 

.03189 

1.150 

000 

05315 

.08233 

.04051 

.27518 

.00409 

-.02047 

1.150 

2.000 

.05157 

.07947 

.04042 

.27344 

12809 

- . 06861 

GRADIENT 

-.00058 

- 00142 

-.00034 

.00066 

06488 

- . 02638 

V 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8  000 

. 05554 

.09009 

.04222 

.27927 

-.55322 

20265 

1 .205 

-6.000 

. 05463 

.08748 

.04128 

.28147 

-.39618 

.13913 

1 .205 

-4.000 

.05403 

.08442 

,04059 

.28419 

-.25030 

.0802! 

1 .205 

-2.000 

.05316 

.08138 

.03951 

.28801 

-.11371 

02538 

1 .205 

.000 

.05216 

.07912 

. 03876 

.28990 

.01264 

-.02525 

1 .205 

2 000 

.051 10 

. 07652 

.03874 

.28723 

. 1 3542 

-.07143 

1 .205 

4.000 

.05003 

.07366 

.03868 

.28380 

25671 

-.11704 

GRADIENT 

- 00050 

-.00132 

- . 00023 

-.00008 

.06316 

-.02457 

PAGE  417 
13  AUG  76  ) 

« ts.aoo 

= 12.000 


DATE 

£9 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

IA93. 

- 

PAGE 

LARC  8FT  TPT 

’ 749 

11A931 

OTSAT130 

< 1 JJ035)  ( 

13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L 1 

tt 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R! 

■ 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

3, 

16 

GRADtENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04053 

.08207 

. 02950 

.11496 

-.43967 

.12688 

.600 

-6.000 

.03959 

. 07867 

.02830 

.12191 

-.31893 

.08090 

600 

-4  000 

03865 

.07497 

.02706 

12805 

-.20797 

03976 

600 

-2  000 

.03781 

07172 

.02610 

.13174 

- 10187 

- 00182 

.600 

.000 

.03725 

07062 

02547 

13052 

.00919 

- 04415 

600 

2 000 

.03632 

06916 

. 02545 

. 1 2634 

1 1990 

- 08707 

.600 

4 000 

03520 

06697 

02626 

. 1 1920 

.23599 

- 13222 

GRADIENT 

- 00042 

-.00093 

- 00011 

- 00115 

. 05549 

-.02146 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.04801 

09225 

. 03095 

. 1 6092 

-.50506 

.16252 

.900 

-6  000 

04635 

.08877 

.02991 

. 16313 

- 36993 

.11070 

.900 

-4  000 

.04503 

.08481 

.02901 

. 16543 

- 24561 

.05913 

.900 

-2.000 

.04513 

.0800! 

.02842 

. 16718 

-.11820 

.00276 

900 

.000 

.04435 

. 07729 

02769 

. 1684 1 

.01445 

-.05451 

900 

2 000 

.04362 

.07446 

. 02766 

. 16665 

.14688 

-.1143! 

900 

4 000 

.04321 

.07434 

02835 

. 16407 

.27320 

-. 15904 

GRADIENT 

-.00026 

-.00133 

-.00010 

-.00016 

-.06514 

- . 02767 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

ACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  003 

.05595 

. 10073 

. 03893 

20880 

-.54235 

.18219 

.975 

-6.000 

.05383 

.09634 

.03796 

.21247 

-.39571 

. 12607 

.975 

-4  000 

.05225 

.09318 

.03657 

.21489 

-.26178 

. 07658 

.975 

-2  000 

.05086 

.■0916! 

.03492 

.21674 

-.13297 

.02729 

.975 

000 

.05077 

091 0 1 

.03378 

.21704 

-.00982 

-.02179 

.975 

2 000 

.05075 

08856 

.03419 

.21 156 

12079 

-.07636 

.975 

4.000 

05110 

.08745 

03592 

.20599 

.25563 

-.13285 

GRADIENT 

-.00012 

- . 00072 

-.00010 

-.001  15 

.06443 

-.02613 

410 

76  1 

12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  419 
1 IJJ035)  ( 13  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  0TSAT130 


REFERENCE  DATA  - PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  - 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  » 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4,21 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I 150 

-6  000 

.05793 

. 09062 

.04038 

.2753! 

-.40677 

. 1 3934 

1.150 

-4.000 

. 05655 

. 08767 

.03917 

.27774 

-.261 16 

. 08046 

1.150 

-2.000 

05541 

. 08509 

03740 

.2B134 

-. 12519 

. 02656 

1.150 

000 

- .05434 

. 08287 

.03600 

.28394 

.00720 

- 02553 

1 . 150 

2 000 

. 05265 

08013 

03588 

.28155 

. 13279 

- 07580 

GRADIENT 

- 00064 

- 00124 

- 00056 

.00070 

06571 

-.02604 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-a. 000 

. 05859 

. 09094 

.03999 

.28443 

-.55658 

. 19753 

1 205 

-6  000 

05739 

. 08B56 

03909 

28590 

- . 3987? 

.13388 

1.205 

-4  000 

. 05589 

. 08522 

03770 

.28982 

- 25320 

.07521 

1.205 

-2  000 

05457 

. 08223 

.03595 

.29439 

-.11509 

02117 

1.205 

000 

05320 

. 07990 

03435 

.29674 

01442 

-.02770 

I 205 

2 000 

.05206 

.07696 

03425 

.29445 

13442 

- 07443 

1 .205 

4 000 

05080 

07473 

03532 

.28868 

25989 

-.  1241  I 

GRADIENT 

- 00063 

-.00131 

- 00032 

-.0001  1 

06378 

-.02471 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  >420 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93> 

REFERENCE  DATA 

A. 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  * 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0,100 


OTSAT130  ( ! JJ036)  ( 13  AUG  76  ) - 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  * 6.000  ELV-L1  « 12.000 

ELV-LO  * 9.000  ELV-R1  * 12.000 

ELV-RO  » 9.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.16  GRADIENT  INTERVAL 

= -5, 

.00/  5 00 

TACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS  CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8  000 

.04120 

.08271 

. 02723 

11779 

- .4  3938 

. 12534 

.600 

-6.000 

04018 

. 0789S 

.02618 

12490 

-.31919 

. 07848 

600 

-4  000 

03940 

. 07592 

. 02566 

1239! 

-.21439 

. 03890 

.600 

-2  000 

03872 

.07331 

. 02495 

13079 

-.09808 

-.00572 

.600 

.000 

.03803 

07144 

.02418 

13087 

.01161 

-.04804 

.600 

2 000 

03732 

07029 

.02462 

12566 

12431 

.09217 

.600 

4 000 

03625 

06820 

. 02534 

1 1837 

.23852 

- . 1 3693 

GRADIENT 

-.00039 

- 00092 

-.00005 

00131 

. 0564  1 

- 02191 

RUN 

NC  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL 

^ -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

.900 

-8  000 

04914 

.09312 

900 

-6.000 

04739 

.09004 

.900 

-4  000 

.04600 

. 08699 

.900 

-2.000 

.04591 

.08306 

.900 

.000 

04542 

07979 

.900 

2.000 

04479 

07-717 

.900 

4.000 

04419 

07683 

GRADIENT 

- 00024 

- 00131 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.02851 

. 1 6422 

-.50513 

15852 

. 02808 

. 16564 

- 37188 

.10815 

.02755 

. 16787 

-.24733 

.05837 

02696 

. 17008 

-.  12310 

.00524 

02637 

.17111 

.00917 

-.05208 

. 02670 

.16918 

. 14291 

—.III QO 

. 02737 

.16499 

26563 

-.15477 

00003 

- 00033 

.06460 

-.02713 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  ALPHA  CABO  CAST 

.975  -8.000  05948  .10184 

.975  -6.000  05658  .09748 

.975  -4.000  . 05u 15  09443 

.975  -2.000  .05259  09316 

.975  .000  05142  .09208 

.975  2.000  .05118  08995 

975  4.000  05155  08908 

GRADIENT  - 00033  -.00070 


CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03496 

21236 

-.54448 

.17874 

.03453 

.21606 

-.39650 

. 12146 

.03382 

.21791 

- 26167 

.07124 

.03285 

.21881 

-.13128 

.02170 

.03220 

.21892 

-.00128 

-.03091 

. 03275 

.21418 

. 12522 

-.08299 

.03421 

.20782 

.25938 

-.13674 

.00003 

-.00124 

.06493 

-.02603 

\ ORIGINAL1  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  OCT  7B  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  421 


LARC 

8FT  TPT 

749  ( 1 A93 ) 

OT5ATI30 

(1JJ036J  ( 

13 

AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-L  J 

m 

12.000 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

A 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI 

a 

12.000 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

.0100 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.06047 

.09187 

03714 

.27870 

-.40897 

.13419 

1 . 150 

-4.000 

. 0588 1 

. 08903 

.03651 

.28074 

-.26328 

. 07707 

1.150 

-2  000 

05691 

. 08666 

03520 

.28326 

- 12694 

.02463 

1.150 

000 

05552 

.08462 

03399 

.28445 

.00752 

- . 02889 

1 . 150 

2 000 

05376 

08179 

03476 

.28128 

. 1 3666 

-.08180 

GRADIENT 

- 00083 

- 00 I 19 

-.00032 

.00014 

06671 

-.02651 

RUN 

NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GPADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I 205 

-8.000 

. 06069 

.09251 

.03716 

.28614 

-.56059 

. 19473 

1 .205 

-6  000 

05944 

. 08874 

03629 

.28915 

- 40098 

12963 

1 .205 

-4  000 

.05760 

. 06529 

03524 

.29262 

-.25671 

.07282 

l 205 

-2  000 

05578 

08325 

03377 

.29557 

-.1199! 

.02046 

1 .205 

000 

05442 

08137 

03254 

.29683 

.01 172 

-.03014 

1 .205 

2.000 

. 05326 

.07891 

.03312 

.29371 

. 1 3592 

-.07929 

1 205 

->.000 

.05180 

. 07622 

03415 

28790 

86179 

12850 

GRADIENT 

- 00071 

-.00! 12 

-.00014 

-.00056 

. 06464 

- 02512 

DATE 

?9  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

BFT  TPT  749 

( IA93) 

OTSAT130 

t 1UU037)  t 13  AUG 

j REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

SS 

B690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  * 

LREF 

= 

1B90.3000 

INCHES 

YW  = .0000  IN.  YT 

ELY-LO  *= 

14.000 

ELV-RI  « 

8REF 

1290.3000 

INCHES 

2MRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE 

= 

! .0100 

RN/L  - 

3.97  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

= 900 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.000 

04909 

09386 

.03905 

. 15084 

- 47801 

. 1 3560 

-6  000 

04752 

.09100 

.03048 

. 15332 

-.34405 

.08395 

-4  000 

04588 

. 08856 

03801 

15470 

-.22013 

. 03546 

-B  000 

04518 

. 08584 

03746 

. 15610 

-.09166 

-.01858 

000 

04462 

.08214 

. 03724 

15629 

.04033 

-.07479 

2 000 

04419 

. 07950 

. 03755 

. 15261 

17240 

-.13181 

4 000 

04373 

.07778 

03659 

.15210 

.29783 

-. 17657 

GRADIENT 

- 00026 

.00139 

- 00014 

-.00043 

.06500 

-.02686 

RN/L  = 

4.08  GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/  5 00 

MACH 

= 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8  000 

05930 

10401 

.04652 

. 19568 

-.51849 

. 15826 

-6.000 

05654 

09950 

04650 

. 19854 

- 37007 

10128 

-4.000 

05406 

09668 

04569 

.20056 

-.23728 

.05323 

-E.000 

05237 

09472 

.04481 

.20320 

-.10596 

.00304 

.000 

.05153 

.09317 

.04491 

.20296 

. 0274 1 

- . G5256 

a ooo 

05146 

.09191 

.04492 

.20108 

15612 

-. 1Q533 

4 000 

05194 

09168 

.04560 

. 1 9728 

29037 

- 15849 

GRADIENT 

-.00026 

.00064 

- 00000 

- 00043 

06587 

- 02659 

4BB 
76  ) 

IB. 000 
IB. 000 


DATE  29 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


OCT  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  423 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
0100 


MACH 


( 

LARC 

8FT  TPT 

749  t 1 A93) 

OTSATI30 

XMRP 

=*  976.0000  IN 

XT 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

RN/L  - 

3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

= 

.900 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-8  000 

.04744 

. 09395 

.03731 

-6  000 

,04613 

09C80 

.03663 

-4  000 

04504 

08763 

03596 

-2.000 

04467 

08326 

.03544 

000 

.04427 

. 07936 

.03556 

2 000 

.04375 

.07718 

.03595 

4.000 

. 04294 

.07543 

.03535 

GRADIENT 

-.00026 

-.00152 

-.00004 

RN/L  = 

4 oe 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

t I JJ03BI  I 13  AUG  76  > 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  » -4.000  ELV-LI  = 12.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  *=  12.000 
ELV-RO  » 14.000 


00/  5 00 


CAF 

CNF 

CLMF 

15648 

- 49470 

14654 

. 1 5772 

- 34783 

.09207 

.15832 

- 21988 

.04014 

.15951 

-.0931 1 

-.01490 

.15870 

. 03984 

-.07276 

.15384 

. 17128 

- . 1 3227 

15422 

.30231 

18066 

00069 

06544 

-.02795 

00/  5 00 


MACH 

* .975 

ALPHA 

CABO 

CABT 

-8  000 

05718 

10330 

-6  000 

.05469 

09806 

-4.000 

05257 

.09504 

-2.000 

. 05084 

.09324 

000 

. 04998 

.09106 

2 000 

.05038 

09015 

4.000 

.05043 

.08957 

GRADIENT 

- 00024 

- 00070 

CABS 

C VF 

CNF 

CLMF 

04519 

.20190 

-.52119 

. 16729 

04483 

.20495 

-.37108 

10861 

.04383 

.20663 

-.23831 

.06001 

.04318 

.20756 

-.1  1 149 

01253 

.04364 

20676 

i .02400 

- 04564 

.04390 

20300 

.15079 

-.0986! 

04452 

.20053 

28492 

-.15348 

.00010 

- 000B4 

. 06544 

-.02691 

DATE  29  OCT  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BET  TPT  749  UA93)  OTSATI30 

REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SO  FT.  XMRP  e 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  =>  1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN,  ZT 

SCALE  = .0100 

RN/L  --  3 97  GRADIENT  INTERVAL  = 

MACH  = .900 


ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

-8.000 

.04654 

. 09357 

.03415 

-6.000 

. 04598 

. 08865 

03243 

-4  000 

.04593 

.08305 

. 03077 

-2.000 

. 04595 

.0771 1 

.03034 

000 

.04501 

.07455 

.03073 

2 000 

.04461 

.07288 

.03152 

4.000 

.04390 

. 07236 

.03182 

GRADIENT 

-.00027 

-.00128 

.00016 

RN/L  = 

4 08 

GRADIENT  1 

INTERVAL  = 

975 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

-8  000 

.05404 

. 1 0224 

.04243 

-6.000 

05269 

. 09774 

.041 18 

-4.000 

.05214 

.09361 

04002 

-2  000 

. 05223 

.09075 

.03906 

.000 

. 05264 

08886 

. 03894 

2.000 

.05326 

08764 

.03917 

4.000 

. 05322 

- 08585 

.03956 

GRADIENT 

.00016 

-.00093 

-.00004 

PAGE  424 
UJJ039)  ( 13  AUG  75  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = .000  ELV-L!  «*  12.000 
ELV-LO  ' 14.000  ELV-R1  » 12.000 
ELV-RO  » 14.000 


-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

.15836 

-.49829 

. 16093 

. 15973 

-.35545 

.10236 

. 16228 

-.22100 

.04434 

. 16461 

- . 09837 

-.01  1 18 

. 16374 

.04081 

-.07350 

16080 

.17224 

-.13384 

. 15827 

.30050 

-.18088 

-.00059 

.06568 

-.02865 

00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

20651 

-.52608 

. 17792 

. 20826 

-.37955 

12102 

.20961 

-.24820 

.07190 

.21110 

-.11847 

.02139 

.20934 

.01019 

-.03271 

.20587 

. 1 3570 

-.08436 

.20237 

.27074 

-.14281 

-.00099 

. 06460 

-.02676 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  /49  UA931  OTSATI30 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690. OOOC  SQ.FT.  XMRP  » 976.0000  JN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 

RN/L  =•  3 97  GRADIENT  INTERVAL  = 

MACH  *>  .900 


ALPHA  CABO  CABT  CABS 


-8.000 

.04759 

. 09233 

.03162 

-6  000 

.04609 

08901 

.03069 

-4  000 

.04472 

08495 

. 02952 

-2.000 

.04488 

.0801! 

. 02872 

000 

04450 

.07767 

.02817 

2.000 

.04394 

.07522 

. 02790 

4.000 

.04342 

07423 

.02873 

GRADIENT 

-.00018 

-.00132 

-.00012 

RN/L  = 4.08  GRADIENT  INTERVAL  = 

MACH  ■=  975 

ALPHA  CABO  CABT  CABS 


-8  000 

.05608 

.10069 

. 03944 

-6.000 

05378 

09630 

03846 

-4.000 

.05193 

. 09269 

.03686 

-2  000 

.05077 

.09111 

. 03524 

.000 

.05065 

.09017 

.03415 

2.000 

05068 

06795 

03476 

4 000 

.05103 

08704 

.03637 

GRADIENT 

- 00009 

-.00072 

- 00007 

PAGE  425 
(IJJ040)  ( 13  AUG  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « 4.000  ELV-LI  - 12.000 
ELV-LO  ■=  14.000  ELV-RI  » 12.000 
ELV-RO  - 14.000 


-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

. 16647 

-.49126 

. 15080 

. 16818 

-.35193 

. 09597 

.17124 

- . 22346 

.04204 

. 17349 

-.09738 

-.01433 

17373 

.03826 

- 07362 

. 17162 

. 16761 

-.13177 

. 16899 

.30118 

-.18195 

.00032 

.06571 

-.02827 

-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

.21385 

-.52674 

. 16982 

.21686 

-.37921 

1 1244 

.21975 

- 24416 

061  10 

.22243 

-.11178 

.01019 

.22326 

.01574 

-.04160 

.21704 

.14648 

- . 09752 

.21260 

.28192 

-.15410 

.00098 

06552 

-.02691 

DATE  29  OCT  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 
LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = 
BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 
SCALE  * .0100 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93>  OTSAT130 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


MACH 


MACH 


RN/L  •- 

3 97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

900 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-8.000 

04901 

0932B 

. 02885 

-6  000 

.04721 

. 08994 

.02840 

-4  000 

04574 

08719 

02779 

-2  000 

04552 

08380 

02712 

000 

04505 

00002 

02654 

2 000 

04473 

07741 

02671 

4 000 

04424 

07654 

02749 

GRADIENT 

-.00019 

-.00138 

- 00005 

RN/L  = 

4 08 

GRAD  I ENT 

INTERVAL  = 

975 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-8  000 

. 05965 

10186 

03533 

-6.000 

05659 

09744 

03484 

-h  000 

05413 

09427 

03407 

-2  000 

05265 

09280 

03313 

COO 

.05145 

.09156 

03251 

2.000 

.05113 

. 08968 

.03317 

4 000 

.05152 

08864 

03476 

GRADIENT 

- 00034 

- 00072 

00007 

PAGE  426 
(1JJ04I)  t 13  AUG  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « 6.000  ELV-LI  « 12.000 
ELV-LO  - 14.000  ELV-RI  « 12.000 
ELV-RO  * 14.000 


-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

16908 

-.49200 

.14696 

171  16 

- 35531 

. 09397 

.17344 

- 2284 B 

.04221 

.17481 

- 10066 

-.01287 

17648 

.03655 

-.07330 

.17423 

16769 

-. 13135 

17013 

29482 

-.  1781  1 

00036 

06575 

-.02796 

-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

.21688 

- 52946 

.16618 

22066 

-.38040 

.10801 

22273 

- 24427 

Q5675 

.22387 

-.11132 

,00555 

.22460 

.02134 

-.04924 

.21988 

14814 

- 10271 

.21383 

.28350 

-.15714 

- 00109 

06575 

- 02680 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 

I A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT 

/49  1 1 A93) 

OTSATI30 

. 

(1JJ042)  ( 

13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT  . 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L I 

m 

LREF 

& 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

14 . 000 

ELV-RI 

a 

BREF 

SCALE 

X 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN, 

ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

RN/L  - 

3.97 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/  5 00 

MACH 

= 

.900 

ALPHA 

CA80 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.000 

.04993 

.09332 

. 03822 

.14764 

- 49296 

.14667 

-6  000 

04828 

09062 

.03773 

. 15040 

-.35814 

.09479 

-4  000 

04647 

.08861 

.03749 

15235 

-.23190 

. 04520 

-2.000 

.04560 

. 08548 

.03695 

. 15469 

- 10386 

- 00879 

hrj  to 

.000 

.04468 

.08157 

03696 

15525 

.02896 

-.06457 

-J 

2,000 

04448 

.07949 

03743 

. 15131 

16114 

- 12216 

S 

4.000 

.04438 

07782 

.03643 

. 14975 

28437 

-.  16574 

8g 

GRADIENT 

-.00027 

-.00138 

-.00008 

- 00043 

06488 

- 02676 

RN/L  = 

4 08 

GRADIENT  I 

INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

§ 3? 

MACH 

.975 

§ > 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

tr*  2 

-8  000 

.05910 

.10418 

04621 

19247 

-.53498 

. 17034 

to  Ca 

-6.000 

'.05679 

.10013 

04620 

19503 

- 38705 

.11350 

-4 . 000 

05459 

09755 

.04539 

19684 

-.25350 

06512 

-2.000 

05306 

. 09567 

04455 

. 1993! 

- 12152 

01528 

0D0 

05209 

.09371 

04469 

. 19937 

0C836 

-.03775 

2.000 

.05211 

09256 

04487 

. 19624 

.13450 

- . 08869 

4 000 

. 05267 

09233 

.04561 

, 19207 

.2696! 

-. 14216 

GRADIENT 

-.00024 

-.00068 

00004 

-.00063 

.0651 1 

- 02593 

457 
76  ) 

8.000 

8.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - tA93.  PAGE  458 


LARC  8FT  TPT  /49  ( 1A93>  OTSATI30  CIJJ043)  t 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  “ 

0.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  » 

8.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES 

2 MRP  = 

400.0000  IN 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = .900 

ALPHA 
-8  000 
-6  000 
-4  000 
-2  000 
.000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 

RN/L 

MACH  = 975 


ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.000 

.05736 

10388 

.04485 

.19854 

-.53796 

. 17959 

-6  QCO 

05510 

09897 

.04448 

.20123 

-.3B727 

.12062 

-4  000 

.05321 

.09622 

04345 

.20298 

-.25264 

07129 

-2.000 

.05152 

.09417 

. 04278 

.20445 

12445 

02326 

000 

.05070 

.09174 

04335 

.20288 

.00222 

- 02965 

2 000 

05125 

.09083 

.04  371 

. 19885 

. 12972 

- . 08254 

4 OOO 

.05138 

08985 

.04448 

.19557 

. 26422 

-.13733 

GRAD  1 ENT 

-.00020 

-.00079 

00015 

-.00103 

. 06439 

-.02615 

CABO 

CABT 

CABS 

04825 

09358 

03645 

04691 

09037 

.03576 

04585 

.08747 

03526 

.04525 

08252 

03482 

04460 

.07910 

03538 

04421 

.07719 

03593^ 

04348 

07565 

03527 

-.00029 

-.00145 

.00006 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

CAF 

CNF 

CLMF 

. 1 5245 

- 4 9820 

. 15666 

.15446 

- 36196 

. 1 0297 

.15546 

-.23234 

.04987 

. 1 5754 

- . 1 0528 

- 00553 

.15669 

02511 

-.06163 

.15264 

. 16424 

-.12457 

.15177 

. 28824 

-.16969 

-.00061 

. 06553 

-.02791 

-5.00/  5.00 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93>  OTSATI30 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ  FT.  XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

LREF  =»  1290  3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 

RN/L  - 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = 


MACH 


MACH 


.900 


ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-B  000 

.04737 

.09358 

.03329 

-6.000 

04667 

.08851 

.03159 

-4  OOO 

.04644 

08261 

.02993 

-2.000 

04638 

.07673 

. 02356 

.000 

.04546 

.07485 

.0304! 

2.000 

04490 

. 07249 

.031  14 

4.000 

.04431 

07237 

.03193 

GRADIENT 

-.00029 

-.00124 

.00028 

RN/L  = 

4 08 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

.975 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-8. OOQ 

.05481 

. 1 0288 

.04213 

-6.0G0 

.05350 

.09816 

.04088 

-4.000 

.05305 

.09401 

03959 

-£  OCO 

.05316 

09122 

.03846 

000 

. 05365 

08958 

.03823 

2.000 

.05409 

08807 

03888 

4 000 

05365 

08605 

.03986 

GRADIENT 

.00011 

-.00095 

.00005 

PAGE  429 


( 1UJ044 ) < 13  AUG  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  « .000  ELV-LI  - 8.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  - 8.000 
ELV-RO  - 14.000 


-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

. 15483 

- 51  140 

. 16997 

. 15602 

- . 36892 

.11162 

. 15853 

-.23289 

.05307 

. 16145 

- . 1 0994 

-.00279 

.16026 

. 02523 

-.06239 

. 15867 

. 15732 

-.12209 

. 15437 

.28565 

-.16853 

-.00055 

. 06522 

-.02813 

-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

.20380 

-.54140 

.18882 

.20654 

-.39551 

. 13233 

20725 

- 26032 

.08!  1 0 

.20844 

- . I 3393 

03204 

.20602 

- 01205 

-.01727 

.20179 

.12177 

- . 07204 

19674 

.25283 

-.12759 

00138 

06410 

-.02607 

DATE  29  OCT  76  . TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN. 

XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN. 

ZT 

RN/L  ~ 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = 

MACH  = .900 


ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

-8.000 

.04826 

.09219 

.031 16 

-6  000 

.04655 

. 00869 

.03018 

-4  000 

.04536 

.0946 1 

. 02926 

-2.000 

.04596 

. 07985 

02873 

.000 

.04486 

.07740 

.02810 

2.000 

.04413 

.07449 

.0281 1 

4 000 

.04375 

.07425 

. 02897 

GRADIENT 

-.00025 

-.00130 

-.00006 

RN/L  = 4 08  GRADIENT  INTERVAL  = 


MACH  = . 975 

ALPHA  ‘ CABO  CABT  CABS 


-8.000 

.05629 

.10132 

03914 

-6.000 

.05429 

09704 

03802 

-4.000 

.05257 

09352 

.03650 

-2.000 

.05! 12 

.09170 

.03496 

.000 

05079 

.09091 

03414 

2.000 

.05080 

.08844 

03491 

4 000 

.05098 

.08716 

03664 

GRADIENT 

-.00017 

- 00080 

.00001 

PAGE'  430 
IIJJ045)  I 13  AUG  76  ) 


PARAMETRIC  DATA  j 

BETA  = 4.000  ELV-LI  » ' 8.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  - 9.000 
FLV-RO  » 14.000 


-5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

. 16205 

- -49906 

. 15779 

. 16418 

-.36010 

.10318 

. 16743 

-.23408 

. 05024 

. 16963 

- 11220 

-.00350 

. 17074 

. 02395 

-.06310 

. 16916 

. 15795 

-.12361 

. 1 6536 

.28224 

- 16883 

-.00023 

G6514 

-.02791 

00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

.20931 

-.54133 

. 18042 

21265 

- 39323 

.12315 

.21561 

- .85B25 

.07215 

.21816 

-.13088 

.02329 

.21950 

-.00032 

- . 02879 

21320 

. 12893 

- . 08322 

.20772 

.26414 

-.13972 

-.00104 

. 06523 

- 0265! 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  431 

( I JJ046)  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  SET  TPT  749  (IA93)  OTSATI3D 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

= 976.0000  IN. 

XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-LI  » 

8.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

YMRP 

=*  .0000  IN. 

YT 

ELY-LO  » 

14.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8  000 

0496D 

.09303 

. 02882 

. 16544 

-.50130 

. 15475 

-6  000 

. 04783 

08986 

.02834 

. 16739 

- . 36647 

. 1 0253 

-4  000 

04644 

.08706 

. 02777 

. I 6936 

-.23882 

. 05066 

-2.000 

.04634 

.08339 

.02714 

1721  1 

-.11395 

-.00251 

000 

. 04547 

.07983 

.02646 

. 17436 

.01971 

-.06165 

2.000 

.04520 

07730 

. 02697 

. 17102 

.15652 

-.12176 

4.000 

.04457 

.07679 

. 02778 

. 16700 

. 27958 

-. 16537 

GRADIENT 

-.00024 

-.00133 

-.00001 

- 00029 

. 06536 

- 02756 

MACH 

RN/L 

= 9^5 

ALPHA 

= 4 08 

CABO 

GRADIENT  1 
CABT 

INTERVAL  = 
CABS 

-5.00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.000 

. 05950 

.10210 

.0351 1 

.21301 

-.54068 

. 1 7595 

-6.000 

.05713 

09B15 

. 05452 

21636 

-.39341 

.11859 

-•♦.000 

. 05480 

.0951 I 

.03375 

.21847 

-.26072 

. 06873 

-2.000 

. 05295 

.09334 

. 03283 

.22008 

-.12943 

.01815 

.000 

.05168 

.09226 

03244 

.22055 

,00486 

-.03667 

2.000 

.05125 

0B988 

.03325 

.21630 

.13314 

-.09003 

4 000 

.05164 

.08889 

.034Bt 

.21012 

.26650 

- 14336 

GRADIENT 

-.00040 

-.00079 

.00013 

-.00102 

.06585 

-.02662 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  432 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FTrTPT  749  UA931  OTSAT130 


(IJJQ47)  ( 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  « 
ELV-LO  “ 
ELV-RO  » 


-6.000  ELV-L1  « 

4.000  ELV-RI  * 

4.000 


RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  * 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

.05014 

. 09348 

.03733 

.14154 

-.51759 

.16603 

.900 

-6.000 

.04861 

.09036 

. 0367B 

. 144B9 

-.38015 

.11325 

.900 

-4.000 

04699 

. 08B17 

03641 

14671 

-.25413 

.06400 

.900 

-2  000 

.046t5 

.08545 

. 03597 

.14780 

-.13000 

.01303 

900 

000 

.04522 

.08169 

.03595 

. 14725 

-.00853 

-.03430 

900 

2.000 

.04491 

.08012 

.03605 

. 14492 

. 10770 

- . 07839 

.900 

4.000 

.04473 

.07843 

. 03558 

.14246 

234  00 

-. 12426 

GRADIENT 

-.00029 

-.00124 

- 00008 

-.00057 

.06070 

- 02340 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRAOIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

05900 

.10414 

04543 

. 18341 

-.56191 

. 19307 

975 

-6.000 

056B9 

. 09987 

04543 

. 18713 

-.41394 

. 1 3652 

975 

-4.000 

.05515 

.09788 

04466 

. 1 8954 

-.28055 

.08884 

.975 

-2  000 

.05363 

.09619 

.04372 

. 19127 

-.14849 

.03906 

.975 

000 

.05275 

.09449 

.04370 

. 19156 

-.01989 

-.01294 

975 

2.000 

.05318 

. 09328 

.04391 

. 18882 

.10221 

- 06034 

.975 

4 000 

.05391 

. 09354 

.04455 

. 18402 

.22792 

-.10611 

GRADIENT 

-.00015 

-.00058 

-.00000 

-.00067 

.06*38 

- 02447 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CA80 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.0C0 

.05594 

09284 

.04606 

.25706 

-.42001 

.14352 

1 . 150 

-4.000 

.05533 

.09112 

.04522 

.25986 

-.27634 

. 0B994 

1 . 150 

-2.000 

.05448 

08940 

04411 

.26382 

-. 14162 

.04049 

1 . 150 

000 

.05343 

.08747 

.04366 

.26453 

- 00846 

- 01253 

1.150 

2.000 

.05271 

.08548 

.04306 

.26496 

. 1 1635 

-.06122 

GRADIENT 

-.00045 

-.00094 

-.00035 

.00000 

.06556 

- . 02533 

76  ) 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - (A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


UJJ047)  < 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP 

YMRP 

ZMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

* .0000  IN.  YT 

= 400.0000^  IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  = 
ELV-RO  * 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  « 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

-6  000  ELV-L!  - 
4.000  ELV-R!  - 
4.000 


o Q 

^ a 


SHEF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

. 05584 

. 09276 

. 04530 

.26826 

- 57403 

.20437 

I .205 

-6  000 

.05507 

. 0904  I 

04439 

.27064 

- 41221 

. 13930 

1 .205 

-4  000 

.05451 

08809 

04366 

.27395 

- 26904 

.08500 

1 205 

-2  000 

05366 

.08615 

.04297 

.27725 

-.13338 

03500 

1 205 

000 

. 05266 

.08405 

04268 

.27881 

- 00535 

- 01430 

1 .205 

2 000 

. 05205 

08)87 

04218 

.27939 

11948 

-.06110 

1 .205 

4.000 

05200 

07947 

04123 

.27643 

.24386 

-.10890 

GRADIENT 

-.00033 

-.00106 

- 00028 

.00035 

.06383 

- 02420 

LARC  8FT  TPT  749 

(IA93) 

OTSAT130 

< IUJ048)  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 975, 

.0000  IN.  XT 

BETA 

-4  000 

£LV-L ! = 

1290. 3000 

INCHES  YMRP 

- 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 . 000 

ELV-RI  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 3 

98  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8  000 

. 04872 

.09420 

. 03555 

. 14520 

-.52264 

.17599 

.900 

-6.000 

. 04748 

.09039 

.03496 

. 1 4796 

-.38153 

12016 

-9C.0 

-4.000 

. 04642 

.08716 

03426 

. 14982 

-.25467 

.06913 

900 

-2  000 

04562 

.08245 

03373 

. 15153 

-.13304 

01740 

.900 

000 

04456 

07860 

.03407 

. 14935 

- 00950 

-.03304 

900 

2.000 

04402 

07741 

G3li32 

. 14562 

. 1 0852 

- . 07990 

900 

4 000 

04  371 

.07644 

03429 

. 14403 

23797 

-. 12739 

GRADIENT 

- 00035  -.00132 

00003 

-.00087 

.06134 

- 02452 

433 

76  > 

8.000 

8 000 


76  > 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 

} 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE  43* 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


t 1 JJ048)  1 13  AUG 


! REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

8690.0000 

SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L1  a 

LREF  * 

1890.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

BREF  = 

1890.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

05734 

. 1 0387 

.04392 

. 18975 

-.56327 

.20119 

.975 

-6  000 

05533 

. 09894 

04362 

. 1 9325 

-.41400 

. 14360 

.975 

-4  tlOG 

.05380 

09679 

.04260 

. 1 9536 

-.28193 

.0966! 

.975 

-8  OOO 

. 05286 

.09503 

.04177 

19622 

- 15603 

.04948 

.975 

.000 

,05161 

09280 

.0422! 

.19461 

- 03028 

-.00879 

975 

8.000 

05249 

09130 

04868 

.19042 

.09580 

- 05361 

.975 

4.000 

. 05260 

09069 

04326 

. 1 8690 

.82582 

- 10447 

GRADIENT 

- OOOll 

-.00080 

0001  1 

-.00114 

.06337 

-.08586 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  OOC 

.05483 

.09102 

.04490 

.26036 

- 42339 

15324 

1.150 

-4  000 

05414 

.00899 

.04403 

26314 

- 27925 

. 09773 

1 150 

-2.000 

05353 

. 08778 

04315 

.26557 

-.14277 

. 04547 

1 150 

000 

05250 

08658 

04 '302 

.26466 

-.01 052 

- 00798 

1 150 

2.000 

051  14 

.08400 

.04251 

26510 

11335 

- 05707 

GRADIENT 

-.00050 

-.00081 

-.00023 

.00085 

. 06550 

-.02589 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00;  ' 5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I .805 

-8.000 

.05465 

.09012 

0442! 

.87336 

-.57342 

.21098 

1.805 

-6.000 

05392 

. G8B05 

.04303 

87458 

-.41237 

. 14606 

1 805 

-4  000 

.05326 

08577 

.04233 

87720 

- 26654 

.08947 

1 .805 

-2.000 

05239 

08393 

.04172 

.28028 

- 13219 

.03750 

1 .805 

.000 

05144 

08252 

.04175 

.27965 

-.00666 

-.01 106 

1,205 

2 000 

.05037 

.08035 

04133 

27985 

I 1913 

-.0587! 

1 805 

4.  OOC 

.04996 

. 07799 

0404  1 

.27818 

24169 

-.10646 

GRADIENT 

-.00043 

-.00096 

-.0002! 

.00008 

.06339 

-.08440 

76  1 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  935 
(1JJ049)  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  . PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-Ll  « 

S.000 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  a 

4 000 

ELV-R1  » 

8.000 

SREF 

<*  1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = .0100 


RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

.04825 

. 09377 

.03176 

14628 

- 52827 

. 18533 

.900 

-6  000 

.04752 

.08894 

.03031 

. 14828 

-.38723 

. 12826 

.900 

-4  000 

.04715 

.08340 

02890 

15040 

-.25884 

. 07456 

.900 

-2.000 

.04670 

. 07745 

.02869 

. 15263 

-.1378! 

02064 

900 

000 

.04532 

07530 

02941 

.15157 

- 01125 

-.03189 

.900 

2.000 

.04481 

.07320 

.03013 

. 14B53 

1 1210 

-.08*i70 

.900 

4 000 

.04414 

07313 

03066 

. 14680 

23000 

-.12292 

GRADIENT 

-.00039 

- 00124 

00024 

- 00057 

.06138 

- . 02502 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABI 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

.05530 

. 1 0353 

04141 

. 1939! 

- 56866 

.21153 

975 

-6  OOO 

. 05424 

09926 

04022 

19572 

-.42058 

. 1546! 

.975 

-4.QOO 

.05385 

.09510 

03859 

.19769 

-.28791 

.10557 

.975 

-2.000 

.05403 

.09238 

03719 

19935 

-. 16571 

. 05833 

.975 

.000 

.05444 

09053 

.03686 

. 19790 

-.04295 

.00899 

.975 

2,000 

055 12 

0B904 

.03748 

. 19357 

08731 

-.04391 

975 

4 000 

05496 

.08713 

03879 

.18899 

21461 

- 09656 

GPAO I EM  T 

00017 

- 0C096 

00003 

-.001 16 

06290 

- 02533 

RUN 

NO.  0/0 

RN.  L = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 150 

-6  000 

05504 

09147 

.04282 

25958 

- 43389 

16902 

1 . 150 

-4.000 

.05410 

08918 

.04197 

.26206 

- 28610 

.10976 

1 150 

-2  OOO 

05325 

08703 

04  100 

.26603 

-.14647 

05239 

I 150 

.000 

05246 

.08459 

.04007 

.26787 

-.0219! 

.00116 

! . 150 

2.000 

.05104 

.08126 

. 03984 

.26646 

.10360 

-.04775 

GRADIENT 

- 00050 

- 00131 

- . DQ037 

. 00075 

06468 

- 02619 

US 

t— 

< 

D 

at 

r\j 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 

IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT 

749  t I A93) 

OTSATI30 

(IJJC49)  t 13 

AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  = 

LREF 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  = 

BREF 

= 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-9.000 

05442 

.09023 

04 1 74 

.27282 

-.57655 

.22199 

! .205 

'6.000 

. 05337 

08771 

.04065 

.27509 

-.41879 

.15823 

1 .205 

-4.000 

05263 

08492 

039B5 

.27816 

-.27142 

. 09835 

1 .205 

-2  000 

05182 

.08247 

. 03892 

.28182 

-. 13546 

.04385 

1 .205 

000 

.05105 

.08051 

. 03B22 

.28292 

- 01057 

-.00515 

1.205 

2 000 

.05009 

.07795 

.03817 

.28084 

1 1238 

-.05130 

1.205 

4 000 

. 04886 

07472 

03819 

27863 

23285 

-.09733 

GRADIENT 

-.00046 

- 00125 

- 00020 

-.00000 

. 06282 

- 02433 

LARC 

8FT  TPT 

749  ( i A93) 

OTSAT130 

(1JJ050)  t 13 

AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-RI  = 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

.0100 

1 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8.000 

.04890 

.09250 

.03043 

. 15457 

- . 5204 ! 

. 17395 

.900 

-6.000 

.04734 

.08913 

.02937 

15707 

- . 38584 

. 12176 

.900 

-4.000 

04581 

08505 

. 0284 ! 

. 1 5988 

- 25962 

.07146 

.900 

-2.000 

04575 

.08104 

. 02823 

. 1 5978 

- 13837 

.01954 

.900 

ooc 

04469 

.07800 

. 02760 

. 16120 

-.01400 

-.03178 

.900 

2.000 

.04369 

. 07536 

. 15938 

.11801 

- 08802 

.900 

4 ODD 

.0435! 

.07526 

.02831 

. 1 5669 

.23355 

-. 12565 

GRADIENT 

-.00033 

-.00i26 

-.00004 

-.00034 

.06214 

-.02509 

436 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  437 


LARC  BFT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


( I JJQ50)  ( 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-I 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

4,000 

ELV-I 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  x 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

8.000 

8.000 


ACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

.975 

-8.000 

.05608 

.10122 

.975 

-6.000 

.05429 

. 09688 

.975 

-4.000 

. 05279 

. 09366 

.975 

-2  000 

.05150 

.09237 

.975 

000 

05132 

.09166 

.975 

2.000 

.05141 

. 0B886 

.975 

4 000 

.05181 

. 08785 

GRADIENT 

-.00010 

-.00076 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03819 

.20101 

-.57009 

20357 

.03716 

.20484 

-.42100 

.14634 

.03577 

20783 

-.28549 

. 09580 

. 03444 

.20950 

-.  15810 

.04759 

. 03356 

.21082 

-.03240 

-.001  18 

.03402 

.20582 

. 0940 1 

-.05441 

. 03559 

.19966 

.22689 

-.10769 

-.00004 

-.00100 

. 06384 

-.02545 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  » 4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

1 . 150 

-6.000 

.05691 

.09098 

1.150 

-4  000 

05585 

.08863 

1 . 150 

-2.000 

. 05409 

08670 

1.150 

.000 

.05387 

.08473 

1 150 

2.000 

. 05235 

.08203 

GRADIENT 

-.00058 

-.00109 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03929 

27101 

-.43114 

.15975 

.03818 

.27307 

-.28503 

. 10070 

.03693 

.27510 

-.15003 

. 04725 

.03586 

.27634 

-.01592 

-.00457 

.03574 

.27394 

. 1 0979 

- 05562 

-.00042 

.00019 

.06593 

- . 02604 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

1.205 

-8.000 

.05734 

. 09083 

1 .205 

-6  000 

.05622 

.08862 

1.205 

-4  000 

.05495 

. 08607 

1 .205 

-2  000 

. 05377 

. 08356 

1.205 

OOC 

.05259 

.08162 

1 .205 

2.000 

.051  18 

. 07855 

1 .205 

4.000 

. 04990 

.0761 1 

GRADIENT 

-.00063 

-.00125 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.03889 

.28029 

-.57801 

.21577 

.03794 

.28204 

-.41861 

. 15101 

03674 

.28469 

-.27420 

.09316 

.03538 

.28805 

-.13909 

.04136 

.03421 

.28973 

-.01106 

-.00708 

. 03398 

.28845 

. 1 1252 

-.05541 

.03523 

.28331 

.23646 

-.10464 

- . 00022 

- 00012 

. 06365 

-.02462 

DATE:  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  438 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  /49  (1A93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  2MRP 

.0100 

RUN  NO. 


= 976.0000  IN.  XT 
E .0000  IN.  YT 
3 400.0000  IN.  ZT 

0/  0 RN/L  = 3.99 


BETA  « 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

.900 

-8.000 

900 

-6  000 

.900 

-4  000 

900 

-2  000 

900 

000 

.900 

2 000 

.900 

4 000 

GRADIENT 

CABO  CABT 

.04973  .09348 

.04816  .09011 

04676  08739 

.04641  .08421 

.04585  08080 

04506  .07817 

.04472  . 07822 

-.00027  -.00122 


CABS 
. 02B39 
. 02784 
02732 
- 02696 
02639 
02679 
. 02755 
00001 


CAF 
.15722 
. 16014 
. 16212 
. 16277 
. 163B9 
. 16220 
15815 
-.00043 


CNF 

-.51881 
-.38714 
-.26332 
-. 14079 
-.01567 
. 1 0890 
.22851 
.06167 


RUN  NO.  0/0  RN/L 


4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

.975 

-8  000 

.975 

-6.000 

.975 

-4  GOO 

975 

-2  OCO 

.975 

.000 

.975 

2.000 

.975 

4.000 

GRADIENT 

CABO 

CABT 

.05912 

. 10215 

.05706 

. 09800 

.05504 

09492 

.05332 

.09376 

-05208 

.09291 

.05167 

.09061 

.05238 

. 08974 

-.00035 

-.00068 

CABS 
03439 
03392 
. 0332 1 
03237 
.03193 
.03253 
03403 
.00009 


CAF 

20436 

.20838 

.21101 

.21203 

.21297 

.20889 

20194 

-.00106 


CNF 

- 57171 
-.42362 
-.28796 
-. 15643 

- 02565 
. 09779 
.22883 
.06439 


RUN  NO.  0/0  RN/L 


4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

1 . 150 

-6. OCO 

05957 

1.150 

-4.000 

. 05808 

1.150 

-2.000 

. 05638 

1 . 150 

.000 

.05500 

1.150 

2.000 

.05332 

, 

GRADIENT 

-.00078 

CABT 

CABS 

. 09280 

.03641 

.09024 

.03582 

08820 

03484 

.08630 

03384 

. 08345 

.03470 

001  1 1 

-.00022 

CAF  CNF 

.27369  -.43262 

.27568  -.28771 

.27726  -.15163 

.27796  -.01697 

.27489  .11291 

-.00008  .06683 


(IJJ051)  ( 13  AUG  76  ) 

i 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  ELV-LI  » 8.000 

4.000  ELV-RI  - 8.000 

4.000 


CLMF 
. 16960 
. 1 1963 
.07170 
.02145 
-.03068 
-.08223 
-.12201 
-.02456 


CLMF 
. 1 9989 
.14260 
. 09238 
.04226 
-.01007 
-.06036 
-. 11036 
- . 0254  I 


CLMF 

.15436 

.09746 

.04563 

-.00761 

-.06138 

-.02649 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


SREF 

LREF 

BREF 


SREF 

LREF 

BREF 


LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT130 

( I JJ05I 1 ( 13 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

— 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

, , . 

- 

BETA  «■ 

6.000 

ELV-LI  « 

c 

t290. 3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

4.000 

ELV-RI  « 

« 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

4.000 

= 

.0100 

r 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  «=  -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

05966 

. 09287 

03644 

.28150 

- . 58338 

.21366 

1 205 

-6  000 

05854 

.08963 

03559 

.28398 

-.42172 

. 14739 

1.205 

-4.000 

.05685 

.08661 

.03469 

.28663 

-.27939 

09210 

1.205 

-2  000 

.05499 

.08444 

.03338 

.28970 

-.14490 

04130 

I 205 

000 

.05364 

08275 

03230 

.29121 

-.01222 

- 01 036 

1 205 

2 000 

05240 

08019 

.03301 

.28869 

11333 

- 06020 

1 205 

4.000 

.051  16 

.07766 

.03414 

.28267 

.23954 

-.10979 

GRADIENT 

-.00070 

-.00111 

-.00007 

-.00045 

.06480 

- . 02526 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

0TSATI3C 

(1UJ052)  ( 13 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  = 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI  = 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  ’ 5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

.05670 

.09254 

.04526 

.25659 

-.44103 

.16307 

1.150 

-4.000 

. 05558 

.091 18 

04440 

.25928 

- 29366 

.10736 

1.150 

-2.000 

05482 

08997 

.04338 

.26252 

-.15920 

.05793 

1.150 

.000 

05375 

.09782 

.04294 

26415 

- 03259 

.00770 

1 150 

2 000 

05307 

08561 

04233 

.26446 

09998 

-.04519 

GRADIENT 

-.00043 

-.00094 

-.00033 

.00086 

06538 

- . 02539 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  ' GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

Alpha 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8.000 

.05681 

.09263 

.04464 

.26715 

-.59743 

.22485 

1.205 

-6.000 

.05540 

. 09007 

.04362 

.27041 

-.43365 

.15741 

1.205 

-4.000 

.05445 

. 08798 

04283 

.27332 

-.28759 

.10213 

1.205 

-2.000 

.05379 

.08627 

04225 

.27632 

-.15165 

.05155 

1.205 

000 

.05285 

.08423 

.04202 

.27736 

-.02425 

.00251 

1 205 

2.000 

.05230 

08215 

.04147 

.27809 

10183 

-.04519 

1.205 

4.000 

.05238 

. 07972 

.04066 

.27549 

.22829 

- 09472 

GRADIENT 

-.00028 

-.00103 

-.00026 

.00025 

.06426 

-.02452 

*139 
76  1 

8.000 

8.000 


76  ) 


6.000 

8.000 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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SREF  = 
LREF  = 
8REF-  = 
SCALE  = 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSATI30 

1 I JJ0531  t 13  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4 . 000 

ELV-L!  = 

8.000 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  *= 

8.000 

1590.3000 

1NCHE5  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.5!  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-5  000 

.05615 

.09055 

.04405 

.56009 

- 44455 

17581 

1.150 

-4  OOD 

.05514 

08890 

04311 

,56556 

- 59746 

1 1571 

1 ISO 

-5  000 

054  01 

. 08869 

04533 

.56456 

-.16509 

. 06375 

1 . 150 

000 

05586 

08687 

04557 

. 5644 1 

-.03480 

.01543 

1 .T50 

5.000 

.05156 

08398 

04  183 

.56475 

09656 

-.04076 

GRADIENT 

-.00060 

-.00083 

- 00055 

.00035 

06547 

-.05604 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 55  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 505 

-8  000 

05476 

091  15 

.04413 

.57017 

-.59548 

.53075 

1 .505 

-6  000 

05394 

08808 

. 04546 

.57331 

-.43455 

16501 

1 505 

-4.000 

.05351 

.08531 

04153 

.57694 

-.58857 

. 1 0774 

1 505 

-5  000 

.05535 

.08415 

041  10 

.57868 

- 15198 

.05479 

1 .505 

000 

05159 

0B583 

.04113 

57806 

-.05559 

.00381 

t .505 

5.000 

.05054 

.08078 

.0^070 

.57794 

. 10535 

- 04415 

1 505 

4.000 

.05015 

. 07855 

.03985 

.57692 

5571  1 

-.09599 

GRADIENT 

-.00040 

- 00088 

-.00019 

-.00004 

06458 

-.02505 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSATI30 

(1JJ054)  t 13 

AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5690.0000 

SQ.FT  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L  I = 

8,000 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5,000 

ELV-RI  = 

8>.000 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

.ELV-RO  = 

-5  OOO 

.0100 

• 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.51  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05536 

.09105 

.04177 

.55835 

-.45589 

. 18781 

1.150 

-4.000 

.05439 

. 06J65 

. 04085 

.56140 

- 30534 

,15845 

1 . 150 

-8.000 

. 05336 

,08640 

03979 

.56571 

-. 16645 

. 07058 

1.150 

OOO 

.05538 

. 08488 

.03903 

.56687 

- . 03667 

.01657 

1 . 150 

5.000 

05100 

.08180 

.03919 

.5645! 

. 08844 

-.03386 

GRADIENT 

-.00056 

- 00113 

-.00059 

00051 

. 06556 

-.05705 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93) 

QTSATI30 

(1JJ054)  ( 13 

AUG  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000  ELV-U  = 

8.000 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

3 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-R1  » 

8.000 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8.000 

.05445 

. 09027 

04114 

.27195 

-.59701 

.24106 

t .205 

-6.000 

05329 

. 08756 

.03986 

.27436 

-.44146 

. 17755 

1 205 

-4  000 

05245 

.08482 

.03906 

27697 

-.29433 

. 1 1750 

t .205 

-2  GOO 

05178 

.08242 

03816 

.28042 

- 15197 

. 05974 

1 205 

000 

05123 

08035 

03726 

.28238 

- 02709 

.00915 

I 205 

2 000 

05012 

07827 

03758 

.27828 

09443 

-.03722 

I 205 

4 000 

04910 

07561 

03790 

2761  1 

21653 

- 08386 

GRADIENT 

- 00042 

-.001 13 

- 00015 

- 00014 

. 0634 1 

-.02498 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT13Q 


(1JJG55)  < 13  AUG  78  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690. QOOO 

SQ.FT 

XMRP  = 

976 

0000  IN  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-Rt  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 4.21 

GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CAB5 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.05682 

.09240 

03900 

.26701 

-.45121 

.17900 

1 . 150 

-4.000 

.05580 

. 0897 1 

. 03786 

.26953 

-.30380 

. 1 1908 

1 . 150 

-2.0D0 

.05488 

08701 

03631 

.27381 

-. 16604 

. 06399 

1 . 150 

000 

.05351 

08510 

03516 

.27589 

-.03630 

01359  ' 

1 150 

2.000 

.05197 

08274 

.03537 

.27216 

.09313 

-.04016 

GRADIENT 

-.00063 

-.00114 

-.00043 

.00050 

. 06603 

- . 0264 1 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAE5T 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8.000 

.05702 

.09137 

.03859 

.27802 

-.60063 

.23551 

I .205 

-6  000 

.05568 

.08891 

03746 

.28022 

-.43987 

.17012 

1.205 

-4  000 

.05436 

. 08630 

.03619 

.28344 

-.29245 

.11064 

1 .205 

-2.000 

05330 

. 08397 

03488 

.28685 

-.15549 

.05686 

1.205 

.000 

.05218 

08205 

03358 

20851 

-.0271 1 

.00752 

l .205 

2.000 

05104 

. 07957 

.03356 

.28577 

.09634 

-.04170 

1 205 

4 000 

05000 

07730 

03485 

28084 

22170 

- 09186 

Gradient 

- 00055 

- 00112 

-.00020 

-.00031 

.06401 

-.02518 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


SREF 
LREF 
BREF 
SC.AL  E 


LARC  BFT  TPT  /4 9 (IA93) 

0TSAT130 

C 1 JJ0561  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

? 

1 

PARAMETRIC  DATA 

= 2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

“ 976.0000  IN  XT 

BETA 

6.000  ELV-Lt  » 

« 1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  =* 

-5.000  ELV-R1  - 

= 1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

= .0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

AL^HA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

.05866 

. 09346 

.03618 

27089 

-.45364 

17398 

1 150 

-4  000 

.05737 

.09093 

03564 

27326 

- 30664 

.11570 

I 150 

-2  000 

05600 

08B90 

03459 

27546 

-.16785 

.06197 

1 . 150 

000 

05477 

08688 

.03354 

27650 

-.03577 

.00948 

1.150 

2.000 

05336 

08395 

. 03455 

27313 

09623 

-.04616 

GRADIENT 

- 00066 

- 001  15 

-.00022 

00003 

06703 

- . 02690 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8  000 

05897 

09321 

03626 

.27900 

- 6051 4 

. 23325 

I 205 

-6  COO 

. 05767 

.09009 

03533 

.28174 

-.44249 

16572 

1 205 

-4.000 

05616 

OB-JOB 

.03443 

28509 

-.29665 

10832 

1 205 

-2  000 

05470 

08506 

03318 

.28795 

-.1607,1 

. 05673 

1 .205 

000 

05341 

.08330 

03206 

28914 

- 03021 

.00576 

1 .205 

2 OGO 

.05240 

08094 

.03290 

.28591 

. 0980 1 

-.04600 

l .205 

4.000 

05134 

. 07853 

03398 

26050 

22466 

-.09624 

GRADIENT 

-.00060 

-.00106 

-.00006 

-.00056 

. 06507 

- . 02559 

442 
76  > 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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SREF  =. 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  749  t IA93I  OTSAT130 


(IJJ057)  ( 13  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
400  0000  IN,  ZT 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


-6.000  ELV-LI  » 
9.000  ELV-R1  « 
9.000 


RUN  NO.  0/0 

RN'L  = 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH  ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

600  -8.000 

.04190 

. 0B787 

03726 

.09191  - 45384 

13624 

600  -6  000 

04140 

.08354 

.03612 

.09973  - 33317 

08B46 

.600  -4  000 

04078 

07967 

03537 

10527  -.22549 

04853 

.600  -2  000 

03975 

07665 

03485 

10848  -.11580 

00847 

600  000 

.03845 

.07433 

034  15 

.10922  - 00225 

- 03412 

600  2 000 

.03775 

.07337 

03335 

.10674  10730 

- 07637 

.600  4 000 

0371 1 

.07149 

03263 

.10151  22298 

-.12153 

GRADIENT 

- 00047 

-.00098 

-.00035 

- 00046  05600 

-.02125 

RUN  NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

.900 

.900 

900 

.900 

.900 

.900 

900 


ALPHA 
-8  000 
-6  000 
-4  000 
-2.000 
000 
2 000 
4.000 
GPAOlENf 


CASO 

.04982 

04BI3 

04643 

04565 

04496 

.04473 

04480 

-.00021 


CAST 
.09332 
.09049 
08856 
. 08559 
08177 
. 07955 
.07835 
-.00132 


CABS 
03763 
.03707 
03684 
03644 
.03645 
03683 
03610 
- 00005 


CAF 
1451  1 
. 14795 
14873 
. 1 5049 
. 15121 
. 14730 
. 14581 
-.00045 


CNF 

- 50274 

- 37105 
-.24706 

- 11755 
.00841 
.13641 
.25796 

06320 


CLMF 
15581 
. 1 0608 
. 05757 
. 00325 
-.04840 
-.10171 
- 14430 
-.02543 


RUN  NO. 


0/  0 


RN/L  = 4.08 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

.975 

-8.000 

. 05774 

. 1 0575 

.975 

-6.000 

05578 

. 10078 

.975 

-4  000 

0542B 

09765 

.975 

-2  000 

05299 

09599 

.975 

000 

05219 

.09443 

.975 

2.000 

.05245 

.09261 

975 

4.000 

. 05277 

.09251 

GRADIENT 

-.00018 

-.00068 

CABS 

CAP 

CNF 

CLMF 

04561 

. 18698 

-.54593 

1787! 

04555 

19063 

- 39707 

. 12103 

04477 

19342 

- 26479 

07526 

.04386 

19541 

- 13507 

.02680 

.04386 

. 19576 

-.00558 

- . 02559 

04387 

. 1 9266 

1 1874 

-.07440 

.04432 

.18801 

24753 

-.12345 

.00004 

-.00068 

.06392 

- . 02493 

76  > 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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( IJJ057)  ( 13  AUG  76  )’ 


LARC  8FT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690. D000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  => 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

tNCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

8.000 

8REF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

* 4.  19 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

.0571 ! 

09243 

.04631 

.25983 

-.40687 

13261 

1.150 

-4.000 

05604 

.09102 

.04549 

.26235 

-.26265 

07881 

I . 150 

-2  000 

,05509 

. 08922 

.04441 

26624 

-.12879 

. 02994 

1 . 150 

000 

. 05393 

.08691 

04397 

.26778 

00071 

-.02181 

t 150 

2.000 

05315 

08467 

.04323 

.26864 

.12877 

-.07175 

GRADIENT 

- 00049 

-.00107 

-.00036 

.00102 

.06519 

- 02517 

RUN 

NO.  0/  Q 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.205 

-8  000 

05873 

09290 

04605 

26797 

-.56527 

19569 

1.205 

-6  000 

.05708 

.09059 

04501 

27106 

- 40262 

.12934 

1 205 

-4.000 

. 0556 1 

.08842 

04412 

27528 

- 25875 

07600 

! 205 

-2  OOO 

05462 

.08676 

.04360 

.27848 

-.12436 

. 02675 

1 .205 

000 

05350 

.08444 

04332 

.27996 

00564 

-.02363 

1 .205 

2.000 

05296 

.08189 

.04267 

.28078 

.13113 

-.07092 

1 205 

4.000 

. 05283 

.07934 

.04153 

27816 

.25309 

-.11755 

GRADIENT 

- 00036 

-.00115 

- 00031 

00040 

,06396 

- 02424 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OT5AT130  UJJ058)  ( 13  AUG  76  1 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976  0000 
.0000 
400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

BETA  = 
ELV-LO  * 
ELV-RO  = 

-4.000 
9.000 
9 000 

ELV-L1  « 
ELV-RI  « 

8.000 

8.000 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3.24  1 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04133 

. 08564 

.03568 

.09982  -.45141 

.13846 

.600 

-6  000 

.04068 

.08185 

.03453 

.10629  - 33247 

09262 

.600 

-4.000 

. 03992 

.07855 

.03387 

11064  - 22506 

.05288 

.600 

-2  000 

03892 

07548 

. 03354 

1 1418  - 1 1892 

.01312 

.600 

000 

.03784 

.0731 I 

. 03276 

.11522  -.01028 

- . 02669 

600 

2 000 

.03685 

07188 

.03195 

11170  10159 

- 07016 

.600 

4 000 

03558 

.06972 

03139 

.10785  .21907 

-.11635 

GRADIENT 

- 00054 

- 00106 

-.00033 

-.00040  .05544 

-.02109 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF  CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

.04832 

. 09395 

Q3589 

14889  -.50831 

. 16614 

900 

-6.000 

04708 

. 09095 

.03524 

15027  - 37427 

1 1427 

.900 

-4.000 

04606 

08767 

03457 

.15132  -.24724 

06242 

900 

-2  000 

04535 

08242 

03413 

. 15406  - 11960 

. 00725 

900 

.000 

04471 

.07900 

.03471 

15331  .00940 

-.04757 

900 

2 000 

.04417 

07702 

.03521 

.14815  14144 

- 10631 

.900 

4.000 

04350 

07584 

03458 

.14878  .26415 

-.14894 

GRADIENT 

-.00031 

-.00145 

.00005 

- 00055  06418 

- 02681 

RUN 

NO.  0/  0 

RN.  L = 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

$ABS 

CAF  CNF 

CLMF 

975 

-8  000 

.05618 

.10498 

04426 

.19324  - 54708 

18712 

.975 

-6  000 

. 05427 

.09975 

04401 

1 9635  - 39792 

12899 

975 

-4.000 

05283 

09533 

.04300 

1 9869  - 26530 

.08126 

.975 

-2  000 

05172 

.09433 

04224 

199S8  - 14082 

03583 

.975 

.000 

.05099 

. 09236 

04264 

.19900  -.01465 

- 01600 

.975 

2 000 

.05136 

. 09076 

.04281 

.19416  11251 

-.06807 

.975 

4.000 

.05147 

. 089-J7 

.04300 

.19186  24415 

- 12009 

GRADIENT 

-.00015 

- 00086 

.00003 

-.00096  06361 

-.02533 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  BFT  TPT  749  UA93) 

OTSATI30 

(IJJ058)  ( 13  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

55 

2690 . 0000 

SQ.FT.  XMRP 

« 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  « 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

t= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  » 

BREF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE 

7 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  ' 

4.19  GRADIENT  INTERVAL  ■=  -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 150 

-6.000 

.05660 

.09011 

.04516 

.26358 

-.40957 

. 14148 

l 150 

-4.000 

.05525 

.08870 

04438 

2661 1 

- 26395 

.08556 

1.150 

-2  000 

054  16 

. 08729 

04348 

.26906 

- 13040 

. 03489 

1 . 150 

000 

05287 

.06563 

04344 

,26857 

- 00270 

- 01673 

1.150 

2 000 

.05148 

08319 

04278 

,2691 1 

.12503 

- . 06734 

GRADIENT 

- 00063 

- 00091 

-.00024 

00043 

06473 

- . 02552 

RUN  NO 

. 0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CASS 

CAF 

CNF 

CLMF 

' 

1 .205 

-8  000 

.05802 

. 09079 

.04540 

.27150 

-.56332 

20092 

1 205 

-6.000 

05707 

. 08787 

04384 

,27456 

- 40363 

13636 

1 .205 

-4  000 

. 05509 

, 08548 

.04279 

.27897 

-.25030 

08060 

1 .205 

-2  000 

05353 

. 08449 

.04243 

,28145 

- 12297 

02895 

1 205 

000 

05236 

.08291 

04246 

.28109 

00513 

- 02105 

1 .205 

2.000 

.05122 

08040 

.04196 

28151 

.13045 

- 06904 

1.205 

4.000 

.05070 

07790 

.04077 

27972 

25254 

- 11549 

GRADIENT 

-.00055 

- . 00096 

- . 00022 

.00008 

.06375 

- 02451 

446 
76  > 

0.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  447 


LARC  6FT  TPT  749  UA93)  0TSAT13Q 


( I JJ059)  I 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-Ll  » 

8.000 

LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000 
1290  3000 
.0100 

INCHES 

INCHES 

YMRP  = 
ZMRP  = 

.0000 

400.0000 

IN.  YT 
IN.  ZT 

ELV-LO  <= 
ELV-RO  =, 

9.000 

9.000 

ELV-R I - 

8.000 

RUN 

NO.  0/0 

RN/L  = 

3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8.000 

.04056 

. 08348 

. 03260 

.10433 

.46844 

.14802 

600 

-6.000 

.03992 

. 07993 

03123 

.10972 

.33767 

101  12 

600 

-4  000 

03919 

07642 

.03016 

.11450 

.22714 

. 05835 

.600 

-2  000 

.03830 

.07414 

02963 

.11778 

121  19 

.01862 

600 

000 

.03732 

. 07234 

.02899 

.11824 

.01227 

- . 02206 

.600 

2 000 

03596 

. 06937 

. 02892 

.11577 

. 10146 

- . 06682 

.600 

4 000 

03459 

. 06685 

02893 

.11062 

.21459 

-.11247 

GRADIENT 

-.00058 

-.00120 

-.00016 

-.00049 

.05531 

-.02135 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CASS 

CAF 

CNF 

CLMF 

900 

-8  000 

04788 

. 09392 

.03244 

.15041 

-.51760 

. 17715 

900 

-6.000 

.04733 

. 08965 

.03099 

. 15069 

-.37775 

12143 

.900 

-4  000 

04698 

. 00350 

02939 

. 15307 

-.24468 

. G6532 

.900 

-2.000 

04682 

07692 

02869 

15615 

- 12984 

01356 

900 

.000 

04579 

.07515 

.02975 

. 15507 

.00595 

-.04582 

900 

2 000 

04504 

. 07260 

.03053  . 

■ .15393 

. I 3835 

-.10580 

.900 

4.000 

.04427 

07247 

.03111 

. 15106 

.26301 

-. 14902 

GRADIENT 

-.00036 

- 00132 

.00026 

-.00031 

. b64 1 8 

- 02740 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CASS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  OCO 

.05574 

10307 

.04145 

19861 

-.55360 

. 19894 

975 

-6.000 

.05454 

. 09854 

04029 

.20088 

-.40812 

t4266 

975 

-4.000 

05374 

09426 

03870 

20221 

-.27401 

09289 

.975 

-2.000 

.05356 

.09185 

.os^g 

20289 

-. 14674 

.04377 

975 

000 

05393 

. 08993 

.03729 

.20153 

- . 02692 

-.00521 

.975 

2.000 

05440 

. 08859 

.03790 

. 19662 

. 1 0202 

-.05716 

.975 

4.000 

.05443 

. 08664 

.03903 

. 19153 

.23215 

- 11109 

GRADIENT 

.00011 

-.00092 

.00005 

- 00138 

. 06305 

- 02544 

DATE 

29 

OCT  76 

TABUIATEO  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  HA931 

OTSAT130 

UJJ0591  ( 13  AUG 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690  0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  “ 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  * 

8REF 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.19  l 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1.150 

-6.000 

. 05555 

.09113 

.04319 

.26296 

-.42167 

.15827 

1 150 

“4  000 

05454 

08832 

.04213 

.26641 

-.27344 

. 09889 

I 150 

-2  000 

.05325 

.08581 

.04110 

.27124 

-.13567' 

.04195 

1.150 

000 

.05181 

. 08326 

04C41 

.27300 

-.01037 

- 00964 

1 . 150 

2 000 

.05053 

08071 

.04032 

27034 

1 1568 

- . 05894 

GRADIENT 

- 00067 

- 00127 

-.00031 

. 00C6B 

06463 

- . 02622 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABG 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

t 

1 .205 

-8.000 

. 05564 

. 09099 

.04239 

.27376 

-.56608 

.21218 

1 205 

-6  000 

05449 

.08842 

.04134 

.27624 

-.40880 

14860 

1 205 

-4  000 

.05345 

08514 

04039 

.28024 

- 26056 

08845 

1.205 

-2  000 

.05252 

. 08254 

03951 

.28392 

- 12310 

.03356 

1 205 

.000 

.05148 

.08044 

.03890 

.28575 

- 00013 

-.01467 

v 

1 205 

2.000 

05005 

.07810 

.03890 

28286 

.11959 

- 06000 

1 .205 

4 000 

04893 

07494 

.03874 

.28001 

.24374 

- . 1 0669 

GRADIENT 

- 00058 

-.00124 

- 00020 

- 00008 

06256 

- 02419 

448 
78  1 

8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  449 
( I JJ061 ) ( 1 3 AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  /49  CIA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN. 

XT 

BETA 

4 000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  » 

8.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 


RUN  NO.  0/0  RN/L 


3.24  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


si 

P.S 


a 


CD 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

600 

-8  000 

04076 

. 08377 

02932 

.11241 

- 46177 

. 14407 

600 

-6.000 

03984 

08029 

. 02027 

.11880 

- 34350 

. 09863 

.600 

-4  000 

03876 

. 07670 

02708 

. 12425 

- 23577 

05740 

.600 

-2  000 

.03800 

.07373 

. 02630 

.12762 

- 12542 

01596 

.600 

000 

.03702 

. 07206 

02570 

12752 

-.00789 

- . 02925 

.600 

2 000 

03612 

07074 

02568 

.12303 

.10099 

-.07116 

.600 

4 000 

.03488 

06838 

. 02655 

1 1582 

22325 

- 11951 

GRADIENT 

-.00048 

-.00098 

-.00008 

-.00107 

. 05722 

- . 02205 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNE 

CLMF 

.900 

-8  000 

.04869 

.09180 

03067 

15933 

-.51007 

. 1 6595 

.900 

-6  000 

04720 

08856 

02966 

. 16150 

-.37485 

. 11403 

900 

-4  000 

04568 

08443 

02858 

. 16340 

- 24314 

06062 

900 

-2  000 

. 04594 

. 07970 

. 02829 

. 16419 

- 12168 

.00713 

900 

000 

.04499 

. 07735 

0277! 

16584 

00505 

-.04791 

900 

2 000 

04390 

.07434 

02758 

.1647! 

'13996 

- . 1 0762 

900 

4 000 

04360 

07442 

02850 

16163 

26244 

- 15026 

CPAD1ENT 

- 00032 

- 00127 

- 00004 

- 00015 

06364 

- 02683 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

ACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CL  Mr 

.975 

-8  000 

. 05629 

10225 

. 03862 

2042? 

-.55199 

. 1 8998 

975 

-6  000 

.05417 

09794 

03731 

.20882 

-.40606 

. 1 33B4 

.975 

-4  000 

. 05252 

09454 

03574 

21  19! 

- 2716! 

.08353 

975 

-2  000 

.05133 

.09315 

.03443 

21284 

- 14037 

.03326 

.975 

000 

.05090 

09193 

.03353 

.21426 

-.01418 

-.01617 

.975 

2 000 

.05105 

08914 

03395 

20994 

.11101 

- . 06797 

.975 

4 000 

051  13 

. 08824 

03557 

.20403 

.24002 

-.  !2022 

GRADIENT 

-.00015 

-.00083 

- 00004 

-.00093 

.06373 

-.02544 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  H50 
l 100061 1 l 13  AUG  76  1 


LARC  BFT  TPT  749  (IA931  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  » 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  = 

'8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.|9 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6.000 

. 05723 

09216 

. 03993 

.27133 

-.41640 

. 1 4822 

1 150 

-4.000 

05595 

. 08923 

03867 

27461 

- 26881 

08861 

1 150 

-2  000 

.05470 

. 08644 

03704 

27907 

- 13154 

.03421 

1.150 

000 

.05353 

.08445 

03601 

.28036 

-.00291 

-.01610 

1.150 

2 000 

, 05 ' 84 

08179 

03617 

27720 

.12508 

- . 06776 

GRADIENT 

- 00067 

-.00122 

-.00043 

.00045 

.06551 

-.02597 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-0  000 

.05817 

. 0924 1 

. 039B5 

27941 

-.56893 

2068B 

1 205 

-6  000 

05680 

.09005 

03987 

28137 

-.41053 

.14298 

1.205 

-4  000 

05515 

08695 

03747 

28544 

- 26423 

08424 

1 .205 

-2  OOO 

.05387 

08437 

03592 

. 28972 

-.12727 

.03091 

1 .205 

.000 

05252 

.08178 

03444 

29266 

.00023 

- 01731 

I .205 

2.000 

.00128 

.07890 

.03462 

.28985 

12487 

-.06591 

I 205 

4.000 

05008 

. 0 ?660 

.05584 

.28425 

.24916 

-. ! 1492 

GRADIENT 

- 00064 

-.0013! 

- 00023 

-.00011 

06395 

-.02476 

DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  451 

< I JJ068)  t 13  AUG  76  ) 


LARC  BFT  TPT  /49  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

8690.0000 

SO  FT. 

XMRP  ■ 

976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  - 

LREF  = 

1890.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  - 

BREF  = 

1890.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

>400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.84 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.600 

-8  000 

04186 

08468 

08786 

.11348 

- 45455 

13935 

.600 

-6.000 

.04087 

.08083 

08630 

18088 

-.33718 

. 09386 

600 

-4  000 

03915 

. 07750 

08567 

18530 

- 88880 

.05819 

600 

-8  000 

0384  3 

. 07493 

08499 

. 18775 

-.  1 1590 

.00910 

.600 

000 

.03783 

.07358 

.08450 

.18787 

-.00177 

- 03464 

600 

3 000 

.03677 

.07168 

. 08486 

. 18394 

11037 

-.07754 

600 

4 000 

. 03607 

. 06995 

08577 

.11506 

.88565 

-.18351 

GRADIENT 

-.00039 

-.00098 

.00000 

-.00131 

. 05670 

- 08190 

RUN 

NO  0/  0 

PN/L  = 

3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.900 

-8.000 

.04986 

09318 

08854 

16104 

-.50800 

.161 19 

900 

-6  000 

04881 

. 08984 

. 08799 

. 16341 

- . 37537 

.11088 

900 

-4  000 

04667 

.08681 

. 08748 

. 16583 

- 85835 

. 06884 

.900 

-8  000 

04656 

.08315 

08694 

. 16730 

-. 18838 

01070 

.900 

000 

.04591 

.07990 

.08638 

. 16875 

.00871 

- 04659 

.900 

8.000 

04511 

.07780 

. 08679 

. 16695 

13468 

- 10357 

900 

4.0D0 

.04459 

07703 

.03747 

. 16383 

.85534 

- 14561 

GRA01ENT 

-.00088 

-.0Ct88 

-.00000 

-.00087 

. 06393 

- 08656 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 08  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

975 

-8  000 

.05937 

. I 0887 

03461 

.30803 

- 55533 

.18735 

975 

-6  OOO 

. 05687 

09885 

03406 

.31314 

- 40703 

.18978 

.975 

-4.000 

.05468 

09588 

03338 

31440 

-.87177 

.07898 

.975 

-8.000 

.05309 

.09440 

03848 

.8151 I 

-.  14138 

.08986 

975 

.000 

.05178 

.09300 

03308 

.81575 

-.01 153 

- 08366 

975 

8.000 

.05167 

09055 

.03878 

.81143 

.11509 

-.07458 

975 

4.000 

.05811 

. 08966 

.03419 

.30581 

.84553 

-.18539 

GRADIENT 

-.00033 

-.00081 

.00010 

-.001  10 

. 0S455 

-.03563 

8.000 

8.000 


DATE  E9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  452 
( IUJ062)  ( 13  AUG  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


SREP 

LREf 

BRER 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


BETA  « 6.000  ELV-LI  ■ 
ELV-LO  3 9.000  ELV-Rl  “ 
ELV-RO  ' 9.000 


RUN  NO.  0/  0 RN/L 


4 19  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

1.150 

-6.000 

1 150 

-4.000 

I . 150 

-2  000 

1 . 150 

000 

1.150 

2 000 

GRADIENT 

CABO 
.05921 
05785 
. 05635 
. 05505 
05331 
- 00075 


CABT 
. 09350 
.09085 
0B844 
. 08635 
08322 
- 00125 


CABS 
.03672 
0361  1 
.03495 
.03398 
.03501 
- 00021 


CAF 

.27528 

.27753 

.28011 

.28095 

27750 

00004 


CNF 

-.4 '812 
-.27214 
- 13533 
-.00189 
.12781 
.06666 


CLMF 
. 14293 
. 08562 
.03313 
- . 0 19B4 
-.07344 
-.02651 


RUN  NO.  0/  0 RN/L 


4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

1 .205 

-8.000 

1.205 

-6  000 

1.205 

-4  000 

t .205 

-2.000 

1 .205 

.000 

I .205 

2 000 

1 .205 

4 000 
GRADIENT 

CABO 
.06007 
05877 
. 05728 
05576 
.05398 
.05288 
.05164 
- 00071 


CABT 
09412 
09130 
08821 
. 08594 
08335 
.0809! 
.07916 
-.00126 


CABS 
.03720 
.03632 
.03540 
. 034  1 3 
03271 
03354 
.03458 
-.00011 


CAF 

.28117 
28352 
28642 
28927 
.29253 
.28938 
28360 
- 00028 


CNF 

-.57235 
-.41158 
-.26773 
- . 1 3207 
00091 
12595 
.25194 
.06487 


CLMF 
20458 
. 1 3850 
.08195 
.03047 
- 02111 
- 07067 
- . I 1986 
-.02524 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - ! A93. 


PAGE  453 
( IJJ063)  ! 13  AUG  76  1 


LARC  6FT  TFT  749  ( IA93)  OTSATI30+TS! 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  * 

LREF  n 

1290.3000 

INCHES 

Y4RP  « 

.0000  IN.  YT 

' ELV-LO  » 

9.000 

ELV-RI  - 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  * 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

05855 

10619 

.04610 

. 18526 

-.53483 

.17030 

.975 

-6.000 

05659 

.10124 

.04583 

. ! 8888 

- 39102 

. 1 1633 

975 

-4.000 

05502 

. 09780 

.04480 

.19144 

-.26017 

.07043 

.975 

-2  000 

0538 1 

. 09608 

04382 

.19354 

-.12663 

.02004 

.975 

000 

.05302 

.09473 

04369 

. 19438 

-.00083 

-.03068 

.975 

5.000 

.05331 

09291 

.04373 

. 19230 

. 12840 

-.08126 

.975 

4 000 

05374 

09332 

04447’ 

. 18735 

.25162 

-.12608 

GRADIENT 

-.00015 

- 00061 

-.00004 

-.00047 

06393 

-.02480 

RUN 

NO . 0/0 

RN/L  » 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

• 

MACH 

ALDHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I 150 

-6  000 

05797 

.09361 

. 04675 

.25713 

- 39829 

12517 

1 . 150 

-4  000 

.05699 

.0918B 

. 045B6 

.26004 

-.25346 

.07075 

1.150 

-2.000 

05608 

. 08975 

04469 

26469 

-.11777 

.02091 

1 . 150 

.000 

05475 

. 08707 

04400 

.26716 

.01228 

-.03059 

1 . 150 

2.000 

.05409 

08474 

.04331 

.26717 

13736 

- 07851 

GRADIENT 

-.00050 

-.00121 

-.00042 

.00119 

.06513 

-.02496 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8.000 

05920 

. 09273 

04555 

.26045 

-.55818 

.18908 

1 205 

-6  000 

05730 

09073 

.04489 

.271 16 

-.39468 

. 12215 

1 205 

-4.000 

.05616 

08854 

.04418 

.27457 

- 25019 

06834 

1 .205 

-2.000 

.05534 

.08636 

.04345 

27840 

-.11591 

.01923 

1 .205 

.000 

05412 

.08376 

04303 

.28076 

01452 

- 03110 

I 205 

2.000 

05360 

.08118 

.04241 

.28104 

. 1 3820 

- 07683 

1 205 

4 000 

05323 

07837 

04144 

.27831 

.26053 

- . t2364 

GRAOIENT 

- 00038 

- 00128 

-.00033 

00051 

06378 

- 02400 

DATE  29  OCT  -76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  <IA93>  OTSAT 1 304-TSt 


REFERENCE  DATA 


(IJJ064)  C 13  AUG 
PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2630.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

.000 

ELV-L1  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RJ  « 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CA8T 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8.000 

05547 

. 1 0283 

. 04204 

.19717 

-.54608 

. 19301 

975 

-6  000 

.05409 

.09817 

04075 

.19980 

- 39976 

. 1 3648 

975 

-4  000 

. 0534 1 

.09431 

.03921 

.20125 

- 26633 

.08721 

.975 

-2  000 

053G3 

09221 

.03804 

.20126 

-.13853 

. 03854 

.975 

000 

05386 

.09013 

03784 

.20007 

-.01685 

-.01 155 

975 

2 000 

.05439 

CB893 

03859 

.19487 

.11108 

-.06319 

.975 

4.000 

05429 

08713 

03951 

.19013 

24003 

-.1 1709 

GRADIENT 

00013 

- 00080 

.00006 

-.00143 

.06312 

-.02552 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

AL  PHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 . 150 

-6  000 

.05644 

.09138 

04347 

26239 

- 41354 

. 15161 

1 . 150 

-4  000 

05553 

. 08863 

.04251 

.26560 

- 26505 

.09156 

1 150 

-2  000 

.05431 

0861 1 

04149 

. 26986 

-. 12673 

.03433 

1 . 150 

.000 

05277 

.08358 

Qu072 

.27169 

.00090 

-.01789 

1 . 150 

2.000 

.05120 

. 08069 

.04055 

.26950 

. 12712 

- 06680 

GRADIENT 

-.00073 

-.00132 

-.00033 

.00068 

.06521 

- . 02636 

RUN 

NO.  0/  0 

RN/L  = 

4,21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 205 

-8  000 

. 055B9 

.09032 

.04223 

.27569 

-.56049 

20676 

I .205 

-6  000 

.05502 

. 08779 

.04127 

27785 

-.40197 

. 14266 

1 .205 

-4.0C3 

05424 

08457 

. 04044 

28!  30 

-.25330 

.08238 

1 205 

-2  000 

. 05329 

.08172 

03947 

.28524 

- 1 171 I 

. 02784 

1 205 

.000 

05218 

.07998 

03889 

.28599 

00891 

-.02226 

t .205 

2.000 

. 05062 

.07754 

. 03BB3 

28337 

12847 

- , 06732 

1 .205 

4 000 

.04942 

07428 

.03073 

.28029 

.25217 

-.11378 

GRADIENT 

- 00062 

- 00124 

- 00020 

-.00019 

.06283 

- 02437 

454 
76  ) 

10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


REFERENCE  DATA 


LARC  8FT  TPT  749  (!A93)  OTSAT I 30+TSI -BASE  TUBES 


2B90.0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 


XMRP  a 976.0000  IN.  XT 

Y1RP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  a 400.0000  IN.  ZT 


BETA  = 
ELV-LO  => 
ELV-RO  « 


PAGE  455 

CIJJ065)  ( 13  AUG  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

-6.000  ELV-LI  - 10.000 

9.000  ELV-RI  » 10.000 

9.000 


RUN  NO.  0/0 


MACH 

ALPHA 

.975 

-8.000 

.975 

-6.000 

.975 

-4  000 

.975 

-2  000 

975 

OOO 

.975 

2 000 

.975 

4.000 

GRADIENT 

RUN 

NO.  0/  0 

MACH 

ALPHA 

1.150 

-6,000 

1.150 

-4.000 

1 . 150 

-2.000 

1 .150 

.000 

I 150 

2.000 

GRADIENT 

RUN  NO.  0/  0 


MACH 

ALPHA 

1 205 

-8.000 

! .205 

-6  000 

I 205 

-4  OCO 

I..  205 

* -2  000 

! 205 

000 

1.205 

2.000 

1.205 

4 000 
GRADIENT 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


RN/L  = 

CABO 
.00000 
00000 
.00000 
. ooooo 
.00000' 
ooooo 
.00000 
.00000 

RN/L  = 

CABO 

00000 

.00000 

ooooo 

.ooooo 

.ooooo 

ooooo 

RN/L  = 
CABO 

ooooo 

ooooo 

.00000 

ooooo 

.00000 

ooooo 

.00000 

■OOOOO 


CAST 

.00000 

.00000 

ooooo 

ooooo 

. 000D0 
.00000 
ooooo 
ooooo 


CAST 

ooooo 

.ooooo 

ooooo 

ooooo 

.ooooo 

.00000 


CABT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ooooo 

.OOOQO 

.00000 

.00000 


CABS 

.00000 

ooooo 

.00000 

.00000 

.00000 

ooooo 

ooooo 

.00000 


CASS 

ooooo 

.00000 

.ooooo 

.00000 

-OOOOO 

.00000 


CABS 

.00000 

ooooo 

.00000 

ooooo 

ooooo 

.00000 

ooooo 

.00000 


CAF 

.4422! 

.43886 

.43458 

.43177 

•4300B 

.42672 

42251 

-.00146 


CAF 

.50279 

.50120 

.50022 

.49703 

.49304 

-.00138 


CAF 

.51208 

50967 

5084! 

.50737 

50512 

.50178 

.49357 

-.00176 


CNF 

- 50429 

- 35972 
-.22946 
- . 09774 

.03198 
. 15865 
28478 
06424 


CNF 

- 36714 
-.22371 
-.09084 
.03939 
. 16474 
.06478 


CNF 

-.52596 
- 3641  I 
-.21903 
-.08303 
.04298 
. 16641 
.29894 
.06327 


4 20  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5 00 


4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  b.00 


CLMF 
. 15465 
. 10057 
.05508 
. 00526 
-.04732 
-.09703 
-.14299 
- . 02492 


CLMF 
10998 
. 05624 
.00750 
- 04411 
- . 0924 1 
-.02488 


CLMF 
. 17325 
.10731 
. 05327 
-00319 
-.04508 
- 09047 
- . 1 3773 
-.02378 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  456 


SREF  a 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT130»TSi-BASE  TUBES 


( I J JOSS)  1 13  AUG  76  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690. 0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN,  ZT 


BETA  * .000  ELV-LI  * 10.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-R1  » 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


RUN  NO. 


0/  0 RN/L  = 4. OB 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.975 

-8  000 

.00000 

. OGOOO 

.00000 

.44009 

-.51721 

.17825 

.975 

-6.000 

.00000 

.00000 

.00000 

.43370 

- 36966 

,12103 

975 

-4.000 

.00000 

OOOOO 

OOOOO 

.42683 

- 23669 

.07186 

.975 

-2  000 

00000 

OOOOO 

.00000 

.42264 

- 1 1200 

.02414 

975 

000 

00000 

OOOOO 

.00000 

.41956 

01424 

-.02773 

975 

2.000 

.00000 

.00000 

.00000 

.41510 

14179 

-.07974 

.975 

4.  GOO 

.00000 

OOOOO 

.OOOOO 

.41070 

.27145 

- . 1 3368 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00000 

- 00199 

. 06350 

- . 02575 

RUN 

NO  0/  0 

RN/L  = 

4 20  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

I . 150 

-6.000 

.00000 

00000 

.OGOOO 

4979! 

-.38391 

. 13670 

1.150 

-4.000 

OOOOO 

.00000 

00000 

.49550 

-.23539 

,07678 

1 . 150 

-2  000 

.00000 

.00000 

.00000 

.49411 

- . 09572 

01921 

1.150 

.000 

.00000 

.00000 

.00000 

.49006 

02971 

-.03249 

1 . 150 

2.000 

.00000 

00000 

.00000 

.48351 

. 15591 

-.08147 

GRADIENT 

00000 

.00000 

OOOOO 

-.00200 

.06497 

-.02632 

RUN 

NO  0/0 

RN/L  = 

4.21  GRAD 

1ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

1 .205 

-8  000 

.00000 

.00000 

OOOOO 

.50684 

-.52960 

. 19177 

1 205 

-6.000 

.OOOOO 

.00000 

•OOOOO 

.50367 

-.37147 

. 12778 

1 205 

-h  o:a 

.00000 

.OOOOO 

.00000 

50164 

- 22407 

.06795 

1 205 

-2  000 

.00000 

.00000 

.OOOOO 

.49975 

-.08818 

.01349 

1 205 

.000 

.00000 

00000 

OOOOO 

.49685 

.03757 

-.03655 

1 .205 

2 000 

.00000 

-OOOOO 

OOOOO 

.49089 

- 15691 

-.08149 

1.205 

4.000 

.00000 

.00000 

.00000 

.40367 

.27800 

-.12668 

GRADIENT 

.00000 

.OOOOO 

.00000 

-.00224 

06246 

-.02421 

DATE  99  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  457 
(IJJ067)  ( 13  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSATI30+TS2 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

= 976  0000  IN. 

XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  * 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  INCHES 

YMRP 

= .0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  « 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP 

= 400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  --  4.81 

GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH  = .975 


ALPHA 

CABO 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.000 

.05810 

. 1 0559 

.04615 

. 18567 

-.53730 

. 17241 

-6  000 

05634 

10079 

. 04579 

. 18958 

- . 39287 

. 1 1831 

-4  000 

.05507 

09786 

04478 

. 19208 

-.26284 

.07254 

-2.000 

C5393 

. 09605 

.04379 

. 19381 

- . 1 3206 

.02335 

.000 

05328 

.09469 

04367 

.19458 

-.00315 

- . 0284 l 

2 000 

05360 

. 09299 

.04  370 

. 19257 

. 12078 

-.07697 

4.000 

.05392 

09294 

.04453 

. 18649 

.251 18 

-.12746 

GRADIENT 

-.00013 

-.00065 

- 00003 

-.00062 

06404 

-.02502 

LARC  8FT  TPT  749  1IA93I  OTSAT130*TS2 


l JJJ068)  t 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 

000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

■IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 


RN/L  = 4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  = . 975 

ALPHA 

CABO 

CABT 

-8  003 

.05545 

. 10315 

-6.000 

.05417 

.09836 

-4  000 

.05351 

.03444 

-2.000 

.05349 

.0922! 

.000 

.05388 

.09045 

2.000 

.05448 

.08943 

4.000 

.05445 

.08751 

GRADIENT 

00014 

-.00083 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.04209 

. 1 9786 

-.54894 

. 19394 

04080 

.20023 

-.40365 

. 13782 

03921 

20149 

-.26971 

.08845 

.03799 

.20206 

-.14372 

.04122 

.03788 

.20048 

- . 02250 

-.00816 

.03866 

. 19561 

10515 

-.05977 

.03963 

1915! 

. 23367 

-.11347 

.00008 

-.00132 

06278 

- . 02524 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93' 


PAGE  458 

MJJ069)  « 13  AUG  76  1 


' LARC  ^FT  TPT  /49  IIA931  OTSAT130*TS2 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690 . 0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  « 

10.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 4 

.8t 

GRADIENT  INTERVAL  =■ 

-5.00/  5.00 

MACH  = .975 


ALPHA 

CABO 

CAST 

CABS 

CAF 

CNF" 

CLMF 

-8.000 

. 06024 

. 1 0347 

. 03464 

.20909 

-.54888 

. 1 8304 

-6  000 

.05761 

. 09940 

.03416 

21265 

-.40146 

. 1259 1 

-4.000 

.05543 

. 09649 

03365 

.21441 

-.26586 

07549 

-2  000 

05396 

09460 

03285 

.21495 

-.13516 

02577 

.000 

.05268 

.09308 

.03246 

.21449 

- . 00992 

- . 02489 

2.000 

. 05255 

09129 

.03321 

.21033 

. 1 1563 

-.07602 

4.000 

.05297 

.09035 

.03455 

.20429 

.24783 

-. 12795 

GRADIENT 

-.00032 

-.00078 

.00011 

-.00124 

.06391 

-.02543 

LARC  8FT  TPT  749  (!A93)  OTSAT130+TS2 


l I JJ070)  ( 13  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

SETA  = 

-6.00Q 

ELV-L!  * 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-R 1 *= 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 

RN/L  = 2.04  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH  = .975 


ALPHA 

CABO  , 

CABT 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

-8.0 JO 

.05940 

. 10613 

.04496 

.18929 

-.54338 

. 18039 

-6.000 

05747 

. 1 0209 

.04518 

.19174 

- 39636 

. 12294 

-4.000 

. 05550 

.09773 

.04492 

. 19400 

-.26266 

.07404 

-2  000 

.05394 

. 09545 

.04387 

. 19434 

-.13322 

. 02450 

.000 

. 05282 

. 09376 

. 04375 

. 19429 

-.00425 

- . 02873 

2.000 

.05251 

09215 

.04362 

. 19268 

.11891 

-.07755 

4.000 

.05280 

. 09207 

.04408 

. 10760 

.24462 

-.12563 

GRADIENT 

- . 00034 

-.00073 

-.00010 

- 00072  ' 

.06333 

-.02507 

DATE  29  OCT  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PACE  459 


LARC  SET  TPT  749  UA93)  OTSAT130+TS2 


(IJJ071)  t (3  AUG  76  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  ' 

10.000 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  » .0100 


RN/L 


2.04  GRADIENT  INTERVAL  = -5,00/  5.00 


*T)  S 

°a 


MACH  = . 975 

ALPHA 

CABO 

CAST 

-8  000 

.05579 

.10164 

-6  000 

.05436 

. 09889 

-4  000 

.05323 

. 09497 

-2.000 

. 0530 1 

.09172 

.000 

05333 

. 08989 

2 000 

05338 

.08771 

4 000 

05315 

08554 

GRADIENT 

00001 

-.001  14 

CABS 

CAF 

CNF 

CLMF 

.04 147 

.19951 

-.55295 

.20192 

.04046 

.20082 

-.40666 

. 14419 

.03925 

.20135 

-.27314 

09171 

.03809 

20253 

14544 

.04304 

03754 

.20018 

-.02720 

-.00585 

. 03805 

. 1 9578 

.10125 

-.05946 

03890 

. 19193 

23175 

-.11562 

00004 

-.00128 

. 06282 

- 02586 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSATI30 


(MJJ0021  t 02  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

' 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = .0100 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.17  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

600 

-B. 000 

- . 09968 

.02976 

.23944 

.01640 

10.26518 

-.00073.- 

10.43493 

••600 

‘‘'-6.000 

‘ -TO 96 39 

.03066 

23506 

.01496 

10.85972 

-.00198 

10  43311 

.600 

-4.000 

-.09200 

.031 17 

.22747 

.01369 

10.25492 

-.00356 

10.43079 

600 

-2  OQO 

- 09113 

. 03235 

.22205 

.01237 

10.24986 

-.00592 

10.42735 

.600 

.000 

-.09327 

.03412 

.22007 

.01 (22 

10.24552 

- 00859 

10.42344 

.600 

2.000 

- 09464 

.03606 

.21953 

.01047 

10.24265 

-.01 147 

10.41924 

.600 

4.000 

- . 09564 

.03918 

.22476 

.00972 

10.23981 

-.01599 

10.41263 

GRADIENT 

- 00054 

.00099 

-.00040 

-.00049 

-.00187 

-.00152 

-.00222 

DATE  29  XT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 
LREF  = 
SREF  = 
SCALE  = 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.^000  INCHES 
.0100 


XMRP  = 
YMRP  x 
ZMRP  = 


LARC  8FT  TPT  /49  { 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.97 


MACH 

ALPHA 

900 

-8  000 

.900 

-6.000 

.900 

-4  000 

..900 

-2.000 

.900 

.000 

.900 

2 OOO 

.900 

4 000 

GRADIENT 

CYN  CBL 

’-•11217  .02973 

-.10703  .03110 

-.10255  .03252 

- 09982  03382 

-.09839  . 0^595 

-.09651  .03800 

-.09814  .04000 

.00061  .00096 


RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 07 


MACH 

ALPHA 

.975 

-8.000 

.975 

-6.000 

.975 

-4.000 

.975 

-2  000 

.975 

.000 

.975 

2 000 

.975 

4.000 

GRADIENT 

CYN 

- 12192 

- 11033 

- 1007B 

- 033B1 
-.09280 
-.09014 

- 08776 
00149 


CBL 

. 03507 

.03535 

.03543 

.03637 

.03728 

.03795 

.03971 

.00051 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.23 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1 . 150 
1.150 

-6  000 

-.10708 

. 03832 

-4.000 

-.10041 

04040 

1.  150 
1 . 150 

-2.000 

-.09877 

.04215 

000 

- 10078 

.04230 

1 . 150 

2.000 

GRADIENT 

-. 10173 
-.00030 

.04299 

.00040 

) OTSAT130 


PAGE  460 
(NJj002)  < 02  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -6.000  ELV-U  * 10.000 
||-V-LO  - 9.000  ELV-RI  - 10.000 
ELV-RO  ■ 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY" 

CHE  I 

'ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.27064 

.021 16 

10.33915 

.00019 

10.43694 

.26179 

.02307 

10  35145 

.00409 

10.45632 

. 2508 1 

.02381 

10.35617 

.00182 

10.44504 

.24368 

. 02428 

10.3591 1 

00093 

10.44061 

. 23780 

.02436 

10.35973 

-.0031 1 

I0.4282B 

.23420 

.02315 

10.35185 

- 01243 

10  40516 

. 23865 

.01486 

10  29862 

- . 02842 

10.36544 

- 00169 

-.00095 

-.00612 

-.00369 

-.00973 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

. 29289 

.01 128 

10.28130 

-.00752 

10.41587 

.27572 

.02194 

10.35527 

-.00509 

10.42237 

.25936 

03205 

10  42549 

- 00304 

10.42785 

. 245 1 I 

.02714 

10  39151 

-.00346 

10.42674 

. 23793 

.01581 

10  31280 

-.00588 

10.42026 

.2343] 

.00334 

10  22621 

-.01373 

10.39923 

. 23390 

- 00889 

10.1762! 

-.03314 

10.34727 

-.00309 

-.00528 

-.03319 

-.00352 

-.00943 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.27010 

.04029 

10  51769 

-.01059 

10.40407 

.25794 

.03563 

10.48125 

-.02084 

10.37321 

.24988 

. 03068 

10.44259 

-.03130 

10.34169 

.24583 

.02331 

10  39500 

-.03891 

10.31875 

.24697 

01524 

10.32200 

-.04597 

10.29748 

-.00185 

-.00343 

- 02877 

-.00415 

-.0125! 

DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93 


PACE  461 


LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSATt30 

( M JJ002 ) < 

02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

1C 

-6.000  ELV-L 1 

St 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  *= 

9.000  ELV-RI 

c 

10.000 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  *= 

9.000 

SCALE 

53 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8  000 

- I 1 91 6 

.03808 

. 2B886 

. 04380 

10  55292 

-.01008 

10  40494 

1 205 

-S  000 

-. 10963 

.03981 

.27330 

. 03835 

10.50932 

-.01858 

ID. 37875 

1 .205 

-4.000 

- 10258 

04099 

.26101 

.03380 

10  47294 

-.02913 

10.34624 

1 205 

-2.000 

- 10082 

04200 

25280 

, 02978 

10  44089 

-.03024 

10.3181 1 

1 .205 

.000 

-.10381 

04235 

25105 

02420 

10.39636 

- 04508 

10.29703 

1 .205 

2.000 

- 10500 

.04326 

25086 

.01682 

10  33737 

- 05206 

10.27553 

1 .205 

4.000 

-.10198 

,04451 

.25077 

00791 

10.26619 

-.05812 

10  55685 

GRADIENT 

-.00015 

.00041 

-.001  12 

- 00324 

- 02585 

- 00359 

-.01107 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A93I  OTSATI30 

(MJJ0031  ( 

02 

JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

— 

■4.000  ELV-L  1 

s 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-R! 

9 

1 0.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 17 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-a. 000 

- 06987 

.01993 

. 16648 

.01491 

10  25946 

- . 00084 

10.43477 

. .600 

-6.000 

- . 06687 

02037 

16257 

01365 

10.25466 

-.00184 

10.43331 

600 

-4.000 

- . 0628  7 

02022 

.15575 

.01198 

10  24837 

- 00322 

10.43129 

600 

-2  000 

-.06047 

.02054 

. 14766 

,01007 

10.241 16 

-.00518 

10.42843 

600 

.000 

-.06090 

.02171 

. 14472 

.00924 

10  2380! 

-.00777 

10.42463 

.600 

2 000 

-.06319 

02348 

.14679 

,0085! 

10.23526 

- 01111 

10  41974 

.600 

4.000 

-.06212 

02505 

.14732 

.00757 

10  23167 

- .01522 

10.41375 

GRADIENT 

- 00006 

.00063 

- . 00089 

00952 

- 00196 

-.00150 

-.00219 

DATE  29  OCT  7B 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


LARC  8FT  TPT  749  ( I A9 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

97B.0000 

IN.  XT 

= 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

* 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

= .0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  » 3.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.900 

-8.000 

-.07687 

.01844 

.900 

-6  000 

-.07162 

.01953 

.900 

-4.000 

-.06995 

.02090 

.900 

-2  OCO 

- . 06620 

.02185 

.900 

.000 

- 06423 

02305 

900 

2.000 

-.06192 

.02423 

.900 

4.000 

- . 06238 

. 0250 1 

GRADIENT 

. QOOB7 

.00053 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 07 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8  000 

- 08326 

02337 

975 

-6.000 

- 07325 

- 02304 

.975 

-4.000 

- . 06558 

. 02267 

975 

-2  000 

- 06151 

02353 

975 

000 

- 06246 

02429 

.975 

2 000 

-.06051 

. 02398 

.975 

4.000 

- 05674 

02444 

GRADIENT 

00093 

00020 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 i 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1 . 150 

-6  000 

- 06992 

.02456 

1.150 

-4  000 

- . 06539 

.02621 

1.150 

-2  000 

- 06586 

. 02753 

1.150 

.000 

- 07004 

. 02774 

1 150 

2 000 

- . 07074 

.02807 

GRADIENT 

-.00101 

00029 

OTSAT1 30 


PAGE  462 
IMJJ003)  ( 02  UUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -4.000  ELV-L1  = 10.000 
ELV-LO  = 9 000  ELV-R!  = 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

.18459 

.01745 

10.31527 

-.00076 

10  4341 1 

. 17527 

.01929 

10.32718 

.00513 

tO. 46149 

. 16990 

.01953 

•10  32866 

00225 

10.44719 

16367 

.01930 

10.32714 

.00021 

10  43702 

. 15724 

01918 

10.32630 

-.00218 

10.43059 

.15458 

01946 

10  32810 

-.01261 

10.40473 

. 15637 

-01268 

10  28460 

- . 02604 

10  37136 

-.00181 

- 00068 

- 00436 

-.00347 

- 00920 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

20159 

.00919 

10  26676 

- 00820 

10.41405 

. 18598 

.01655 

10  31784 

-.00648 

10.41864 

. 17180 

. 02453 

1 0 . 37323 

-.00541 

10  42152 

16220 

.02213 

10.35663 

- 00552 

10  42122 

15847 

.0.1238 

10  28891 

- 00606 

10.41976 

. 15557 

00039 

10  20989 

- 01103 

10.40647 

. 15330 

- 0! 131 

10.16893 

- 02700 

10  36371 

-.00218 

- 00464 

- 02777 

- 00244 

- 00552 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

18092 

.03816 

10  50098 

-.00640 

10  41672 

.17155 

03315 

10.46187 

- 01395 

10  39398 

.16599 

02886 

10  42836 

-.02475 

10  36142 

.16499 

.02281 

ID  38115 

- 03412 

10.33316 

. 16491 

.01542 

10.32342 

- 04124 

10  31174 

-.00105 

- . 00296 

-.02313 

-.00456 

-.01375 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  OTSATt30 

REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2590.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

SCALE  » 

,0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CVN 

CBL 

CY 

CHE! 

! 205 

-8.000 

- . 07788 

. 02504 

. 19425 

04265 

1 205 

-6.000 

- 07202 

. 02635 

18466 

. 03697 

t .205 

-4.000 

- 06660 

02667 

17423 

. 03257 

1 205 

-2  000 

-.06609 

. 02724 

16681 

. 02927 

1 .205 

.000 

-.07043 

. 02778 

. 1 6648 

02446 

1 .205 

2 000 

- 07256 

. 02880 

. 16886 

Q1800 

1 .205 

4.000 

- . 06969 

02948 

. 16719 

.00849 

GRADIENT 

-.00063 

00036 

-.00060 

- . 00297 

LARC  8FT 

TPT  749 

I 1A93)  OTSAT 1 30 

reference  DATA 

SREF  = 

2590.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

OOOO 

IN.  YT 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 3 

17  GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

600 

-8.000 

-.00393 

00106 

.01751 

.00989 

600 

-6  000 

- 0012! 

.00026 

01265 

00865 

600 

-4,000 

0012! 

-.00053 

.00795 

.00760 

.600 

-2.000 

00121 

-.00050 

. 00505 

.00571 

600 

.000 

00281 

-.00103 

-.00027 

00485 

.600 

2 000 

00214 

- 00124 

-.00! I 1 

00451 

.600 

4.000 

.00014 

-.00080 

.00329 

.00300 

GRADIENT 

-.00006 

- 00006 

-.00077 

-.00045 

PAGE  463 


(HJJ003I  ( 02  JUL  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  * -4.000  ELV-L1  * 10.000 
ELV-LQ  = 9.000  ELV-RJ  ■ 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


= -5  00/  5.00 

ELV-L!  CHEO  ELV-LO 

10  54375  - . 006t2  10.41714 

10.49934  -.01327  10.39510 

10  46303  -.02297  10.36525 

10  43680  -.03194  10.33758 

10  39047  -.03999  10.31271 

10  34676  -.04705  10.28850 

10  27084  - 05440  10.26832 

- 02372  - 00394  - 01215 


1MJJ004 1 ( 02  JUL  76  1 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  * 000  ELV-LI  = 10.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  = 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


-5.00/  5 00 

ELV-LI  CHEO  ELV-LO 
10.24044  -.00100  10.43454 
10  23570  -.00208  10.43296 
10  23213  -.00290  10.43176 
10.22462  -.00469  10.42915 
10.22136  - 00695  10.42583 
10.22008  -.01018  10.42111 
10  21740  -.01467  10.41456 
-.00170  -.00145  -.00212 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 
LREF  = 
SREF  * 
SCALE  = 


2690.0000  SQ.FT. 
! 290. 3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


LARC  8FT  TPT  749  ( 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 3.97 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

900 

-8  000 

- 00447 

. 00069 

.900 

-6  000 

-.00159 

.00000 

.900 

-4  000 

00063 

- 00046 

.900 

-2.000 

00200 

- 00073 

.900 

.000 

. 00286 

- 00120 

.900 

2 000 

.00271 

-.00104 

,900 

4 000 

00251 

-.00133 

GRADIENT 

.00022 

-.00010 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 07 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8  000 

- 00225 

00068 

.975 

-6.000 

00100 

-.00009 

975 

-4.000 

00449 

- 00100 

975 

-2  000 

00668 

-.00154 

975 

.000 

00571 

-.00185 

975 

2.000 

00402 

- .00173 

.975 

4.000 

GRADIENT 

.00169 
- 00041 

-.001  12 
-.00002 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.23 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6  000 

.00042 

.00030 

1 150 

-4  000 

00309 

- 00053 

1 150 

-2  000 

.00367 

-.00105 

1.150 

.000 

-00202 

-.00133 

I . 150 

2.000 

- 00093 

-.00072 

GRADIENT 

-.00069 

-.00004 

) 0TSAT130 


PAGE  464 
(MJJ004)  ( 02  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


.000  ELV-L1  = 10.000 
9 OOO  ELV-RI  - 10.000 
9 000 


GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


CY 

CHE1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

01721 

005!  1 

10  23586 

-.00731 

10  41787 

.0126! 

00670 

10.24606 

00090 

10.44047 

. 00920 

.00487 

10  23431 

.00190 

10  44544 

.00427 

00157 

10  21311 

- 00201 

10.43101 

.00042 

00239 

10.21837 

- 00546 

10.42244 

- 00032 

00224 

10.21740 

-.01336 

10.40281 

- 00012 

00355 

10  22581 

-.02218 

10  38094 

- . OG 1 1 6 

- 00010 

- 00064 

-.00298 

- 00786 

gradient 

1 NTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.01680 

- 00280 

10  19456 

-.00937 

10.41091 

.01258 

- 00337 

10  19283 

- 00886 

10.41226 

00621 

.00134 

10  21233 

-.00745 

10  41605 

-.00095 

00591 

10  24397 

- . 0074 1 

10  41618 

-.00309 

00093 

10  20946 

-.00927 

10.41  1 17 

-.00213 

- 00751 

10  18039 

-.01 165 

10  40480 

00104 

-.01895 

10  14592 

- 01936 

10.38418 

-.00058 

- 00270 

-.00982 

- 00140 

-.00376 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-L  I 

CHEO 

ELV-LO 

01150 

03457 

10  47290 

-.00597 

10.41802 

.00589 

.02930 

10  43175 

-.00443 

1C  42265 

00113 

02622 

10  40775 

-.01082 

10  40338 

• .00051 

02339 

10  30570 

-.02176 

10.37041 

.00292 

.01620 

1 0 . 32954 

-.03174 

10.34034 

■ . 00053 

- 00211 

-.01643 

-.00464 

-.01400 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  « 
SCALE  = 

2690.0000 

1590.3000 

1290.3000 
.0100 

SQ.FT 

INCHES 

INCHES 

XMRP  * 
YMRP  = 
2MRP  « 

RUN  NO 

976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

o S 

**  5 
SI 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

205 

-8  000 

00040 

00126 

.01300 

.04112 

205 

-6  000 

. 00244 

00091 

. 00964 

.03564 

205 

-4  000 

.00419 

.00021 

.00560 

.03080 

8 b 

.505 

-2  000 

00519 

-.00037 

00086 

. 02778 

.205 

000 

G0408 

- 00049 

-.00189 

.02545 

% & 
G tsl 

j 

.205 

2.000 

00055 

00000 

. 00202 

02066 

.205 

4 OOO 
GRADIENT 

- 00069 
- , 00072 

00009 

.00001 

.00390 

-.00011 

.01300 

-.00213 

LARC  8FT  TPT  749  UA93>  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.17 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

.600 

-8  000 

05933 

-.01548 

-.12499 

.00577 

600 

-6.0Q0 

.05917 

-.0173! 

-. 12548 

.00371 

.600 

-4  000 

. 06042 

- 01930 

-. 12900 

.00247 

.600 

-2  000 

06265 

- 02142 

- . 1 34 1 2 

.00224 

.600 

.000 

06382 

-.02319 

- 13888 

,00216 

600 

2.000 

06358 

-.02458 

-.13845 

.00139 

.600 

4.000 

.06017 

-.02504 

- . 1 3354 

.00057 

GRADIENT 

.00003 

- 00073 

-.00067 

-.00023 

PAGE  465 
(MUJ004)  ( 05  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  *=  .000  ELV-LI  = 10.000 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  - 10.000 

ELV-RO  « 9.000 


= -5  00/  5.00 

ELV-L I CHEO  ELV-LO 
10  53151  - 00504  10.45047 
10  48776  -.00596  10.41763 
10  44902  -.01 106  10  40192 
10  42481  -.01830  10  37963 
10.40635  -.02866  10.34766 
10.36805  -.03787  10.31924 
10.30749  -.04534  10  29622 
- 01699  -.00441  - 01359 


(MJJ005)  ( 02  UUL  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 4.000  ELV-LI  = 10.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  = 10.000 
ELV-RO  = 9.000 


-5.00/  5.00 

ELV-L 1 CHEO  ELV-LO 
10  22488  -.00231  10.43263 
10.51705  -.00323  10. 43120 
10.21238  -.00364  10.43068 
10.21149  -.00478  10.42900 
1021119  - 00673  10  42614 
10  20825  - 00992  10.42151 
10.50518  -.01387  10  41575 
-.00088  -.00128  -.00187 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAS3 


PAGE  466 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


1MUJ005)  ( 02  UUL  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

S 

4.000  ELV 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000  ELV 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8  000 

.06676 

-.01617 

-.14443 

-.00753 

10.18197  . 

-.00952 

10.41214 

.900 

-6  000 

.06486 

-.01851 

-.14268 

-.00679 

10. 18405 

- . 00459 

10.42460 

.900 

-4.000 

. 06365 

- . 02074 

-.14112 

-.00716 

10  18301 

-.00344 

10.42748 

.900 

-2.000 

06401 

- . 02256 

-. 14609 

-.00845 

10. 17941 

-.00435 

10  42522 

.900 

.000 

. 06356 

-.02406 

- 14686 

-.00931 

10. 17700 

-.00698 

10.41868 

.900 

2.000 

. 06269 

- 02490 

- 14588 

-.01037 

10  17404 

--010B9 

10.40899 

900  • 

4 OOO 

06245 

-.02570 

-. 14565 

-.00986 

10. 17546 

-.01684 

10.3942! 

GRADIENT 

-.00019 

-.00061 

-.00044 

- 00037 

- 00102 

-.00167 

- 004  14 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 07 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8.000 

07389 

-.01964 

-. I 593 I 

-.01489 

10. 15815 

-.01007 

10.40905 

.975 

-6.000 

07177 

-.02159 

-. 15582 

- 01754 

10.15016 

- 00991 

10.40948 

.975 

-4.000 

07022 

- 02356 

-. 15348 

-.01 884 

10.14625 

-.00953 

10  41047 

.975 

-2.000 

07022 

- . 02570 

-. 15544 

-.01805 

10. 14862 

-.01014 

10.40885 

.975 

OOO 

07037 

-.02712 

- . 1 5788 

-.01545 

10.15646 

-.01217 

10  4C339 

.975 

2.000 

. 06553 

- 02641 

- 15304 

-.01877 

10. 14642 

- 01750 

10  38911 

.975 

4.000 

.05757 

- . 02555 

-. 14433 

-.02406 

10  13053 

- . 02607 

10.36619 

GRADIENT 

- 00150 

-.00023 

.00103 

-.00056 

-.00168 

- . 00202 

- 00542 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.23 

GRAOIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  * 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

06840 

- 02190 

- 15124 

.02417 

10-39176 

-.00033 

10  41092 

1.150 

-4  000 

06893 

-.02530 

-.15218 

0205! 

10.36314 

-.00473 

10.42175 

1.150 

-2.000 

.07023 

- . 02775 

- 15530 

.01638 

10  33088 

-.00270 

10.42785 

1.150 

.000 

07089 

- . 02869 

- 15814 

.01015 

10.28222 

-.00928 

10.40803 

1.150 

2.000 

.06971 

- . 02866 

-.15637 

.00408 

10.23484 

-.01985 

>0.37619 

GRADIENT 

.00015 

- 00055 

-.00077 

- . 00278 

-.02168 

-.00260 

-.00782 

to. 000 
10.000 


DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - [A93. 

PAGE  467 

LARC  8FT  TPT  749  UA93I  OTSATI30 

(MJJ005)  t 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-U  ■=  10.000 

LREF 

= 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  “ 

9.000  ELV-RI  - 10.000 

BREF 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  [N.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

1 505 

-8  000 

.07568  - 01960 

-. 15738 

.03350 

10.46851  -.00774 

10  41515 

1 505 

-6.000 

07519  -.05536 

-.15657 

.05940 

10  43777  -.00601 

10.41748 

1 .505 

-4.000 

.07149  - 05473 

-.15536 

.05606 

10  41112  -.00359 

10.42493 

l .505 

-5  000 

.07508  -.05673 

-. 15688 

. 05320 

I 0 . 38834  - 00695 

10  41468 

1 .505 

.000 

.07318  -.05795 

- 16035 

01893 

10.35455  -.01576 

10.38742 

1 .505 

5.000 

07584  -.05836 

- 16045 

.01573 

10.30516  -.05636 

10.35476 

1 .505 

4 000 

06959  - . 05865 

-.15738 

.00618 

10.25239  -.03525 

10.35734 

GRADIENT 

-.00015  -.00047 

-.00038 

-.00551 

-.05003  - 00414 

- 01576 

LARC  SFT  TPT  749  ( 1A93)  0TSATI30 

(MJJ006)  1 05  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000  IN.  XT 

BETA 

6.000  ELV-LI  = 10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INC  FES 

YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI  = 10.000 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN'L  = 3.17 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH' 

ALPHA 

CYN  CEL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8  000 

.08877  -.02431 

-.19294 

.00433 

10.51940  -.00575 

10.43198 

.600 

-6  OOO 

.08874  -.02667 

-.19398 

.00584 

10.51376  -.00350 

10.43088 

.600 

-4.000 

.08966  -.05951 

-. 19758 

.00158 

10  50900  -.00338 

10.43032 

.600 

-5.000 

09536  -.03504 

- . 50366 

.00117 

10.20745  - 00497 

10.45873 

.600 

.000 

.09538  -.03449 

-.50893 

.00057 

10  50516  - 00659 

10.42636 

.600 

5.000 

09540  -.03664 

- 50927 

-.00059 

10  50504  - . Q09B7 

10  42158 

600 

4.000 

.09581  -.03858 

-.50559 

-.00110 

10.50120  -.01378 

10.41586 

GRADIENT 

.00047  - 001 17 

-.00108 

-.00036 

-.00105  -.00153 

-.00180 

date:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  468 
(MJJO06)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  • 

6.000 

ELV-L!  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

2 MRP  * 

400.0000  IN.  2T 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  =>  3.97 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

" 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-a  000 

. 10165 

- . 02629 

-.22340 

- . 00992 

10  17531 

- 01038 

10.41025 

.900 

-6.000 

09964 

- 02865 

- 22160 

-.00903 

10.17778 

- 00595 

10.42122 

.900 

-4.000 

0904! 

-.03173 

- 22069 

-.01000 

10.17507 

-.00527 

10.42292 

.900 

-2.000 

. 09959 

-.03419 

- 22381 

- 01075 

10  17299 

-.00554 

10.42226 

.900 

000 

. 09750 

-.03634 

-.22366 

-.01224 

10  16882 

-.00776 

10  41675 

900 

2.000 

09504 

-.03020 

-.221  17 

-.01284 

10  16716 

-.01103 

10.40863 

.900 

4.000 

. 09507 

-.03900 

- 22033 

- 0121 1 

10. 16917 

-.01497 

10.39903 

GRADIENT 

- 0005! 

-.00093 

.OC017 

-.00032 

- . QOOB8 

- 00 125 

- 00309 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 07 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

11450 

- 03094 

- 24942 

-.01967 

IQ. 14375 

-.01106 

10  40638 

.975 

-6.000 

.10555 

-.03318 

-.24255 

- 02320 

10  13310 

-.01 136 

10  40558 

.975 

-4.000 

10499 

- 03576 

-.23674 

-.02424 

10.1 2993 

- 01114 

10.40617 

.975 

-2.000 

10208 

- 03821 

-.23373 

- . 02229 

10  I 3583 

- 01128 

10.40579 

.975 

OOO 

. looei 

-.03951 

- 23352 

-.01843 

10  14749 

-.01387 

10.39886 

.975 

2 000 

.09317 

-.03917 

- 22636 

- 01912 

10. 14538 

-.02015 

10.38201 

.975 

4 000 

0SS58 

-.03974 

-.21857 

- 02174 

10.1 3750 

. -.02664 

10.36467 

GRADIENT 

- 00229 

- 00045 

.00219 

.00041 

00123 

-.00199 

-.00534 

RUN  NO 

0/  P RN/L 

. = 4 23 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6  OOO 

.10393 

- 03399 

- 23522 

02059 

10  36382 

-.00902 

10  40883 

1.150 

-4  OOO 

. 10131 

-.03791 

- 23277 

01709 

1 0 - 33643 

-.00610 

10.41761 

1.150 

-2  OOO 

. 10015 

-.04088 

-.23212 

01305 

10  30492 

-.00262 

10.42810 

1.150 

.000 

. 10097 

-.04220 

-.23444 

.00656 

10.25422 

-.00606 

10  41775 

1 . 150 

2 OOO 

.09951 

- 04259 

-.23416 

-.00018 

10.20239 

-.01436 

10  39122 

GRADIENT 

-.00023 

- 00077 

-.00032 

- 00291 

- 02264 

-.00149 

-.00448 

DATE 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

' 

- 

PAGE  469 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJ0061  ( 

05 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN,  XT 

BETA 

•a 

6.000  ELV-L I 

IX 

10.000 

LREF 

= 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV- 

L0  = 

9.000  ELV-RI 

V 

10.000 

BREF 

- 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 'IN.  ZT 

ELV- 

RO  « 

9.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/1  * 4.55 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

<3  & 

MACH 

ALPHA 

CYN  C8L 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 500 

-8  000 

11105  -.03156 

-.54651 

.05979 

10  44097 

-.00819 

10.41076 

IT)  O 

, 

1 505 

-6  000 

10795  -.03497 

- 54157 

.05640 

10.41383 

-.00734 

10.4)337 

e— , 

1 .505 

-4.000 

10574  -.03807 

-.53885 

. 05547 

10.38243 

- 00351 

10.4261 1 

O hS 

1 .505 

-5.000 

.10430  -.04019 

-.53754 

.01840 

10  34996 

- 00313 

10.45636 

1 .505 

.000 

.10493  - 04171 

-.53948 

.01340 

10  31001 

-.01049 

10  40367 

Cl 

1 .505 

5 000 

.10445  - 04555 

-.54050 

00736 

10.56178 

-.05058 

10.37350 

1 .505 

4 000 

10085  -.04355 

- 53666 

.00507 

10  51955 

- . 05987 

l". 34 391 

GRADIENT 

- 00048  -.00063 

0CQ09 

-.00259 

- 05070 

- 00355 

-.01086 

5 

C si 

jjl  Krl 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93I  OTSAT130 

(MJJ007I  1 

02 

JUL  76  ) 

£S  IB 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

5590.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

- 

•6  000  ELV-L  1 

= 

10.000 

LREF 

“ 

1590.3000  INCHES 

YMRP  •= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI 

10.000 

BREF 

= 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  zr 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0 / 0 * RN/L  = 3. 17 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

600 

-8.000 

- 10139  .03068 

.54096 

01837 

10.57560 

00873 

5.06455 

600 

-6  000 

- 09755  .03144 

5353 1 

01680 

10.56666 

00775 

5.06157 

000 

-4.000 

- 09336  .03507 

.55758 

01570 

10.56555 

.00677 

5 05881 

.600 

-5  000 

- 09550  03315 

.55561 

.01453 

10  5581 1 

.00545 

5 05495 

.600 

000 

- 09547  03539 

.55154 

.01350 

10  55597 

.00343 

5 04901 

600 

5.000 

-.09688  03736 

55557 

01581 

10  55159 

00108 

5 04517 

.600 

4 000 

- 09600  03973 

.55335 

.01197 

10  54834 

-.00505 

5.03605 

GRADIENT 

- 00043  00098 

-.00040 

-.00046 

- 00174 

-.00110 

- 00291 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA.-  !A93 


PAGE  470 

(MJJ007)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  *> 

4.000 

SCALE  “ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT  INTERVAL  «■  -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

8.000 

-. 1 1522 

.03107 

,27330 

.02731 

10.37863 

. 00956 

5.08645 

.900 

-6  000 

-.10948 

03206 

.26351 

.02872 

10.38761 

01315 

5.10424 

.900 

-4.000 

-.10453 

.03313 

.25209 

. 02874 

10  3B776 

.01318 

5.10440 

.900 

-2.000 

- 10330 

.03485 

.24766 

. 02838 

10.38549 

.01399 

5.10843 

.900 

.000 

- 10145 

.03668 

.24071 

.02919 

10  39067 

01234 

5.1002! 

.900 

2.000 

- 09987 

03831 

.23823 

02849 

10  38620 

00307 

5.05422 

.900 

4.000 

-.10148 

.04080 

.24197 

.02120 

10  33941 

-.01155 

5.01032 

GRADIENT 

.00048 

.00094 

-.0CI4B 

- 00 075 

- 00480 

-.00302 

-.01212 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 12232 

03583 

29230 

01  171 

10  28428 

.01951 

5. 14352 

.975 

-6.000 

- 11177 

.03650 

.27650 

.02020 

10  34321 

.02105 

5. 15172 

.975 

-4  000 

- 10274 

.0369! 

.26152 

. 0324 1 

10.42795 

. 02262 

5. 16015 

.975 

-2.000 

- 09568 

.03770 

.24754 

.03349 

10.43554 

.02218 

5. 15782 

975 

.000 

- 09545 

.03899 

.23995 

02525 

10.37833 

.01690 

5 12955 

.975 

2 000 

- 09302 

.03993 

23725 

.01508 

10.30769 

.00850 

5 08451 

.975 

4 000 

-.09043 

.04116 

23585 

.00751 

10.25514 

-.00348 

5.02969 

GRADIENT 

.00136 

00054 

- 00308 

-.00341 

- . 02367 

-.00329 

-.01671 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5'.  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

1081r 

.03943 

.27070 

. 04467 

10.55166 

.01385 

5 12242 

1 . 150 

-4.000 

- 10034 

04123 

.25658 

.04075 

10.52104 

.00312 

5 05776 

1 150 

-2  000 

- 09848 

.04298 

.24058 

. 0360B 

10  48467 

-.00832 

5 01393 

1 . 150 

.000 

- 10207 

04392 

.24822 

. 02866 

10  42671 

-.01790 

4.98510 

I . 150 

2 000 

- 10350 

.04464 

.24085 

.02031 

10  36156 

- 02625 

4.95995 

GRADIENT 

-.00065 

.00056 

-.001 18 

-.00344 

-.02682 

- 00488 

-.01611 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  47 J 

(MJJ007!  ( 02  JUL  76  i 


LARC  8FT  TPT  749  <!A93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  =* 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF  a 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  *> 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  *=  4.i 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1 205 

*8.000 

- 1 1949 

. 03957 

t .205 

-6.000 

-.11032 

.04085 

1.205 

-4  000 

- 10323 

0422 1 

1 .205 

-2  000 

- 10116 

.04309 

1 205 

000 

- . 1 0500 

04  362 

1.205 

2 000 

- 10601 

04433 

1 205 

4.000 

- 10339 

04553 

GRADIENT 

- 00026 

00039 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

= 

-6.000  ELV-LI 

ELV- 

LO  = 

4.000  ELV-RI 

ELV- 

RO  3 

4.000 

GRADIENT 

INTERVAL 

3 -5.00/  5 

.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.28874 

. 04764 

10.58352 

.01234 

5.  1 1508 

.27415 

.04239 

10.54160 

.00248 

5 05427 

.26253 

.03770 

10  50417 

-.00821 

5.01368 

.25349 

03346 

10. 47030 

-.01783 

4.98406 

.25184 

.02782 

10  42517 

-.02637 

4.95774 

.2521 1 

.02073 

10.36059 

-.03385 

4.93469 

25227 

.OHIO 

10.29169 

* 04022 

4.91502 

0C109 

-.00330 

- 02633 

-.004  00 

- 01233 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 


(MJJ008)  l 02  JUL 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

•4.000  ELV-L!  = 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  ~ 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

4.000  ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

4 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.17 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

600 

-8.000 

-.07!  !5 

.02090 

16703 

.01695 

10  26727 

. 00850 

5.06386 

600 

-6  000 

-.0671 1 

.02106 

.16137 

.01529 

10.26087 

. 00778 

5.06174 

.600 

-4  000 

- . 06478 

.02143 

. 1 5622 

.01426 

10.25700 

. 00698 

5.05941 

.600 

-2.000 

- 06197 

.02172 

. 14807 

.01288 

10  25174 

. 00596 

5.05641 

.600 

.000 

- 06281 

.02284 

. 14564 

.01 1 15 

10  24523 

.00447 

5.05206 

.600 

2 000 

-.06713 

.02510 

.15018 

.01 129 

10.24582 

.00174 

5.04409 

600 

4 000 

- 06381 

.02632 

. 1 4882 

.01034 

10.24226 

-.00148 

5 03684 

GRADIENT 

- 00016 

00066 

- 00063 

-.00047 

- 00177 

- 00106 

-.00287 

10.000 

10.000 


76  1 


10.000 

lo.ooo 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BFT  TPT  749  ( 

REFERENCE  DATA 


SREF 

n 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000  IN. 

XT 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  a 

.0000  IN. 

YT 

BREF 

is 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000  !N. 

ZT 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

» 3.97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

900 

-8.000 

- . 07958 

.01969 

.900 

-6.000 

- 07380 

02048 

.900 

-4.000 

- . 06992 

02134 

.900 

-2.000 

- . 0684 1 

. 02260 

900 

.000 

-.06785 

.02451 

.900 

2 000 

- 06563 

02535 

- 

900 

4.000 

- 06574 

. 02626 

GRADIENT 

00056 

.00063 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8  000 

- 08263 

02394 

.975 

-6.000 

- 07418 

. 02426 

.975 

-4  000 

- 06715 

02424 

.975 

-2  000 

- 06256 

. 02467 

.975 

000 

-.06388 

02553 

.975 

2.000 

- 06215 

02560 

.975 

4.000 

- 05852 

02591 

- 

GRADIENT 

0Q088 

00021 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

MACH 

. ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

- . 07064 

.02546 

1.150 

-4.000 

-.06516 

02694 

1 150 

-2  OQO 

- 06582 

02836 

1 . 150 

.000 

-.07072 

. 02889 

! . 150 

2.000 

-.07206 

02950 

GRADIENT 

-.00128 

00041 

OTSAT130 


PAGE  472 
(MJJ008)  ( 02  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  - -4.000  ELV-U  - 10.000 
ELV-LO  “ ‘♦.000  ELV-R!  - 10.000 
ELV-RO  - 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

. 18669 

.02531 

10.36565 

.00847 

5.08100 

17717 

.02630 

10.37202 

,01352 

5.10602 

. 16947 

. 02623 ' 

10.37158 

.01388 

5 1Q7B2 

. 1 6505 

.02616 

10.37113 

.01428 

5 10983 

. 16161 

.02643 

10.37308 

.01321 

5.10461 

15741 

.02705 

10.37699 

. 00828 

5.08012 

15938 

.0201 1 

10.33240 

-.00732 

5.02084 

-.00139 

- 00057 

- 00363 

- 00242 

-.01018 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

. 19917 

.00996 

10.27215 

.01910 

5. 14134 

. 18725 

.01465 

10.30470 

.02062 

5. 1 4949 

. 17470 

.02415 

10  37072 

. 0220 1 

5.15692 

. 1 6258 

. 02735 

10.39277 

.02230 

5.15838 

. 15831 

.02173 

10.35376 

.01973 

5.14463 

.15619 

.01115 

10.28036 

.01182 

5.10230 

153S5 

. 00259 

10.22093 

0011! 

5.04494 

-.00240 

- . 00297 

-.02059 

-.00261 

- 01400 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

. t8Q35 

.04149 

10  52680 

.01977 

5 15808 

16995 

.03741 

10.49493 

01  150 

5.10824 

16483 

. 03392 

10  46774 

.00009 

5.03955 

.16496 

.02796 

10.42116 

-.01101 

5.00586 

. 16648 

.02016 

10.36033 

-.02057 

4 97706 

-.00051 

-.00289 

-.02252 

-.00536 

-.02136 

DATE 

59  OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IAS3. 

PAGE 

LARC  0FT 

TPT  /49  U 

A93>  OTSAT130 

(MUU008)  1 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

- -4.000  ELV-L!  « 

LREF 

= 

1590.3000  INCHES 

YMRP  ■> 

.ODOO 

IN.  YT 

ELV-LO  = 4.000  ELV-R1  * 

BREF 

m 

1 590 . 3000  INCHES 

ZMRP  - 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 4.000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.55 

GRA01ENT 

INTERVAL 

* -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-L1 

CHEO  ELV-LO 

1 505 

-8  000 

-.07800 

.02555 

19366 

.04547 

10.56615 

.01766  5.14785 

1 .505 

-6  000 

- 07197 

. 02697 

. 18378 

.04033 

10.55513 

.00966  5.09855 

1 .505 

-4  000 

- . 06675 

02755 

. 17340 

.03627 

10  49269 

-.00045  5.03763 

1 .505 

-5.000 

-.06635 

.02816 

. 16617 

.03314 

10.46768 

- 01049  5.00666 

1 .505 

OOO 

-.07134 

. 0287B 

. 16700 

05935 

10.4295! 

- 01995  4,97751 

1 .505 

5.000 

-.07334 

059S4 

16944 

.05191 

I 0 . 37800 

-.05908  4.94939 

1 505 

4.000 

- 07078 

03036 

. 16651 

.01235 

10,30645 

- .03596  4.82820 

GRAOIENT 

- 00076 

,00036 

- 0C033 

-.00289 

- 0231  1 

- 00448  -.01381 

LARC  BFT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(MJJ0091  ( 02  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

* 000  ELV-L  I = 

LREF 

1590  3000  INCHES 

YMRP  * 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * 4.000  ELV-R1  = 

BREF 

= 

1590  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 4.000 

SCALE 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3 17 

GRADIENT 

INTERVAL 

«*  -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-U 

CHEO  ELV-LO 

.600 

-B  000 

-.00388 

.00176 

.01603 

.01  195 

10.24822 

00837  5.06345 

.600 

-6.000 

-.00188 

.00132 

01306 

.01052 

10.24287 

00740  5.06064 

.600 

-4.000 

.00113 

.00014 

. 00680 

.00942 

10.23868 

.00686  5 0590B 

.600 

-5.000 

.00093 

.0001  I 

.00455 

.00795 

10.23216 

.00631  5.05744 

.600 

.000 

00099 

OOOOG 

.00109 

00717 

10.23015 

.00512  5.05397 

.600 

5.000 

.00108 

-.00019 

-.00056 

.00719 

10  23024 

.00327  5 04867 

.600 

4.000 

-.001  15 

.00033 

.00368 

.00637 

10.25719 

.00051  5 04050 

GRADIENT 

-.00055 

00000 

- 00056 

- -00034 

- ,COt28 

-.00079  -.00230 

473 
76  * 

10. 0D0 
10.000 


76  1 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  7B 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  474 
IMJJ009)  ( 02  JUL  76  ) 


SREF  * 
LREF  * 
BREF  x 
SCALE  » 


LARC  BFT  TPT  749  OA931  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SO. FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

n 

.000  ELV-LI  « 10.000 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  » 

4 000  ELV-RI  = 10.000 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8.000 

-.00717 

.00185 

.01953 

.01449 

10.29614 

. 00393 

5.05847 

.900 

-6.000 

- 00344 

00090 

.01348 

.01508 

10.29995 

.01 108 

5.09397 

.900 

-4  000 

-.00081 

.00029 

.01006 

.01353 

10.2900? 

.01450 

5 11099 

900 

-2.000 

00010 

.00008 

.00652 

.01269 

10.28459' 

.01519 

5.11438 

.900 

.000 

.00090 

-.00025 

00198 

01420 

10.29432 

.01501 

5 11353 

.900 

2 000 

00157 

-.00002 

- 00105 

.01505 

10.29978 

01189 

5.09802 

900 

4.000 

001  12 

.00032 

.00060 

.01598 

10.30571 

. 00207 

5 04928 

GRADIENT 

00027 

-.00000 

-.00132 

,00036 

.00233 

-.00141 

- 00699 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

=■  -5  00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8.000 

- 00448 

.00180 

01889 

- 00012 

10  20265 

01847 

5.13802 

.975 

-6.000 

- 00113 

00109 

01392 

-.00286 

10  19438 

.01973 

5. 14478 

.975 

-4  000 

00287 

00015 

00615 

.00028 

10  20497 

.0221 1 

5.15749 

.975 

-2.000 

00502 

-.00037 

- 00023 

.00815 

10  25958 

. 02305 

5. 16255 

.975 

000 

.00423 

-.00070 

-.00214 

.00665 

10  24915 

.02167 

5.15514 

.975 

2 000 

.00327 

- 00095 

-.00279 

.00208 

10.21741 

.01815 

5.13624 

975 

4 000 

-.00005 

00013 

.00247 

- 00676 

10.18262 

.00661 

5.08514 

GRADIENT 

- 00038 

- 00003 

- 00050 

- 00101 

- 004  34 

-.00159 

- 00855 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-U 

CHEO 

ELV-LO 

1 150 

-6.000 

-.00037 

.00109 

.0! 100 

.03753 

10  49594 

.02180 

5.17030 

1 150 

-4.000 

.00157 

.00059 

. 00694 

.03262 

10.45766 

.02413 

5.18438 

1.150 

-2.000 

00206 

.00012 

00302 

. 02980 

10.43560 

.01654 

5.13865 

1.150 

.000 

00081 

- 00034 

-.00001 

. 02754 

10.41791 

00393 

5.06266 

1 150 

2 000 

-.00190 

00027 

.00347 

02147 

10  37063 

-.00919 

5. 01130 

GRADIENT 

- 00058 

- 00007 

-.00067 

-.00179 

- 01394 

- . 00553 

-.02976 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  473 

LARC  8FT 

TPT  /49 

( 1A93)  OTSAT130 

t MJJ009 ) ( 02  JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

at 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

D 

.000  ELV-L1  « 10.000 

LREF 

c 

1290.3000  INCHES 

YMRP  => 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000  ELV-RI  - 10.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

a 

.0)00 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.i 

22  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

EL  V-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.00128 

. 00224 

.01468 

.04339 

10.54953 

. 02034 

5.16436 

1 .205 

-6.000 

00077 

.00103 

.01170 

. 03344 

10.50990 

.01942 

5. 15869 

t .205 

-4.000 

0034! 

. 00097 

.00639 

.03424 

10  47637 

.01387 

5.  12443 

1 .205 

-2.000 

00487 

.00019 

.00057 

.03176 

10.45659 

.00534 

5.07193 

1 205 

.000 

00339 

.00001 

- 00134 

02971 

10.44029 

- . 00624 

5.01976 

1 205 

2.000 

.00016 

.00051 

,00209 

. 02474 

10  40057 

-.01743 

4.98528 

1 .205 

4 000 

- 00170 

.00087 

00512 

.01723 

10  34060 

-.02664 

4.95690 

GRADIENT 

- .00075 

.00001 

- OC005 

-.00205 

-.01638 

- -0519 

- 02109 

LARC  8FT 

TPT  749 

I1A931  0TSAT130 

(MJJ010I  ( 02  JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

s 

4 000  ELV-LI  = 10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000  ELV-RI  - 10.000 

BREF 

« 

1290,3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

55 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 

17  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

EL V-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8  000 

05959 

-.01434 

- 12612 

. 00724 

10.23040 

.00691 

5.05920 

600 

-6.000 

05948 

-.01629 

-.12692  ' 

.00508 

10.22224 

.00603 

5 05661 

.600 

-4.000 

.06109 

-.01852 

- . 1 3076 

.00384 

10.21754 

.00583 

5.05606 

.600 

-2.000 

.06215 

-.02029 

-. 13415 

00400 

10.21815 

. 0G6I4 

5.05696 

.600 

.000 

06372 

- . 02227 

-. 13964 

.00441 

10  21970 

.00550 

5.05507 

.600 

2 GOO 

.06507 

-.02427 

- I 4260 

.00363 

10.21677 

00389 

5.05038 

.600 

4 000 

061  16 

-.02479 

-.13717 

.00257 

10  21273 

.001 10 

5.04222 

GRADIENT 

000  15 

-.00083 

- 00 >07 

-.00015 

-.00055 

- 00059 

-.00171 

DATE 

as 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJ0101  ( oa  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

5690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-L 1 « 

LREF 

a 

1590.3000  INCHES 

YMRP  ■> 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000  ElV-Rt  « 

BREF 

a 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHEI 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8  000 

06556  -.01519 

-.14483 

-.00055 

10.50559 

-.00319 

5.03109 

.900 

-6  000 

.06431  -.01790 

-.14354 

.00099 

10.50935 

.00521 

5.06485 

.900 

-4.000 

.06516  - . 0 1 938 

- 13989 

.001 16 

10.51046 

01219 

5.09950 

900 

-a  000 

06534  -.05165 

- 14489 

-.00015 

10.50559 

01409 

5.10890 

.900 

.000 

.06501  -.05599 

-.1461 1 

- oooot 

10.50597 

.01449 

5. 11090 

900 

a. ooo 

• Of  060  -.05316 

-.14459 

-.00058 

10.50555 

.01596 

5.10335 

.900 

4.000 

. 06tJ88  - 05440 

- 14744 

-.00053 

10  50151 

.00658 

5.07017 

GRADIENT 

-.OOOOa  - C0053 

- 00073 

-.00018 

- 0009! 

-.00065 

- 00381 

RUN  :.o 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

C/ 

CHEI 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

07543  -.01817 

- 15853 

-.01538 

10.16571 

.01544 

5.15170 

975 

-6.000 

07013  - . 05055 

- 15489 

-.01409 

10  16053 

01597 

5.  12456 

.975 

-4.000 

06906  - . 05536 

-.15376 

-.01475 

10.1 5855 

01806 

5.13576 

.975 

-a  ooo 

05844  -.08455 

- 15456 

-.01587 

10  16455 

.01951 

5. 14195 

975 

000 

06743  - 05555 

-.15395 

-.00865 

10  17705 

.01834 

5.13756 

975 

a.  ooo 

.06364  - 05554 

-.15099 

-.00879 

10  17653 

01435 

5.11586 

.975 

4 000 

05666  - 05457 

-.14368 

- 01509 

10  16653 

.00026 

5 08324 

GRADIENT 

- 00148  - 00059 

.001  19 

.00047 

.00145 

-.00122 

-.00656 

PUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.51 

GPADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CEL 

CY 

CHEI 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

. 06759  - 0B075 

- 15074 

.05603 

10  4,0613 

01B69 

5 15157 

1.150 

-4.000 

06768  - 05455 

- 15140 

05305 

1 0 . 38587 

.05373 

5. 18189 

1.150 

-5.000 

06903  -.08637 

- 15415 

.01915 

I 0 . 35544 

. 02666 

5. 19959 

1.150 

.000 

07030  -.05853 

- 15858 

.01313 

1 0 . 30549 

.01910 

5. 15407 

1.150 

a. ooo 

06904  - . 05797 

-.15585 

.00766 

10.56581 

.00674 

5.07958 

GRADIENT 

00057  -.00065 

- 00C37 

- 00561 

-.02036 

-.00593 

-.017.65 

476 
76  > 

to. 000 
10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  477 


LARC  8FT  TPT  749  UA93>  OTSAT130 


(MJJ010)  < OS  JUL  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

S* 

SS90.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

m 

4.000  ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

X 

1590.3000  INCHES 

YMRP  a 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI  a 

10.000 

BREF 

* 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  a 

4.000 

SCALE 

IS 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

,00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

&& 

! 205 

-8  000 

.07183 

-.01973 

-.15635 

.03368 

10.47208 

.01684 

5.  14579 

l .205 

-6  000 

07141 

-.02178 

-.15496 

.03071 

10.44832 

01942 

5. 15875 

% 

1 .205 

-4  000 

07091 

-.02446 

-.15454 

02817 

10.42802 

02340 

5. I 8328 

O 

V i-y 

! .505 

-2.000 

07136 

- 05646 

- 15642 

.02551 

10.40674 

.02006 

5 16563 

t .205 

.000 

.07318 

- 05786 

-.16103 

.05163 

10  37573 

00940 

5.09695 

V ' 

1.505 

2 000 

.07355 

- 05845 

- 16223 

.01671 

10  33643 

-.0053! 

5 03189 

I 205 

4 000 

06985 

- 05855 

15808 

.01036 

10  28575 

- 01305 

4.99631 

GRADIENT 

- 00000 

-.00051 

- . 0C064 

- 00525 

-.01774 

- 00484 

-.05523 

LARC  8FT 

TPT  749  t IA93)  OTSAT130- 

1MJJ01 I ) ( 02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DAT A 

PARAMETRIC  DATA  - 

SREF 

s 

2690  0000  SQ  FT. 

XMRP  a 

976  0000 

IN  XT 

beta 

“ 

6 000  ELV-LI  a 

10.000 

LREF 

X 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

ss 

1290.3000  INCHES 

ZlPP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.17 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

600 

-8.000 

. 08766 

- 05284 

-.19182 

.00535 

10  22327 

.00636 

5.05760 

.600 

-S..000 

0891  l 

- . 02567 

19488 

00434 

10  21942 

00574 

5 05579 

.600 

-4.000 

.08031 

- 02832 

- 19876 

.00590 

10  21397 

0055! 

5 05511 

6C0 

-5  000 

09219 

- 03080 

-.204! ! 

.00541 

10.21212 

.00576 

5 05585 

60C 

.000 

09526 

-.03347 

- 50952 

.00208 

10  21089 

0054  5 

5 05493 

600 

2 000 

09607 

- . 03576 

- 51148 

00136 

10  20814 

.00373 

5.04990 

600 

4 000 

09279 

- 03753 

-.20672 

.001  1 ! 

10  20722 

00105 

5 04208 

GRADIENT 

00044 

-.00117 

-.001  16 

-.00053 

- 00087 

-.00055 

- 00160 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  BET  TPT  749  (IA9 


REFERENCE  DATA 


SREF  a 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  * 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.1 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

900 

-8  000 

.10125 

- . 02539 

.900 

-6.000 

. 09997 

-.02840 

.900 

-4.000 

. 09838 

-.03131 

.900 

-2.000 

. 09730 

- 03326 

.900 

000 

. 09669 

-.03527 

.900 

2 000 

09410 

- . 03653 

900 

4.000 

09529 

- . 03789 

GRADIENT 

- 00047 

-.00082 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 08 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8.000 

11261 

- 02943 

.975 

-6.000 

10819 

-.03182 

975 

-4.000 

10424 

-.03450 

975 

-2.000 

10069 

-.03680 

.975 

.000 

09830 

-.03850 

.975 

2.000 

.09219 

-.03855 

.975 

4 000 

08599 

- 03892 

GRADIENT 

-.00225 

- 00053 

RUN  NO. 

0/  0 RN< 

L = 4.J 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

. 10310 

- 03300 

1.150 

-4.000 

. 10044 

- 03705 

1 . 150 

-2.000 

.09955 

-.04024 

1.150 

.000 

10026 

-.04173 

1 . 150 

2 000 

09902 

-.04198 

GRADIENT 

-.00018 

-.00081 

OTSAT130 


PAGE  478 
(MJJOin  I OP  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  “ 6.000  ELV-LI  » 10.000 
ELV-LO  « 4.000  ELV-R1  * 10.000 
ELV-RO  = 4.000 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-.22419 

-.00334 

10. 19368 

-.00341 

5.03054 

-.22345 

-.00199 

10. 19745 

.00469 

5.06329 

-.22195 

-.00261 

10.1 9572' 

.01123 

5 09473 

-.22280 

-.00338 

10. 19356 

01288 

5 10292 

-.22350 

-.00385 

10  19226 

.01369 

5.10692 

-.22019 

-.00417 

10  19135 

.01241 

5. 10056 

-.22160 

-.00402 

10  19179 

.00726 

5 07504 

0CC17 

-.00018 

- 00050 

-.00042 

-.00209 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

' ELV-LO 

-.24770 

- 01738 

10  15062 

.01529 

5.  12095 

-.24172 

- 01960 

10.14392 

.01517 

5.12030 

-.23679 

- 01953 

10  14419 

.01627 

5.12609 

- 23260 

-.01642 

10.1 5355 

.01684 

5.12917 

- 23051 

-.01123 

10. 16917 

01584 

5. 12385 

- 22525 

- 00974 

10  17365 

.01227 

5.  10476 

- 21842 

-.01015 

10.1 7242 

.0080! 

5 08193 

00220 

.00127 

.00383 

-.00105 

-.00564 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5. ,00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-.23481 

.02229 

10.37700 

.01810 

5.14801 

-.23224 

.01936 

10.35411 

02170 

5. 16971 

-.23177 

.01556 

10.32445 

.02619 

5. 19671 

-.23374 

.00941 

10.27642 

.02375 

5.18205 

-.23295 

.00300 

10.22642 

.01332 

5.11922 

-.00021 

-.00276 

-.02156 

-.00138 

-.00831 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  479 
IMJJOII)  < 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

S 

2690  0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

» 6.000  ELV-LI  « 

10.000 

LREF 

jx 

1290.3000  INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 4 000  ELV-R1  « 

10.000 

BREF 

*■ 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  * 

400,0000 

IN.  ZT 

> 

ELV- 

RO  <=  4.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

I 20S 

-8.000 

.1105! 

-.03057 

-.24567 

.03019 

10.44420 

.01655  5.14106 

1 .205 

-6.000 

. 1 0727 

-.03443 

-.24005 

. 02749 

1 0 . 42263 

.01790  5.14933 

I .205 

-4.000 

.10517 

-.03783 

-.23750 

.02441 

10.39800 

.02342  5.18337 

t .205, 

-2.000 

10397 

- 04023 

-.23701 

. 02062 

10.35770 

.02416  5.18790 

1 .205 

000 

.10446 

-.04144 

-.23876 

.01605 

10.331 18 

.01585  5.13669 

! .205 

2.000 

.10470 

- 04237 

-.24042 

.01060 

10.28765 

.00479  5.06850 

1 .205 

4 000 

. 10120 

- 0U312 

-.23734 

.00587 

10  24987 

-.00683  5 01795 

GRADIENT 

-.00036 

-.00064 

-.00015 

-.00236 

- 01882 

-.00399  - 02251 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A93)  OT5AT130 

CMJJ012)  t 02 

JUL  76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690  0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

= -6.000  ELV-LI  a 

to. 000 

LREF 

G 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  = 14.000  ELV-R1  = 

10.000 

BREF 

=s 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 14.000 

SCALE 

z 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CPL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

600 

-8.900 

-.0996! 

03087 

.23793 

.0! 100 

10  24467 

-.01424  15.75718 

- -.600 

-6  000 

-.09590 

03176 

.23325 

. 00958 

10.23928 

-.01646  15.75394' 

.600 

-4  000 

-.09176 

.03234 

.22552 

00821 

10.23413 

-.01956  15.74940 

600 

-2  000 

-.09079 

.03359 

.22023 

.00701 

10  22958 

-.02289  15.74452 

600 

.000 

-.09476 

.03610 

.2212! 

.00598 

10.22568 

-.02638  15.73943 

.600 

2.000 

- 09664 

. 03850 

.22217 

. 00466 

10.22064 

-.03115  t5. 73250 

.600 

4 000 

-.09559 

.04084 

.22253 

.00340 

10  21586 

-.03718  15.72364 

GRADIENT 

- 00067 

00109 

-.00020 

-.00060 

- 00227 

-.00218  - 00318 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A93 


LARC  8FT  TPr  749  (1A9 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  =. 
SCALE  = 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP  « 976.0000  IN.  XT 

1290.3000  INCHES  YW  » .0000  IN.  YT 

1290.3000  INCHES  ZMRP  « 400.0000  IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  « 3.97 


MACH  ALPHA  CYN  CBL 


.900 

-8.000 

-.11304 

. 03093 

900 

-6.000 

-.10683 

.03282 

.900 

-4.000 

- .10414 

.03397 

.900 

-2.000 

-.10120 

. 03547 

900 

.000 

-.09840 

03755 

.900 

2 000 

-.09528 

.03953 

.900 

4 000 

- 09733 

.04162 

GRADIENT 

00098 

.00097 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 . C 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8.000 

- 12265 

.03629 

.975 

-6.000 

- 11135 

. 0 3664 

.975 

-4  000 

- 10198 

.03688 

.975 

-2  000 

- 09518 

.03793 

.975 

000 

- 09436 

.03893 

.975 

2 000 

- 09239 

04022 

.975 

4.000 

- 08937 

.04204 

GRADIENT 

C0I40 

.00063 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.E 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

- . 1 0834 

.03951 

1.150 

-4.000 

-.10102 

.04127 

1.150 

-2.000 

-.09885 

. 04273 

1.150 

.000 

'-.  10205 

.04341 

1 . t50 

2 000 

-.10324 

.04421 

GRADIENT 

-.00049 

.00048 

OTSAT130 


PAGE  4 BO 

(MJJ018)  1 02  JUL  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  « -6.000  ELV-LI  » 10.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  * 10.000 
ELV-RO  « 14.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.26980 

.01101 

10.27378 

-.02183 

15  72385 

. 26288 

".01216' 

10.281 18 

* -.02294 

15.721 10 

.25289 

.01245 

10.28305 

-.02743 

15  70994 

.24493 

.01239 

10.28261 

-.02940 

15  70509 

.2370! 

01004 

10.26757 

-.03203 

15.69853 

23116 

.00965 

10.26506 

-.03822 

15  68317 

.23631 

.00709 

10.24857 

-.04842 

15  65787 

- 00235 

-.00067 

-.00433 

-.00254 

- 00630 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.29201 

.01160 

10.28356 

-.03665 

15.67981 

.27507 

01678 

10.31953 

-.03357 

15.68804 

.25931 

• 0T612 

10  31491 

-.03179 

15.69281 

24598 

.00328 

10  22580 

- 03363 

15  68791 

.23830 

- 01391 

10.16107 

- 03820 

15.67566 

.23603 

- 02876 

10.11631 

- . 05384 

15.63376 

.23416 

-.0321 1 

10.10625 

-.05914 

15.59285 

-.00301 

- 00643 

-.02634 

-.00474 

-.01270 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.26994 

.03401 

10  46861 

-.03953 

15.65888 

.25716 

.02911 

10.43032 

-.04873 

15.631 14 

.24892 

.02374 

10.38844 

-.05760 

15.6044! 

.24740 

.01582 

10.32654 

-.06441 

15  58393 

.24802 

.00768 

10.26301 

-.07048 

15.56558 

-.00145 

-.00361 

- 028)9 

-.00360 

- 01086 

^oo5: 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  48) 
IMJJ012)  < 02  JUL  7B  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93) 

REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SQ  FT.  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  » 1290.3000  INCHES  ZMRP  - 400.0000'  IN.  ZT 

SCALE  * .0100 


OTSAT130 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  - -6.000  ELV-LI  » 10.000 

ELV-LO  * 14.000  ELV-RI  « 10.000 

ELV-RO  = 14.000 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

* 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.12058 

.03896 

.29035 

.03885 

10  51342 

-.03709 

15.66365 

1 .205 

-6.000 

-.  1 1071 

.04064 

. 27302 

.03386 

10.47348 

-.04464 

15.64040 

1 205 

-4.000 

-.10349 

04174 

.26169 

.03001 

10.44266 

-.05463 

15.60965 

1 205 

-2  000 

- 10082 

.04228 

.25242 

.02633 

10.41334 

-.0632! 

15.58316 

1 .205 

.000 

- 10404 

.04273 

25033 

.02091 

10  37012 

-.07053 

15.56048 

1 .205 

2 000 

-.10557 

.04395 

.25101 

01220 

10  30050 

- . 07694 

15  54081 

1 .205 

4.000 

-.10210 

04519 

.25057 

- 00097 

10  19963 

-.08190 

15.52554 

GRADIENT 

- 00010 

.00043 

-.001  18 

-.00380 

- 02994 

-.00341 

- 01053 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJ013)  ( 02  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 
LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 
BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 
SCALE  = .0100 


BETA  = -4  000  ELV-LI  = 10.000 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  * 10.000 
ELV-RO  = 14  000 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3. 16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

- 07063 

.02103 

. 16637 

. 00972 

10.23983 

-.01440 

15.75695 

.600 

-6.000 

- 06623 

.02111 

.16088 

.00827 

10  23431 

-.01640 

15.75403 

.600 

-4  000 

- . 06359 

.02156 

1548! 

.00707 

10.22976 

- 01916 

15.75003 

.600 

-2.000 

-.06186 

.02251 

14888 

0057] 

10.22459 

-.02250 

15.74515 

.600 

.000 

-.06352 

02418 

.14711 

.00426 

1 0 .2191 3 

-.02629 

15.73960 

.600 

2.000 

-.06480 

.02522 

. 14609 

.00302 

10.21444 

-.03024 

15.73377 

600 

4 000 

- 06325 

. 02703 

. 14806 

.00173 

10  20954 

-.03674 

15  72434 

GRADIENT 

- 00011 

00068 

-.00081 

-.00067 

-.00253 

- 00214 

-.00314 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

■ t A93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  <!A93>  OT5AT130 

(MJJO 1 3>  ( 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

■ 

2690. 0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

. 

BETA 

C 

-4.000  ELV-LI  * 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-! 

LO  = 

14.000  ELV-RI  « 

BREF 

e 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN. 

ZT 

ELV-I 

RO  * 

14.000  ! 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8.000 

-.07860 

.01955 

.18435 

.00551 

1 0 . 2384 1 

-.02391 

15.71869 

900 

-6.000 

-.07330 

02106 

. 17619 

.00625 

10  24318 

-.02415 

15.71810 

.900 

-4  000 

-.06966 

.02197 

. 16949 

.00586 

10.24069 

-.02885 

15.70644 

.900 

-2.000 

- 06793 

. 02329 

. 16362 

00566 

10.23936 

-.03160 

15.69966 

900 

.000 

- 06520 

.02480 

.15644 

.00379 

! 0 . 22738 

-.03402 

15.6936! 

.900 

2.000 

- 06172 

. 02577 

.15110 

00264 

10  21999 

-.0393! 

15.68043 

.900 

4.000 

-.06307 

.02710 

. 15633 

00234 

10.21802 

- . 04674 

15.66202 

GRADIENT 

.00097 

.00064 

-.0C194 

- 00050 

- 00324 

-.00217 

-.00540 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

» 5 00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-Li 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8.000 

- 08319 

02432 

1987! 

.01013 

10  27334 

-.03797 

15.67623 

.975 

-6  000 

- 0/340 

02417 

18404 

.01320 

1 0 . 29468 

-.03643 

15.68037 

975 

-4.000 

- 06649 

02406 

.17138 

.01 158 

10  2B338 

-.03538 

15  68324 

.975 

-2.000 

-.05319 

02513 

16293 

.00140 

10  21270 

-.03553 

15.68283 

975 

.000 

- 06471 

02604 

15980 

-.01632 

10  15382 

-.039!  1 

15  67322 

975 

2 000 

- . 06290 

02610 

15558 

- . 03325 

10  10277 

-.05077 

15.64197 

.975 

4.000 

- 05908 

. 02694 

. 15304 

-.03925 

10  08473 

-.05547 

15.60263 

GRADIENT 

.00076 

00034 

-.00220 

-.00682 

- C2536 

-.00377 

- . 01 D 1 0 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

-.07146 

02592 

18092 

.03271 

10.45843 

-.03734 

15.66548 

1 . 150 

-4  000 

-.06669 

02742 

. 17173 

02729 

10.41612 

- 04422 

15.64477 

1 150 

-2.000 

- . 06607 

.02810 

16425 

02250 

10  37874 

- 05307 

15.61808 

1.150 

.000 

-.07060 

.02844 

16389 

01552 

1 0 . 32424 

- . 0605B 

15.59544 

1.150 

2.000 

-.07230 

. 02930 

. 16556 

00749 

10.26152 

-.06737 

15.57490 

GRADIENT 

-.00104 

.00030 

- 00094 

- 00332 

-.02591 

-.00385 

-.01 160 

482 

78  ) 

10.000 

10.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  463 


LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(MJJ013J  t 05  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

* -4.000  ELV-L!  « 10.000 

LREF  = 

1590  3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  « 14.000  ELV-RI  * 10.000 

BREF  » 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV- 

RO  = 14  000 

SCALE  » 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.55 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 505 

-8.D00 

- . 07956 

.05614 

.19571 

.03784 

10.50541 

-.03506  15  66990 

1 505 

-6.000 

-.07597 

.05715 

.104  66 

.03558 

10.46329 

-.04105  15.65146 

1.505 

-4.000 

-.06751 

.05738 

.17380 

. 05856 

10.43107 

-.05018  15.62336 

t .505 

-5.000 

- . 06635 

. 05780 

. 16677 

05533 

10.40541 

-.05846  15.59779 

1.205 

.000 

-.07105 

05833 

. 1 6587 

05158 

10  37304 

-.06581  15  5750Q 

I .505 

5.000 

-.07238 

05915 

. 16685 

.01400 

10  31480 

- 07532  15  55510 

1 .505 

4.000 

- 06974 

03031 

. 16743 

.00585 

10  55577 

-.07824  15  53678 

GRADIENT 

-.00055 

.00036 

- 00063 

-.00314 

- 02506 

-.00350  -.01079 

LARC  8FT 

TPT  749 

(IA931  OTSAT130 

IMJJ0I4  J < 05 

JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

.000  ELV-Lt  = 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  Y1 

ELV- 

LO  = 

14.000  ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV- 

RO  = 

14.000 

SCALE  * 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 

16  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

600 

-8.000 

- 00376 

.00177 

.01571 

.00519 

10.22566 

- 01465 

15.75660 

.600 

-6  000 

-.00099 

. 00096 

.01135 

.00366 

IC  51687 

-.01597 

•5  75464 

.600 

-4.000 

.0020 3 

.00002 

.00505 

.00556 

10  51269 

-.01829 

15  75125 

.600 

-5  000 

00545 

00014 

.00147 

00052 

10.50495 

- 05166 

15.74635 

600 

000 

.00188 

.00040 

- 00037 

-.00044 

10.50527 

- . 05565 

15.74046 

.600 

2.000 

.001  10 

00030 

-.00004 

-.00090 

10  50152 

-.03025 

15  73384 

. 

.600 

4.000 

-.00079 

.00035 

00350 

-.0017! 

10.50018 

-.03550 

15  75653 

GRADIENT 

- 00035 

00009 

-.00056 

- 00050 

- 00142 

-.00515 

-.00310 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  484 
mjJOim  t 02-JUL  76  I 


LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAHETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  a 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  « 

.000 

ELV-L!  » 

10.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-R1  * 

10.000 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE  = .0100 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBS. 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8.000 

-.00546 

.00175 

.01618 

-.00756 

10. 18189 

-.03034 

!5.70cJ70 

.900 

-6.000 

-.00181 

00115 

. 0 1 024 

-.00780 

10. 18125 

-.02938 

15.70513 

.900 

-4  OQO 

00100 

. 00087 

.00619 

-.01029 

10.17428 

-.03223 

15.69807 

.900 

-2  000 

00126 

.001  10 

.00300 

-.01349 

10. 16535 

- . 03585 

15.68901 

.900 

000 

00166 

.00064 

00060 

-.01355 

10.16519 

- 03987 

15  67908 

900 

2.000 

00256 

.00057 

- 00365 

- 0149B 

10  1612! 

- 04357 

15  66996 

.900 

4.000 

00200 

.00078 

-.00174 

-.01226 

10  16878 

- 04678 

15  66191 

GRADIENT 

00016 

-.00004 

-.00113 

-.00027 

- 00076 

- 00104 

-.00457 

RUN  NU 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 00377 

.00190 

.01720 

-.00295 

10  19411 

-.04075 

15  65885 

.975 

-6  000 

- 00067 

00124 

.01290 

-.00068 

10  20095 

-.04099 

15  66821 

.975 

-4  000 

00306 

.00037 

.00529 

-.00052 

10  20144 

-.041  16 

15  66775 

.975 

-2.000 

.00468 

.00002 

-.00079 

- 00846 

1 0 . I 7749 

- 04108 

15.66792 

.975 

.000 

00233 

.00002 

. 00060 

-.02122 

10. 13904 

-.04168 

15.66633 

.975 

2 000 

00133 

.00017 

- 00055 

-.03702 

10  09144 

- 04682 

15.65257 

.975 

4.000 

- 00069 

001  16 

.00190 

- 05206 

10  04603 

- OC049 

15  61596 

GRADIENT 

- 00054 

00009 

-.00033 

-.00658 

-.01984 

- 00222 

-.00595 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

I 150 

-6  000 

- 00093 

.00158 

.01 191 

03015 

10  43848 

- 03862 

15.66162 

1.150 

-4.000 

.00120 

.00098 

. 00754 

02503 

! 0 . 39843 

-.03889 

15.66082 

1 150 

-2.000 

00131 

.00062 

.00383 

02127 

10.36912 

- D4485 

15.64283 

1 . 150 

000 

-.00099 

.00048 

00277 

.01758 

10  34041 

- . 05286 

15.61862 

1 . 150 

2.000 

-.00229 

.00045 

. 00289 

.01028 

10.28331 

-.05959 

15.59842 

GRADIENT 

- 00064 

-.00009 

- 00075 

-.00240 

-.01870 

-.00351 

- 01057 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  485 

LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  QTSATI30 

(MJJ014)  l 02 

JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

C 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

. 000  ELV-L 1 - 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L 1 CHEO 

ELV-LO 

1 eos 

-8.000 

-.00068 

. 00250 

. 0 1 353 

.03833 

10.50917  -.03532 

15.66912 

1 205 

-6.000 

.00071 

.00239 

.01 126 

.03268 

10.46408  -.03660 

15 . 66518 

1 205 

-4.000 

00281 

00157 

.00631 

. 02765 

10.42387  - 04209 

15.64827 

1 .205 

-2.000 

00442 

00066 

.0004! 

02449 

1 0 . 39862  - 04874 

15  62776 

1 .205 

.000 

00305 

.00057 

-.00188 

02201 

10  37894  - 05705 

15.60206 

! 205 

2 000 

- 00002 

00085 

00096 

01669 

10  33646  -.06518 

15.57693 

1 205 

4.000 

- 00205 

00122 

.00530 

00856 

10.27140  - 07092 

15  55932 

GRADIENT 

- 00071 

- 00003 

-. OC007 

- 00230 

- 01836  - 00370 

-.01144 

LARC  BFT 

TPT  749  1IA93I  OTSATI30 

(MJJ015I  ( 02 

JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA  = 

4 000  ELV-L!  = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 1 

14.000  ELV-RI  - 

10.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN  ZT 

ELV-RO  = 1 

14.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.  16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-L!  CHEO 

ELV-LO 

600 

-8  000 

060 1 3 

-.01483 

-. 12673 

.001  14 

10.20732  -.01568 

15.7551 1 

600 

-6.000 

.06100 

-.01697 

-.12880 

-.00080 

10.20169  -.01732 

15  75267 

.600 

-4  000 

.06111 

-.01841 

-.13146 

-.00236 

10.19912  -.01868 

15.75070 

.600 

-2.000 

.06309 

-.02050 

- 13641 

-.00252 

10.19836  -.02127 

15.74693 

.600 

.000 

.06404 

-.02225 

-.  14021 

- 00282 

10.19837  - 02540 

15.74089 

.600 

2 000 

.06429 

-.02351 

-.  14169 

- 00357 

10.19/13  - 03015 

15  73394 

.600 

4 000 

06016 

-.02416 

-.  13591 

-.00467 

10  19532  - 03445 

15  72762 

GRADIENT 

- 00004 

- 00073 

-.00071 

-.00028 

- 00047  - 00202 

- 00296 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  486 
(MJJD15)  ( 05  JUL  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  UA93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  => 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

4.000 

ELV-L1  ■* 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  <= 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

14  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-B  000 

. 06564 

-.01443 

-.14462 

-.01758 

10.15391 

-.03217 

15.69815 

.900 

-6  000 

.06446 

-.01663 

-.14316 

-.01732 

10  15465 

-.03215 

15.69822 

.900 

-4  000 

.06384 

-.01 8B0 

-. 14210 

-.01831 

10.15190 

-.03388 

15.69393 

900 

-2.000 

.06442 

-.02092 

14825 

- 01937 

10  14895 

-.03628 

1 5 . 6880 1 

.900 

000 

.06336 

-.02243 

-.14795 

-.01939 

10  14890 

-.04061 

15.67732 

.900 

2 000 

.06002 

- 02268 

- 14414 

- 02087 

10  14475 

- 04384 

15.66921 

.900 

4 000 

06022 

- 02372 

-.14509 

-.02080 

10  14493 

- 04671 

15.66206 

GRADIENT 

- 00058 

-.00058 

-.00009 

- 00032 

-.00091 

- 00166 

-.00413 

RUN  NO 

•0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8  000 

.07370 

-.01842 

- 16056 

- 02259 

10  13493 

- 04147 

15  66693 

.975 

-6.000 

07108 

- 02028 

- 15644 

- . 02702 

10  12159 

-.04066 

15.66912 

.975 

-4  000 

06933 

- 02201 

-.15375 

- 03077 

10  11025 

-.04026 

15  67014 

.975 

-2.000 

06880 

- 02369 

- 15458 

-.03394 

10  10072 

-.04280 

15.66336 

975 

000 

06744 

- 02481 

-.15489 

- .03544 

10  09617 

-.04853 

15  64798 

.975 

2 000 

06329 

-.02421 

-.15210 

-.04006 

10.07988 

-.06014 

15  61691 

975 

4 000 

05609 

-.02352 

-.14428 

- 04666 

10  06542 

- 06952 

15  59177 

GRADIENT 

- 00160 

-.00018 

00107 

-.00183 

- 00553 

-.00379 

-.01016 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

06754 

-.02052 

-.15162 

02096 

1 0 . 36667 

-.04032 

15  65653 

1 . 150 

-4.000 

.06729 

-.02357 

-.15135 

01717 

10  337! 1 

- 03872 

15.66130 

1 . ISO 

-2.000 

.06801 

-.02580 

-.15316 

.01305 

10  30490 

-.0385! 

15.66192 

1 . 150 

.000 

. 06875 

-.02683 

-.15612 

00688 

10  25670 

-.04423 

15.64476 

1 . 150 

2.000 

. 06866 

-.02731 

-.15714 

.00010 

10  20376 

-.05096 

15.62446 

GRADIENT 

00024 

- 00061 

- 00102 

-.00287 

- . 0224  1 

-.00212 

-.00639 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  487 
(MJJ015)  < 02  JUL  76  I 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 
LREF  « 
BREF  a 
SCALE  » 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-LI 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN,  ZT 

ELV-RO  ■= 

14.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

I .205 

-8.000 

.07124 

-.01856 

-.15669 

.03039 

10.44569 

-.03789 

t5. 66124 

1 .205 

-6.000 

.07167 

-.02147 

-.15686 

02671 

10  41637 

-.03725 

15.66317 

1 .205 

-4  000 

.07082 

- . 02364 

15597 

0230! 

10.38684 

- 03647 

15.66559 

I .205 

-2  000 

069  76 

- 02508 

-.15517 

.02005 

10.36315 

- 04053 

15.65310 

t 205 

000 

.07148 

-.02673 

-.  15972 

01590 

10.33005 

-.04727 

15  63226 

1 .205 

2 000 

07196 

-.02753 

-.16170 

.00970 

10.28052 

-.05522 

15.60770 

1 .205 

4 000 

06795 

-.02791 

-.15765 

.00281 

10.22547 

-.06154 

15.58825 

GRADIENT 

- 00018 

-.00055 

- 0C049 

- 00254 

-.02027 

-.00324 

-.01000 

10.000 

10.000 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 


(MJJ016)  ( 02  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 2690.0000 

SO  FT. 

XMRP  = 

976 

0000 

IN. 

XT 

SETA 

6.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF 

a 1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN 

YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400 

0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  * .0100 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8  000 

.08843 

-.02332 

-.19354 

-.00095 

10.20144 

-.01640 

15.75400 

600 

-6.000 

08960 

-.02595 

-.19607 

- 0Q203 

10.19965 

-.01794 

15. 75175 

.600 

-4.000 

. 09064 

- . 02833 

- 20005 

-.00334 

10  19751 

-.01883 

15.75049 

.600 

-2.000 

.09296 

-.03112 

-.20568 

-.00411 

10.1 9623 

- 02121 

15.74700 

.600 

000 

.09555 

-.03352 

-.21084 

- 00450 

10.19560 

-.02493 

15.74156 

.600 

2 000 

09537 

-.03544 

-.21037 

-.00579 

tO. 19349 

- 02973 

15  73458 

.500 

4. COO 

09317 

-.03748 

-.20783 

-.00690 

10. 19166 

- . 03392 

15  72844 

GRADIENT 

00037 

-.00113 

-.0010! 

-.00044 

- 00072 

-.00193 

- 00283 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  488 
1MUJ016)  ( 02  JUL  76  “> 


LARC  8FT  TPT  749  <!A93>  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

£690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  » 

6.000 

ELV-L1  = 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  » 

1£90.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

» 3.97  GRADIENT  INTERVAL  «= 

-5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8  000 

.10111 

-.02447 

-.22454 

-.01988 

10. 14750 

-.03275 

15  69670 

.900 

-.6.000 

.09907 

- . 02694 

-.22216 

-.01910 

10.  H965 

-.03237 

15.69764 

.900 

-4.000 

- . 09724 

-.02962 

-.21979 

-.01974 

10. 14790 

-.03384, 

1 5 . 694'04  , 

.900 

-2  000 

09009 

-.03236 

- 22433 

-.01937 

10. 14896 

-.03560 

15.68971 

.900 

.000 

.0971 1 

-.03479 

- 22453 

-.02019 

10.  14665, 

-.03949 

15  68003 

.900 

£ 000 

.09837 

-.03614 

- 21865 

-.02101 

10. 14437 

- 04238 

15.67287 

900 

4.000 

. 09B66 

- 03771 

- 21982 

- 02091 

10  !446u 

-.04534 

15  66550 

GRADIENT 

- 00074 

- 00100 

0C028 

- 00020 

-.00056 

- 00149 

-.00370 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

1 1425 

- 02968 

- 25092 

- 02796 

10. 1 1876 

- 04397 

15.66021 

.975 

-6  000 

10873 

- 03166 

-.24281 

- 03380 

10.10112 

-.04310 

15  66255 

975 

-4.000 

.10406 

-.03410 

- 23629 

- 03723 

10  09076 

-.0415! 

15  66576 

975 

-£.000 

10145 

-.03655 

-.23458 

- 03866 

10  08647 

-.04472 

15.6582! 

.975 

.000 

, 09  782 

- 03730 

- 23170 

-.03788 

10  08880 

-.05312 

15  63567 

.975 

£ 000 

09080 

- 03704 

- 22525 

- 03865 

1 0 . 08653 

-.06128 

15.61385 

.975 

4.000 

.08400 

-.03754 

-.21718 

-.04101 

10  07939 

-.06813 

15.59548 

GRADIENT 

-.00254 

- 00037 

.00238 

-.00038 

-.00! 13 

-.00349 

- 00935 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

.10322 

-.03257 

- 23570 

.01777 

10.34176 

-.04103 

15.65436 

1.150 

-4  000 

. toooa 

-.03633 

-.23230 

.01414 

10.31344 

-.03957 

15.65876 

1 . 150 

-£  000 

.09873 

-.03929 

-.23171 

.01020 

10.28267 

-.03792 

15.66372 

1.150 

.000 

.09917 

-.04054 

-.23367 

.00381 

10.23274 

-.04175 

15.65220 

1.150 

£.000 

09776 

-.04095 

-.23314 

-.00383 

10.19000 

-.04818 

15  63285 

GRADIENT 

- 00033 

- 00076 

-.00022 

-.00302 

- 02101 

-.00148 

-.00446 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  489 
(HJJ016)  l 05  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  =■ 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF  « 

t 590. 3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  « 

BREF  * 

1590.3000  INCHES 

ZHRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.55 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

I 505 

-8.000 

.11050 

-.03057 

-.54670 

.05715 

10,41959 

-.03850 

15.65934 

1 .505 

-6  000 

.10688 

-.03395 

-.54150 

05388 

10.39376 

- . 03850 

15.65935 

1 . 505 

-4.000 

. 104X4 

-.03681 

-.53844 

01973 

10.36061 

- . 03598 

15.66718 

1 .505 

-5.000 

. 10540 

- 03871 

-.53657 

.01568 

10  35855 

-.03690 

15.66435 

1 .505 

.000 

10318 

-.04046 

- 53961 

.01111 

10.59175 

-.04330 

15.64455 

1 .505 

5.000 

10354 

-.04165 

-.54150 

.00478 

10  54153 

-.05076 

15.65148 

1 .505 

4.000 

09918 

- 04545 

-.53673 

-.00068 

10.50066 

- . 05677 

15.60596 

GRADIENT 

-.00047 

-.00071 

- 00006 

- . 00559 

-.05034 

-.00577 

-.00856 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93 ) OTSAT13Q 

(MJJ0I7)  ( 02 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  a 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

- 

-6 

.000  ELV-LI  = 

LREF  * 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5 

000  -ELV-RI  « 

BREF  = 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

■5 

.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 51 

GRADIENT 

INTERVAL 

« -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6  000 

-.10756 

03957 

.57050 

. 05597 

10  61667 

. 06570 

-4.88399 

I 150 

-4.000 

- . 09965 

.04150 

.55688 

. 04857 

10  58003 

.05078 

-4.97396 

1.150 

-5.000 

-.09757 

.04331 

.54854 

.04547 

10. 63478 

.03590 

-5.06361 

1 . 150 

.000 

- 10129 

.04447 

.24765 

.03487 

10  47533 

02269 

-5. 14332 

1 . 150 

5.000 

- 10565 

.045! 1 

54808 

.05609 

10  40678 

.01072 

-5.51537 

GRADIENT 

-.00063 

.00060 

-.00136 

-.00371 

-.05896 

-.00667 

-.04050 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 55 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHr' 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1 .505 

-8  000 

- 11915 

.03877 

.58955 

05545 

10.62559 

.06470 

-4.88088 

1 .505 

-6  000 

-.  10949 

.04105 

.57337 

.04604 

10.57108 

.05038 

-4.96921 

1 .505 

-4.000 

-.10167 

04556 

.56041 

.04073 

10.52864 

. 03695 

-5.05220 

1 .505 

-5  000 

-.09945 

.04353 

.55160 

03653 

10.49503 

.05607 

-5. 1 1914 

1 .505 

000 

-. 10370 

.04390 

25025 

.03072 

10.44855 

.01538 

-5. I 851 4 

1 .505 

5 000 

-.10491 

.04454 

54979 

05352 

10.39103 

.00552 

-5.24779 

1 .505 

4 000 

-.10187 

.04545 

.54986 

.01504 

10.59955 

-.00377 

-5.59163 

GRADIENT 

-.00059  . 

.00037 

-.00115 

-.00355 

-.05814 

-.0051  I 

-.03038 

10.000 

10.000 


76  1 


10.000 

10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  490 
(MJJ018)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  BET  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

U 

2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  ’ « 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

m — 

4 000  ELV-L 

LREF 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

5.000  ELV-F 

BREF 

« 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

5.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 . ISO 

-6.000 

-.07020 

.02534 

. 18013 

.04895 

10.58532 

.07371 

-4.83568 

1,150 

-4.000 

-.06478 

.02707 

. 16999 

.04466 

10.55183 

. 06204 

-4.90605 

1.150 

-2.000 

-.06418 

. 02824 

. 16251 

.04013 

10.51637 

.04700 

-4.99675 

1 . 150 

.000 

-.07031 

. 02936 

. 16461 

. 03388 

10.46768 

.03200 

-5.08708 

1.150 

2.000 

-.07089 

.02960 

. 16459 

. 02604 

10.40639 

.01813 

-5. 17073 

GRADIENT 

-.00122 

00043 

-.00070 

-.00311 

-.02425 

-.00734 

-.04422 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.07757 

02548 

19362 

.04991 

10  60190 

.07259 

-4.83231 

1.205 

-6.000 

-.07139 

02720 

18338 

.04457 

10.55930 

. 06029 

-4.90805 

1.205 

-4.000 

-.06572 

02779 

.17278 

.03992 

10.52229 

.04621 

-4.99483 

1 .205 

-2.000 

- 06533 

.02840 

. 16606 

03617 

10  49215 

.03456 

-5.06679 

1.205 

.000 

- 0704  ! 

.02904 

.16625 

.03155 

10.45509 

. 02295 

-5.13853 

1 205 

2.000 

- 07138 

.02910 

. 16547 

.02587 

10.40976 

.01121 

-5.21086 

1 .205 

4.000 

- 06968 

03032 

.16753 

.01638 

10.33391 

.00048 

-5.27706 

GRADIENT 

- 00070 

.00029 

-.00055 

- . 00287 

-.02296 

-.00574 

- . 03543 

LARC  8FT 

TPT  749  IIA93)  OTSAT130 

(MJJDI9) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF 

s: 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

8ETA 

.000  ELV-1 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-I 

BREF 

cs 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE 

= 

.otoo 

* 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

-.00118 

.00098 

.01213 

.04105 

10.52361 

. 07859 

-4.80639 

1 . 150 

-4.000 

.001  15 

.00038 

.00716 

.03703 

10.49228 

.07837 

-4.80754  , 

1.150 

-2.000 

.00243 

- 00029 

.00168 

.03481 

10.47490 

.05850 

-4.86709 

1.150 

.000 

.00107 

-.00069 

-.00035 

.03235 

10.45563 

.05328 

-4.95889 

1.150 

2.000 

-.00182 

.00007 

.00305 

.02598 

10.40591 

. 03657 

-5.05961 

* 

GRADIENT 

-.00051 

-.00007 

-.00072 

-.00178 

-.01392 

-.00703 

-.04240 

10.000 

10.000 


JUL  76  ) 


10.000 

10,000 


DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93, 

PAGE  491 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93 ) OTSAT130 

1MJJ019)  C 08  JUL  76  1* 

REFERENCE  DATA 

1 

PARAMETRIC  OATA 

SREF 

tt 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

« .ooo  elv-li  « ig.ooo 

LREF 

* 

1890.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = -5.000  ELV-R1  » 10.000 

BREF 

= 

1890.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  *=  -5.000 

SCALE 

C 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.88 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

I 805 

-8.000 

.00001 

00157 

.01840 

.04691 

10.57801 

.07749  -4.80197 

1 .205 

-6  000 

.00168 

.00187 

.01013 

.04176 

10.53690 

.07490  -4.81788 

1.805 

-4  000 

00419 

.00034 

.00487 

. 03748 

10.50861 

06704  -4.86644 

I 805 

-8.000 

0055! 

- 00037 

-.00053 

.03503 

10.48890 

05516  -4.93984 

1 .805 

.000 

.00301 

- 00010 

- 00008 

.03853 

10  46396 

04185  -5.08559 

1 805 

8.000 

00J06 

.00003 

.00089 

08793 

10  48688 

.08785  -5  11193 

1 .805 

4,000 

-.00066 

.00039 

.00350 

08138 

10  37394 

.01358  -5.19619 

GRADIENT 

- 00071 

.00003 

-.0C010 

- 00196 

- 01570 

-.00674  - 04158 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

1MJJ030)  t 08  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

X 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

= 4.000  ELV-Lt  = 10.000 

LREF 

X 

1890.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = -5.000'  ELV-R1  = 10.000 

BREF 

= 

1890  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400. .0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -5.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.81 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

DO 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 150 

-6.000 

.06651 

-.08108 

-.15108 

08864 

10.48660 

.07666  -4.81808 

1.150 

-41000 

06646 

- 08464 

-.15161 

. 08583 

10.40459 

07980  -4.79913 

1 150 

-8  000 

.06743 

- 08750 

-.15339 

08311 

10.38355 

.08131  -4.78985 

1 150 

000 

. 06894 

-.08908 

-.15666 

01845 

10.34714 

.07335  -4.83779 

1 150 

8.000 

06888 

-.08896 

-.15686 

.01893 

10.30396 

05673  -4.93804 

GRADIENT 

.00044 

- 00073 

- . 00095 

-.00817 

- 01698 

- 00386  -.08383 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 88 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

DO 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 .805 

-8.000 

.07198 

-.01930 

-.15788 

. 03566 

10.49597 

.07340  -4.88735 

1 .805 

-6.000 

.07148 

-.08861 

-.15657 

. 03386 

10.46878 

.07478  -4.81895 

1 .805 

-4.000 

.071 17 

-.03548 

-.15701 

.03031' 

10.44585 

.07755  -4.80173 

1 .805 

-8.000 

.07118 

-.08743 

-.15799 

. 08807 

10.48737 

.07386  -4.88816 

1 .805 

.000 

.07196 

-.08851 

-.15944 

.08458 

10.39944 

.06078  -4.90545 

1 805 

8.000 

07383 

-.08909 

-.16833 

01939 

10  35799 

.04463  -5.00463 

1 .805 

4.000 

06963 

- . 0890 1 

-. 15907 

.01335 

10  30971 

.08913  -5  10024 

GRADIENT 

-.00005 

-.00044 

- 00048 

-.00813 

-.01708 

-.00627  -.03867 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

PACE 

' 

' 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93 ) OTSAT130 

r 

(MJJ02I > I 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

St 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= 6.000  ELV-LI  ■* 

LREF 

tx 

1290.3000  tNCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * -5.000  ELV-RI  = 

BREF 

~ 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = -5.000 

SCALE 

‘ .0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 150 

-6.000 

. 1 0285 

-.03354 

- 23600 

.02476 

10.39629 

.07608  -4.82159 

1 150 

-4.000 

. 09944 

-.03771 

- 23222 

.02182 

1 0 . 3734 1 

.07798  -4  81010 

1.150 

-2.000 

.09811 

-.04103 

-.23094 

.01905 

10.35179 

.08133  -4  78974 

1 . 150 

000 

09937 

- . 04292 

-.23423 

.01379 

10  31069 

.07908  -4.80337 

1.150 

2.000 

. 09874 

- 04343 

-.23476 

.00795 

10.26509 

.06595  -4  88235 

GRADIENT 

- 00004 

-.00095 

- 00055 

- . 00234 

- 01830 

-.00192  -.01152 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALF-HA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 .205 

-8.000 

.11096 

-.03129 

- 24809 

.03283 

10.46541 

.07258  -4  83224 

1 .205 

-6.000 

. 10737 

-.03549 

-.242.18 

02998 

10  44264 

.07287  -4.83043 

1 205 

-4.000 

. 10450 

- . 0388 1 

-.23853 

02657 

10.41 542 

.07708  -4.80447 

1 .205 

-2.000 

10317 

-.04123 

-.23756 

. 02295 

10  38646 

.07755  -4. 80 154 

1.205 

000 

.10391 

-.04268 

-.23987 

.01886 

10  35374 

.06936  -4.85215 

1.205 

2.000 

10434 

-.04346 

- 24181 

.01351 

10.31099 

.05460  -4  94317 

I .205 

4.000 

10058 

-.04372 

- 23762 

.00891 

10.27421 

.03773  -5.04722 

GRADIENT 

-.00033 

- 00060 

-.00012 

-.00224 

- 01789 

-.00508  -.03136 

LARC  8FJ 

TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJ022)  ( 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

5* 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= -6.000  ELV-LI  = 

LREF 

sr 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.COOO 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = -5.000  ELV-R!  = 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = -5  000 

SCALE 

s 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  * 

CBL 

CY 

CHEI 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

- . 1 0678 

.03929 

.26945 

.02835 

12.30242 

.06568  -4.88414 

1.150 

-4.000 

-.09927 

.04152 

.25616 

.02491 

12.27551 

.05076  -4.97407 

1 . 150 

-2.000 

-.09731 

.04358 

.24842  ' 

.02076 

12.24316 

.03601  -5.06290 

1.150 

.000 

-.1007,9 

.04471 

.24764 

.01458 

12.19483 

.02310  -5.14078 

1.150 

2 000 

- 10227 

. 04525 

.24785 

. 00764 

12. 14065 

,01062  -5.21596 

GRADIENT 

-.00062 

.00062 

-.00129' 

-.00290 

-.02264 

-.00667  -.04016 

492 
76  ) 

10.000 

10.000 


76  ) 


12.000 

12.000 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93)  OTSAT130 

( MJJ022 l ( OS 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  *= 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= -6.000  ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  “ 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = -5.000  ELV-RJ  = 

12.000 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  » -5  000 

SCALE 

3 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  » 4.22 

gradient 

INTERVAL 

* -5.00/  5.00 

MACH 

Al  PHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.11870 

.03891 

. 28923 

.02910 

12  31358 

.06464  -4.8B130 

1 .205 

-6.000 

- 10929 

,04110 

.27334 

.02441 

12.27605 

.04998  -4.97107 

I .205 

-4.000 

- 10139 

.04231 

.26001 

.02071 

12  24645 

.03604  -5.05291 

1 .205 

-2.000 

-.09881 

04324 

. 25087 

.01746 

12  22052 

02624  -5.11618 

l .205 

000 

- . 1 029B 

.04383 

.24940 

.01 163 

12. 17395 

.01515  -5  18660 

1.205 

2 000 

-.10493 

.04456 

25068 

00302 

12  10512 

.00501  -5  24909 

I 205 

4 000 

- 10242 

. 04549 

25005 

- 00694 

12.05693 

- 00459  -5.29417 

GRADIENT 

- 00041 

00030 

-.00101 

- 00349 

-.02472 

-.00520  -.03067 

LARC  8FT 

TPT  749  l 1 A93)  OTSAT130 

1MJJ023)  ( 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= -4  000  ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = -5.000  ELV-R!  = 

12.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = -5  000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1.150 

-6  000 

-.06947 

02541 

. 18037 

. 02574 

12.28202 

.07384  -4.83491 

1.150 

-4  OOO 

-.06435 

.02724 

.17014 

. 02252 

12  25690 

.06176  -4.90773 

1.150 

-2  000 

- .06H6J 

.02881 

16367 

01910 

12.23010 

. 04631  -5.00084 

1 . 150 

000 

- 06962 

.02966 

18494 

.01418 

12  19176 

,03201  -5  08701 

1 ISO 

2.000 

-.07103 

02994 

. 16562 

00753 

12.13979 

.01784  -5.17244 

GRADIENT 

-.00125 

.00045 

-.00061 

-.00250 

-.01949 

- G0730  - 04401 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1.205 

-8  000 

-.07725 

.02549 

.19277 

.02713 

12.29784 

. 07210  -4  83526 

1 .205 

-6  000 

-.07! 19 

. 02732 

. 1830! 

. 02304 

12.26506 

.05941  -4  91370 

I .205 

-4.000 

- . 06555 

.02798 

. 17242 

01943 

12  23619 

.04560  -4.99892 

1 .205 

-2.000 

- . 0648? 

02844 

. 16466 

01666 

12  21417 

.03440  -5.06779 

I 205 

.000 

- . 06979 

02900 

. 16535 

.01267 

12  18226 

.02294  -5.13856 

1 .205 

2.000 

- 07197 

.02948 

. 16700 

00600 

12. 12893 

.01063  -5.21450 

1 .205 

4.000 

- 0699S 

.03016 

. 16664 

-.0031 1 

12.07020 

.00023  -5.27859 

GRADIENT 

- 00080 

.00027 

-.00046 

-.00279 

-.02086 

-.00573  -.03530 

DATE 

29 

OCT  75 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  9FT 

TPT  749  ( 1 A93)  QTSAT130 

IMJJ024)  1 02  UUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2B90.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

■* 

.000  ELV-LI  ■ 12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-I 

LO  - 

•5  000  ELV-R1  * 12.000 

BREF 

V 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  « 

■5.000 

SCALE 

■a 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 150 

-6.000 

-.00092 

.00119 

.01277 

02094 

12.24458 

.07819 

-4.80064 

1 150 

-4.000 

00208 

00031 

.00661 

01825 

12.22356 

.07812 

-4.80896 

I . 150 

-2.000 

00331 

-.00043 

.00112 

.01657 

12  21051 

.06815 

-4.86907 

I . 150 

.000 

- 00023 

- 00003 

00283 

01439 

12  19338 

. 05284 

-4  96152 

1 . 150 

2.000 

-.00136 

.00007 

00267 

. 00956 

12.15569 

.03675 

-5.05844 

GRADIENT 

- 00069 

-.00002 

-.00051 

-.00141 

-.01104 

-.00697 

-.04204 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBl 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 .205 

-B  000 

-.00100 

.00205 

.01416 

02498 

12  28068 

07676 

-4.80643 

1 .205 

-6.000 

.00154 

.00137 

00979- 

.02143 

12.25234 

. Q7446 

-4  82066 

1 205 

-4.000 

00417 

.00047 

.00459 

01838 

12  22789 

.06638 

-4.87067 

1 205 

-2.000 

00433 

.00020 

.00180 

.01642 

12  21222 

.05419 

-4.94585 

1 .205 

.000 

.00348 

-.00021 

- 00121 

.01451 

12  19695 

04057 

-5.02981 

1 205 

2.000 

00085 

0001  1 

00087 

.01042 

12  16427 

.02640 

-5  1 1721 

i 205 

4.000 

- 00058 

00033 

00339 

.00466 

12. 1 1827 

.01405 

-5  19330 

GRADIENT 

- 00065 

-.00002 

- 00017 

-.00167 

- 01336 

-.00662 

-.04083 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A931  OTSAT130 

1MUJ025)  ( 02  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

4.000  ELV-LI  = 12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

-5.000  ELV-R1  = 12.000 

BREF 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV- 

RO  = 

■5  000 

SCALE 

" 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 ’ RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

.06658 

-.02094 

-. 15096 

.01150 

12. 17084 

. 07603 

-4  82181 

1.150 

-4.000 

.06667 

- 02463 

- 15158 

.00931 

12. 15371 

. 07925 

-4.80230 

I . 150 

-2.000 

06756 

- 02756 

-. 15340 

.00641 

12. 13106 

.08069 

-4.79355 

, 

1 . 150 

000 

06881 

-.02896 

- . 1 5630 

.00103 

12.08906  . 

. 0725B 

-4  84249 

1 . 150 

2 000 

06937 

- 02898 

-.15726 

-.00436 

12  06623 

.05706 

-4  93601 

GRADIENT 

.00047 

-.00072 

-.00100 

- 00232 

- 01522 

-.00373 

- . 02250 

DATE  29  OCT  76 


TABUUTED  SOURCE  DATA  - !A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  t !A93>  0TSATI30 


CMJJ025)  ( 02  JUL  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

* 

4.000  ELV' 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

-5.000  ELV' 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

-5.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C0L 

CY 

CHEt 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

205 

-8.000 

, 07205 

- 01906 

15730 

.01808 

12.22546 

. 0732B 

-4  82813 

.205 

-6.000 

.07135 

- 02233 

-.15585 

.01557 

12.20541 

. 07459 

-4.8201 1 

205 

-4.000 

07018 

- . 02509 

-. 15494 

.01336 

12  18773 

07690 

-4.80596 

205 

-e.ooo 

06998 

- 02701 

-.15539 

.01140 

12.17200 

. G7239 

-4.83376 

.205 

.000 

. 07207 

- 02857 

-. 15954 

.00790 

12  14411 

06030 

-4.90822 

.205 

2 000 

.07368 

- . 02924 

- 16350 

.00276 

12.10308 

04425 

-5.00714 

205 

4 000 

.07039 

- 02899 

- 15964 

- 00271 

12.07161 

.02901 

-5  10117 

GRADIENT 

00021 

- 00050 

- . OC088 

-.00204 

-.01506 

-.00620 

-.03819 

12.000 

12.000 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 


(MJJ026)  ( 02  JUL  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  <= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

6.000  ELV' 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

OOOO 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  = 

■5.000  ELV 

8REF  = 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

o 

o 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

10262 

-.03348 

-.23534 

. U0829 

12. !u575 

07542 

-4  82541 

1 150 

-4.000 

09937 

- 03773 

-.23215 

00587 

12.12683 

. 07738 

-4.81360 

1.150 

-2.000 

.09803 

-.04106 

- 23101 

. 00308 

12  10507 

. 08065 

-4.79380 

1.150 

000 

. 09927 

-.04290 

- 23379 

-.00251 

12  07249 

07625 

-4.80820 

1.150 

2.000 

.09884 

-.04326 

- 23398 

-.00860 

12.05185 

.06569 

-4.88402 

GRADIENT 

-.00002 

-.00092 

-.00041 

- 00245 

- 01288 

-.00187 

- 01128 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

1 .205 

-8  000 

.11052 

- 03099 

- 24643 

01561 

12  20572 

. 07224 

-4  83465 

1 .205 

-6  000 

10715 

-.03515 

- 24102 

.01325 

12  18686 

07268 

-4.83199 

1 .205 

-4  000 

.10445 

-.03859 

-.23800 

.01045 

12.16446 

07644 

-4.80889 

1 .205 

-2  000 

10300 

- 04109 

-.23702 

. 00744 

12  14044 

07667 

-4.80753 

1 .205 

.000 

. 10394 

- 04261 

-.23915 

. 00357 

12.10955 

.06871 

-4.85630 

1 .205 

2 000 

.10421 

-.04322 

-.24060 

-.00207 

12.07384 

05377 

-4.94853 

1 .205 

4 000 

.10143 

- 04370 

-.23051 

-.00672 

12  05768 

.03774 

-5  04729 

GRADIENT 

-.00024 

-.00062 

-.00023 

-.00219 

-.01401 

-.0050! 

- 03089 

12.000 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - 

1 A93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  UAS31  0TSAT13Q 

(MJJ0271  < 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA 

K - 

•6.000  ELV-L!  « 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

4.000  ELV-RI  - 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8.000 

-.1 1516 

.03137 

.2731 1 

,01863 

12.20083 

.00730 

5.07523 

.900 

-6.000 

-.11002 

.03254 

.26513 

.02126 

12.2<776 

.01 196 

5.09839 

.900 

-4.000 

- 10473 

.03350 

25285 

.02217 

12.22359 

.01281 

5 10257 

900 

-2  000 

-. 10169 

.03479 

.24465 

.02216 

12.22357 

01364 

5. 10669 

.900 

.000 

-.10155 

, 03727 

.24196 

.02249 

1?  22560 

.01182 

5.09765 

.900 

2.000 

- 09870 

.03063 

.23702 

.01848 

12  19987 

.00199 

5.04888 

.900 

4 000 

- 10038 

04118 

.24046 

.00581 

12  11840 

-.01370 

5.00500 

CRADI'ENT 

00058 

.00096 

- 0C162 

-.00182 

- 01170 

-.00323 

- 01265 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-S.000 

- 12164 

.03580 

.29145 

.02344 

12  24364 

01777 

5. 13414 

975 

-6.000 

- I ! 080 

.03643 

.27570 

.02754 

12  27204 

.02035 

5. 14793 

.975 

-4  000 

- 10142 

.03671 

.25982 

.02661 

12.26557 

. 02248 

5 15934 

.975 

-2.000 

- 09444 

.03755 

24489 

.01996 

12  21950 

02172 

5. 15531 

975 

000 

- 09441 

03909 

23857 

00894 

12  14303 

01603 

5 12490 

.975 

2 000 

- 09292 

04034 

23704 

-.00431 

12  06802 

00686 

5 07574 

.975 

h 000 

- 09045 

04162 

23554 

-.01476 

12  0365! 

- 00745 

5.01905 

GRADIENT 

00117 

00063 

-.00282 

- 00535 

-.03048 

-.'00374 

- 01801 

RUN  NO 

Q/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5. 

00 

" 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

- . 1 0735 

.03945 

.26973 

. 02228 

12  25500 

.01226 

5.  1 1291 

1 . 150 

-H.000 

-.10008 

.04  141 

.25667 

.01932 

12  23189 

00121 

5.04628 

1.150 

-2  000 

- 09821 

.04317 

.24832 

.01538 

12.20113 

-.01078 

5.00652 

1 . 150 

.000 

-.10181 

.04414 

24716 

.00905 

12. 15166 

-.02066 

4.97674 

1 . 150 

2.000 

- 10279 

04468 

24734 

.00235 

12  09935 

- . 02874 

4 . 95238 

GRADIENT 

- 00059 

00054 

- 00146 

-.00206 

- 02235 

- 00499 

- 01557 

496 
76  ) 

12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  /49  <!A93>  0TSAT13D 


REFERENCE  DATA 


SREF 

« 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  zr 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

1 205 

-8.000 

-.11901 

.03995 

.28813 

. 02474 

1 205 

-6.000 

- 10983 

04096 

.27296 

.02056, 

1 .205 

-4.000 

- 10265 

04224 

.26094 

.01699 

1 .205 

-2.000 

- 10033 

04309 

.25201 

01388 

1 205 

000 

-. 10381 

04347 

24975 

00852 

! .205 

2.000 

- . 1 0529 

.04425 

.25035 

00174 

1 .205 

4 000 

- 10286 

04553 

.25076 

-.00639 

GRADIENT 

- 00027 

00039 

- 0C1  10 

- 00294 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93I  0TSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF 

BE 

2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

LREF 

S 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO 

0/  a RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

900 

-8  GOO 

- 08084 

.02013 

18924 

01615 

.900 

-6.000 

-.07505 

. 020&7 

. 18063 

.01849 

.900 

-4.000 

-.0692i 

.02128 

. 16894 

.01875 

.900 

-2  000 

-.06625 

.02213 

16102 

.01910 

.900 

000 

- . 06704 

.02462 

16070 

.01813 

.900 

2 000 

-.06416 

.02548 

. 15549 

01814 

900 

4 000 

-.06526 

02677 

. 1 5860 

.00529 

GRADIENT 

.00050 

00072 

-.00131 

- 00134 

PAGE  497 


1MJJ027)  l 02  JUL  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-ll  = 12.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-R1  = 12.000 
ELV-RO  «=  4.000 


= -5  00/  5.00 

ELV-LI  CHEO  ELV-LO 
t2  27860  .01032  5.10261 
12  2452!  .00014  5.039B4 
12.21674  -.01040  5.00692 
12.19188  -.0198!  4 97794 
12.14905  - 02868  4.95060 
12  09487  -.03600  4.92805 
12  05085  -.04252  4.90793 
- 02064  -.00402  -.01239 


1MJJ028)  ( 02  JUL  76  1 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -4  000  ELV-LI  » 12.000 
ELV-LO  = 4 000  ELV-R1  •<  12.000 
ELV-RO  = 4.000 


= -5.00/  5 00 

ELV-LI  CHEO  ELV-LO 
12.18491  .00600  5.C68B0 
12.19995  .01229  5.10000 
12.20156  01369  5 10693 
12.19738  .01431  5 11003 
12.19760  .01250  5.10102 
12  19763  .00723  5.07488 
12  I 1501  -.00962  5 01513 
- 00864  -.00269  -.01094 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130  (MJJ0281  l OH  JUL 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-Ll  » 

LREF 

= 1290  3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  « 

BREF 

= 1290.3000 

INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 0100 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

» 4.08 

GRADtENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-Ll 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8  000 

- 08185 

.02381 

.'9853 

.01996 

12.21949 

.01744 

5.13238 

.975 

-6.000 

- 07330 

02413 

, 1 8683 

.02197 

12  23344 

.01965 

5. 14425 

.975 

-4.000 

- 06601 

02401 

. 17297 

.01915 

12.21383 

.02141 

5. 15361 

.975 

-2  000 

- 061  75 

.02462 

. 1 6099 

.01389 

12. 17731 

.02145 

5.15381 

.975 

000 

-.06356 

.02582 

. 1 5930 

.00349 

12  10523 

.01856 

5.13834 

.975 

2.000 

- Ob  186 

02597 

.15621 

-.00780 

12  05752 

.01043 

5.09487 

.975 

4.000 

- 05809 

.02633 

. 15283 

- 01874 

12  02455 

- 00278 

5.0315C 

GRADIENT 

00079 

00030 

- , 0C225 

-.00487 

- 02492 

-.00297 

-.01515 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

. ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

- 06993 

.02569 

. 17988 

02002 

12.23738 

.01812 

5.14824 

1 150 

-4.000 

- 06506 

.02732 

. 17C22 

.01681 

12.21226 

00962 

5.09696 

1 150 

-2  000 

- 06511 

.02843 

16335 

01364 

12. 18751 

-.00233 

5.03197 

1.150 

000 

- 07032 

02915 

16396 

00834 

12.14615 

-.01334 

4.99980 

1.150 

2.000 

-.07086 

. 02932 

.16343 

.00139 

12.09186 

- 02303 

4 . 96957 

GRADIENT 

-.00113 

00034 

- 00099 

-.00258 

- 02013 

-.00545 

-.02077 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

1.205 

-8.000 

-.07814 

.02592 

. 19395 

.02345 

12.26830 

.01586 

5. 13678 

1 205 

-6  000 

-.07189 

02729 

. 18357 

.01937 

12.23571 

.00738 

5.08447 

1.205 

-4  000 

-.06661 

02784 

. 1 7359 

.01610 

12.20960 

- . 00287 

5.03016 

1 .205 

-2.000 

- 06635 

.02847 

. 16672 

.01364 

12. 18990 

- 01271 

4.99985 

1.205 

.000 

- 07132 

.02900 

. 16664 

.00927 

12.15505 

-.02272 

4 96897 

1 205 

2 000 

- 07310 

02973 

16854 

00286 

12.10384 

-.03137 

4.94231 

1.205 

4.000 

-.07091 

.03055 

. 1 6805 

-.00457 

12  06516 

-.03870 

4.91968 

GRADIENT 

- . 00077 

00033 

-.00046 

-.00261 

-.01875 

-.00452 

-.01392 

498 
76  ) 

IH.000 

1H.OOO 


DATE  39 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  499 

LARC  8FT 

TPT  749  (1 

A93)  OTSAT 1 30 

IMUU0B9)  < 

02  UUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

£690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-L 1 

= 12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

VMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  * 

4.000  ELV-RI 

= 12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-I 

RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

-.00621 

.00191 

.01717 

. 00606 

12, I 1997 

.00102 

5.04407 

.900 

-6  000 

- 00341 

.001  to 

. Q 1 285 

.00792 

12.13194 

.00894 

5.08339 

.900 

-4.000 

- 00154 

.00059 

.01140 

.00682 

12.12486 

.01474 

5 11217 

.900 

-2.000 

.00168 

-.00012 

.00327 

.00444 

12, 10957 

.01547 

5. 1 1573 

_ Cl 

.900 

.000 

.00251 

- 00040 

- 00185 

.00473 

12  1 1 140 

01368 

5 106B9 

rO*yA 

.900 

2.000 

00159 

00033 

- 00073 

00378 

12. 10533 

Q093B 

5 08556 

.900 

4 000 

.00108 

00063 

.00074 

.00228 

12.09567 

-.00056 

5 03761 

GRADIENT 

00026 

.00003 

- . OC 127 

- 00049 

- 00313 

- 00183 

-.00896 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 00327 

.00159 

01633 

00507 

12. 1 1620 

.01684 

5. 12915 

.975 

-6.000 

- 00031 

.00087 

. 0 i 2^6 

. 00902 

12  14359 

.01850 

5 13807 

.975 

-4.000 

00392 

-.00015 

.00458 

, 00764 

! ? 13398 

02125 

5 15279 

Yn 

.975 

-2.000 

00588 

- 00055 

- 00223 

.00099 

12  08707 

.02204 

5. 15696 

*4  u 

.975 

.000 

00362 

-.00040 

-.0U156 

-.00643 

12  06164 

.02037 

5.14803 

.975 

2 000 

.00261 

-.00066 

- 0019? 

-.01452 

12.03729 

01679 

5.12885 

975 

4.000 

.00008 

00028 

00160 

- 02337 

12  01064 

.00627 

5.07258 

GRADIENT 

- 00055 

.00004 

-.00028 

- . 0038B 

-.01486 

-.00176 

- 00943 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

% 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

-.001  16 

00159 

.01251 

.01734 

12.21647 

.01992 

5. 15916 

1.150 

-4.000 

00145 

.00083 

.00746 

.01342 

12  18577 

. 02275 

5 17610 

1.150 

-2  000 

00252 

.00011 

.00248 

.01129 

12. 16920 

.01481 

5 12827 

1 150 

000 

.00064 

-.0001  1 

00078 

.00935 

12  15409 

.00126 

5.04658 

1 150 

2.000 

- 00159 

00039 

.00219 

.00363 

12. 10933 

-.0! 120 

5.00525 

GRADIENT 

- 00055 

-.00008 

-.00088 

- 00157 

-.01222 

-.00577 

-.02971 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  500 

LARC  8FT 

TPT  749  I1A93)  OTSAT130 

(MJJ0291  1 02  JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

3 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

, 

.000  ELV-LI  « 12.000 

LREF 

m 

1290.3000  INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  =< 

4.000  ELV-RI  « 12.000 

BREF 

X 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

4.000 

SCALE 

vt 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-U 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

- . 0D080 

00227 

.01433 

. 02207 

12.25728 

01840 

5. 15242 

1 .205 

-6  000 

.00119 

.00188 

.01 108 

.01844 

12.22829 

.01750 

5. 14690 

1 .205 

-4  000 

.00395 

.00080 

.00489 

.01535 

12  20359 

.01208 

5.11345 

1 .205 

-2.000 

00510 

00005 

.00005 

.01342 

12. I8B20 

.00390 

5.06306 

1 .205 

.000 

.00286 

.00034 

-.00040 

.01137 

12. 17186 

-.00848 

5 01286 

1 .205 

2.000 

.00037 

.00050 

.00106 

.00684 

12. 13560 

-.01952 

4.97883 

1 .205 

4.000 

-.00072 

00060 

.00291 

00004 

12  08129 

- 02884 

4.95006 

GRADIENT 

-.00070 

OOOOO 

- 0C015 

-.00186 

- 01486 

-.00526 

-.02055 

LARC  8FT 

TPT  749  MA93I  OTSATI30 

( MJJ030 ) ( 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

— 

4.000  ELV-LI  = 12.000 

LREF 

= 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-: 

LO  = 

4.000  ELV-RI  = 12.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-i 

RO  = 

4.000 

SCALE 

** 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3 97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

. 06490 

-.01488 

-.14346 

-.00525 

12.06634 

-.00307 

5 03138 

.900 

-6.000 

.06453 

-.01782 

-.14361 

-.00440 

12.06870 

.00489 

5 06326 

.900 

-4.000 

.06358 

-.02023 

- 14249 

-.00431 

12.06897 

.0! 180 

5.09759 

.900 

-2  000 

06256 

-.02154 

- 14503 

-.00499 

12  06706 

01428 

5 10990 

.900 

000 

.06289 

- . 02327 

- . 14748 

-.00552 

12.06559 

.01502 

5.11356 

.900 

2 000 

.06104 

-.02323 

-.14520 

-.00686 

12.06185 

01  184 

5.09773 

.900 

4 000 

.06339 

-.02422 

-.14784 

- 00897 

12  05594 

00452 

5.06144 

GRADIENT 

- 00010 

-.00048 

- 00054 

-.00056 

- 00156 

- 00085 

-.00422 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  50t 
(MJJ030)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SO  FT 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

S 

4.000  ELV-L  1 «= 

LREF  * 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  = 

4.000  ELV-R1  = 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 

4,000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  « 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEG 

ELV-LO 

975 

-8  000 

. 07397 

-.01845 

-.161 12 

-.01855 

12.02513 

.01376 

5.  1 1267 

975 

-6  000 

.07086 

-.02021 

-.15624 

-.01840 

12.02554 

.01437 

5.  1 1601 

.975 

-4.000 

.06843 

-.02197 

-.15228 

-.01888 

12  02408 

.01589 

5.12416 

.975 

-2.000 

06858 

-.02416 

-.15489 

-.01780 

12  02736 

.01657 

5. 12781 

.975 

.000 

.06807 

-.02569 

-.15585 

- 01425 

12  03806 

01558 

5. 12248 

.975 

2.000 

OS40I 

-.02559 

-.15146 

-.01449 

12  03734 

01  147 

5 10046 

975 

4 000 

05783 

-.02496 

- 14553 

-.01843 

12  02548 

.00493 

5 06540 

GRADIENT 

- 00129 

- 00037 

00085 

.00021 

.00064 

- 0G135 

-.00724 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6  000 

06747 

- 02078 

-.1519! 

00882 

12. 14993 

01671 

5.13969 

1.150 

-4  000 

06781 

-.02435 

- 15256 

00633 

12  13041 

.02217 

5. 17263 

1.150 

-2  000 

06844 

-.02674 

-.15385 

00270 

12. 10212 

02540 

5 19215 

1 . 150 

000 

06974 

- 02793 

- . 1 5726 

-.00378 

12  06819 

.01762 

5. 14527 

1.150 

2 000 

06951 

-.02804 

- 15735 

- 00946 

12.04893 

.00427 

5.06473 

GRADIENT 

00032 

- 00061 

-.00009 

-.00269 

- 01392 

- 00307 

-.01853 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5. 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L  1 

CHEO 

ELV-LO 

t .205 

-8.000 

.07168 

- 01873 

-.15720 

.01551 

12  20494 

.01486 

5 13062 

1.205 

-6.000 

07127 

-.02178 

-.15593 

.01356 

12  18935 

.01762 

5. 14763 

1.205 

-4  000 

.07166 

- . 02460 

- 15707 

.01 159 

12  17361 

.02181 

5. 17345 

1.205 

-2.000 

.07219 

-.02676 

- 15890 

.00907 

12  15348 

.01063 

5. 15386 

1 205 

000 

07342 

- 02800 

- 161  19 

.00558 

12  12554 

.00782 

5 08719 

1.205 

2 000 

07333 

- 02819 

-.16175 

00049 

12.08489 

- CC445 

5.02529 

1 .205 

4 000 

07069 

- 02858 

- . 1 5990 

-.00616 

12.05964 

- 01617 

4.98914 

GRADIENT 

-.00004 

- 00047 

-.00043 

-.00220 

-.01483 

-.00495 

-.02486 

12.000 

12.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE  502 

LARC  BFT 

TPT  749  ( 1 A93)  0TSAT130 

IMJJ031 > < 

02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

K 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  «= 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

6.000  ELV-LI 

* 12.000 

LREF 

X 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-R1 

* 12.000 

8REF 

X 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  =■  3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

® -5.00/ 

5.00  . 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-a. 000 

. 10009 

-.02528 

- . 22395 

-.00757 

12.059B7 

-.00300 

5.03156 

.900 

-6.Q00 

. 09978 

-.02832 

-.22331 

-.00762 

12.05973 

.00533 

5.06543 

.900 

-4.000 

. 09797 

-.03121 

-.22106 

-.00816 

12  05822 

.01167 

5.09688 

.900 

-2  000 

09780 

-.03343 

- 2238C 

-.00889 

12.05617 

.01285 

5.10282 

.900 

.000 

.09810 

- 03584 

-.2261  1 

-.01007 

12.05291 

.01345 

5.  10573 

.900 

2 000 

.09398 

- 03656 

-.22033 

-.01093 

12.05048 

.01150 

5 . 09609 

.900 

4.000 

. 09626 

- 03004 

-.22343 

-.01139 

12.04921 

00623 

5.06991 

GRADIENT 

- 00036 

-.00084 

- 0C006 

- 00042 

- 00119 

- 00061 

-.00303 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8  000 

1 1345 

- 02958 

-.24992 

- . 02553 

12.0041 1 

.01348 

5.11119 

.975 

-6.000 

10769 

-.03159 

-.24153 

-.02501 

12.00562 

.01337 

5.11064 

.975 

-4  000 

10310 

-.03406 

- 23559 

- 02354 

12.01003 

.01407 

5.  1 1443 

.975 

-2  000 

10093 

-.03683 

- 23458 

-.01992 

12  02094 

.0141 1 

5.  1 1460 

.975 

.000 

09809 

- 03832 

-.23123 

-.01487 

12  03618 

.01284 

5.  10777 

.975 

2.000 

09233 

- 03B67 

-.22601 

- 01386 

12.03922 

.00904 

5 08741 

.975 

4 000 

086 19 

- 03909 

- 21923 

-.01522 

12  03515 

00461 

5.06372 

GRADIENT 

- 00212 

-.00060 

.00206 

.001 14 

00343 

-.00120 

-.00643 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

I . 150 

-6  000 

.1033* 

-.03300 

-.23581 

00634 

12. 13049 

.01600 

5 13546 

1.150 

-4.000 

. 1 0086 

-.03721 

- 23386 

.00368 

12. 10974 

.01996 

5. 15931 

1.150 

-2.000 

.09965 

-.04038 

-.23310 

-.00001 

12  08096 

.02483 

5. 18866 

1 . 150 

.000 

10041 

-.04180 

- 23505 

-.00638 

12.05937 

. 02225 

5.  17312 

1 150 

2.000 

09968 

-.04221 

- 23515 

-.01293 

12  03716 

.01 146 

5.  10808 

GRADIENT 

-.00014 

-.00082 

- 00029 

- 00281 

-.01 197 

- 00140 

-.00046 

DATE  29  OCT  7G 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  MA93)  0TSAT13Q 


REFERENCE  DATA 


SREF 

Zt, 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

- 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

Zt 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C9I 

CY 

CHE  I 

1 205 

-8  000 

.11102 

-.03068 

-.24736 

.01332 

1 .205 

-6.000 

. 1 0785 

-.03465 

-.24197 

.01137 

1 .205 

-4.000 

. 10578 

-.03801 

-.23938 

. 00859 

1 .205 

-2.000 

. 10443 

-.04035 

-.23859 

. 00487 

1 .205 

.000 

.10501 

- 04168 

-.24040 

.00048 

1 .205 

2.000 

. 10477 

- 04233 

- 24060 

-.00493 

1 .205 

4 000 

10 168 

- 04313 

-.23046 

-.0097! 

GRADIENT 

- 00039 

-.00061 

-.00001 

-.00232 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93 ) OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

.600 

-8.000 

-.09951 

.03000 

.23864 

.00309 

.600 

-6.000 

- . 09564 

.03086 

.23417 

.00163 

.600 

-4.000 

- 09179 

.03132 

.22655 

.00035 

600 

-2.000 

-.09122 

.03256 

.221  18 

-.00098 

600 

.000 

-.09363 

03454 

.21941 

- 00167 

.600 

2 000 

- 09448 

.03625 

.21839 

-.0026! 

600 

4 000 

- 09510 

.03878 

.22262 

-.00339 

GRADIENT 

-.00049 

.00093 

-.00053 

-.00046 

PACE  503 
(MJJ031 ) 1 oe  JUL  76  ) 


PARAHETRIC  DATA 

BETA  “ 6.000  ELV-LI  = 12.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-Rl  ® 12.000 
ELV-RO  « 4.000 


= -5.00/  5.00 

ELV-L  t CHEO  ELV-LO 
12.VJB740  . 01457  5.12883 
12.P181  .01596  5.13739 
12.14960  02178  5.17328 
12.11991  .02273  5.17912 
12.08482  .01437  5.12759 
12.06392  .00305  5.05782 
12  04733  -.00923  5.01054 
- 01303  - 00409  -.02234 


(MJJ0321  I 02  JUL  76  1 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-LI  = 12.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-Rl  = 12.000 
ELV-RO  = 9.000 


= -5.00/  5 00 

ELV-LI  CHEO  ELV-LO 
12.09271  .00011  10.43633 
12.08719  - 00124  10.43419 
12.08233  -.00289  10.43178 
12.07939  -.00495  10.42876 
12.07826  -.00729  10.42534 
12.07670  -.01012  10.42121 
12.07542  -.01328  10  41659 
-.00083  -.00130  - 00190 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


LARC  BET  TPT  749  < 


REFERENCE  DATA 


SR  EF  » 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  K 

976.0000  IN. 

XT 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN. 

YT 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  « 

400.0000  IN. 

ZT 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.900 

-0.000 

- 11258 

.03014 

.900 

-6.000 

-.10734 

.03130 

.900 

-4.000 

- 10244 

.03240 

.900 

-2.000 

- 10033 

. 03426 

.900 

000 

-.09819 

.03623 

.900 

2 000 

-.09518 

.03790 

.900 

4.000 

- 09731 

04020 

GRADIENT 

00077 

.00096 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8.000 

- 12002 

.03475 

.975 

-6.000 

- 10934 

03532 

.975 

-4.000 

- 10017 

03557 

.975 

-2  000 

- 09277 

.03628 

.975 

.000 

- 09249 

03749 

.975 

2.000 

- . 08994 

.03831 

.975 

4 000 

-.08701 

.03974 

GRADIENT 

.00146 

.00052 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

-.10631 

03857 

1 . 150 

-4.000 

- . 09922 

04048 

1.150 

-2  000 

-.09729 

.04210 

1.150 

0Q0 

-.09978 

.04252 

1.150 

2 000 

-.10103 

.04325 

GRADIENT 

-.00040 

00044 

OTSAT130 


PAGE  504 
<MjJo32)  ( 02  JUL  76  > 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-LI  ■ 12.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  - 12.000 
ELV-RO  » 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.27080 

.01079 

12. 15042 

- . 00095 

10.43365 

.26105 

.01268 

12.16255 

.00388 

10.45526 

.24951 

.01309 

12. 16524 

.00266 

10.44921 

.24409 

.01300 

12. 16465 

00112 

10.44156 

.23733 

.01287 

12  16376 

- 00207 

10.43085 

23203 

.01230 

12  16008 

-.01 105 

10.40859 

23725 

-.00088 

12.07853 

-.02771 

1 0 . 36724 

-.00183 

-.00143 

-.00890 

-.00365 

- 00985 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.28977 

.01887 

12.21198 

- 00631 

10.41911 

27446 

.02305 

12.24104 

- 00359 

10.42637 

.25063 

.02074 

12.22496 

- 00151 

tO. 43196 

24307 

.01243 

12. 16728 

- 00202 

10.43059 

2368 1 

.0001  1 

12.08177 

-.00451 

10.42391 

23345 

-.01481 

12  03636 

-.01271 

10.40196 

.23101 

- 02748 

11  99821 

-.03362 

1 0 . 34596 

- . 00324 

-.00618 

-.02922 

-.00375 

- 01003 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.26873 

.01888 

12.22848 

-.00965 

10.40691 

.25541 

.01532 

12.20069 

-.01 9B5 

10.37616 

24682 

.01097 

12  16667 

-.03034 

10.34455 

24466 

.00482 

12  11867 

-. 03B49 

10.31998 

.24540 

.0002! 

12  08261 

-.04534 

10  29932 

-.00161 

-.00257 

-.02011 

-.00423 

- 01276 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  505 
(MJJ032)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  9rt  TPT  749  t!A93> 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 976.0000  IN.  XT  . 

LREF  = 1290.3000  INCHES  YMRP  * .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 


OTSATI30 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  » -6.000  ELV-LI  = 12.000 

ELV-LO  • 9.000  ELV-RI  = 12.000 

ELV-RO  = 9.000 


aft 
& % 

■&% 

ft* 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.1 1791 

.03800 

.28657 

.02(84 

12  2555! 

-.00934 

10.40720 

1 205 

-6.000 

- 10817 

. 039B4 

.27047 

.01770 

12  22241 

-.01822 

10.37982 

I 205 

-4  000 

-.10140 

.04092 

25924 

.01433 

12  19553 

-.02863 

10.34774 

I .205 

-2.000 

- 09956 

.04190 

25076 

.01135 

12  17166 

-.03724 

10  32119 

l .205 

000 

-.10260 

.04217 

.24799 

.00643 

12. 13235 

-.04458 

tO  29857 

1 .205 

2 000 

-.10364 

04294 

.24832 

- 00099 

12  07757 

-.05180 

10  27634 

1 . 205 

4.000 

- 10096 

.04419 

24B52 

- . 00835 

12  05204 

-.05809  , 

10.25693 

GRADIENT 

-.00016 

.00038 

-.0C1  19 

-.00289 

- 01905 

-.00367 

-.01 132 

LARC  8FT  TPT  749  1 IA93)  OTSATI30  (MJJ0331  ( 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 
LREF  = 1290  3000  INCHES  YMRP  = , 0000  IN.  YT 
BREF  » 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 
SCALE  = .0100 


BETA  = -4.000  ELV-LI  = 12.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  * 12.000 
ELV-RO  = 9.000 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.CO/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

- 06896 

.01967 

. 16355 

.00167 

12.08731 

.00005 

10.43615 

600 

-6.000 

-.06604 

•0202Q 

. 16039 

.00022 

12.08185 

-.00092 

•0.43466 

.600 

-4.000 

-.06143 

.01977 

. 15139 

-.00111 

12.07917 

- 00239 

10  43250 

.600 

-2  000 

-.06048 

. 02069 

. 14690 

- 00275 

12.07649 

-.00460 

10.42928 

.600 

.000 

- 06256 

.02251 

. 14666 

-.00362 

12  07503 

-.00692 

10.42588 

.600 

2.000 

-.06372 

.02341 

. 14558 

-.00422 

12  07407 

-.00974 

10.42176 

.600 

4.000 

-.06240 

. 02503 

. 14696 

-.00522 

12  07242 

-.01299 

10.41702 

GRADIENT 

-.00026 

.00066 

-.0005! 

-.00048 

-.00080 

-.00132 

-.00192 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

IA93. 

- 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  11A93)  OTSAT130 

(MJJ033)  ( 02  UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976  0000  IN. 

XT 

BETA 

a 

-4.000  ELV-LI  - 

LREF 

5 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  * 

9.000  ELV-R1  « 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

. 0 1 DO 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

» 3.97 

GRAD t ENT 

INTERVAL 

» -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8  000 

- 07791 

.01864 

. 1 8566 

. 00759 

12. 12983 

-.00205 

10,43088 

900 

-6.000 

- 07194 

01943 

. 17563 

.00906 

12.13926 

. 00468 

10.45921 

.900 

-4.000 

- 06812 

02042 

. 1 6766 

. 00899 

12.13804 

.00317 

10.45173 

900 

-2.000 

-.06762 

02227 

. 16532 

. 0079B 

12  13235 

.00072 

10.43955 

.900 

000 

-.064  02 

. 02330 

. 15781 

-.00674 

12. 12438 

-.00196 

10.431 13 

.900 

2.000 

-.06159 

.02436 

.15301 

00709 

12. 12661 

-.01045 

10.41007 

900 

4.000 

- . 06262 

.02562 

. 15600 

- 00343 

12.07144 

- 02548 

10.37277 

GRADIENT 

00085 

00062 

- . OC 178 

- 00129 

-.00703 

- 00342 

- 00937 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C6L 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8.000 

- 08067 

.02280 

. 19702 

01599 

12  19204 

-.00688 

10  41757 

.975 

-6.000 

- 07162 

. 02286 

. 18388 

.01775 

12.20427 

-.00490 

10  42288 

975 

-4  000 

- 06443 

. 02267 

. 17127 

.01375 

12  17645 

- 00358 

10.42641 

.975 

-2.000 

- 05949 

.02312 

15905 

.00724 

12.13127 

-.00383 

10  42574 

975 

000 

- 06115 

. 02395 

.15540 

- 00475 

12.06658 

-.00455 

10.42380 

.975 

2.000 

- 05992 

.02398 

. 15353 

-.01680 

12.03035 

-.00945 

10.41068 

.975 

4.000 

- 05623 

.02452 

. 15109 

-.03075 

11  98835 

-.02707 

10  36349 

GRADIENT 

00080 

00023 

- 00229 

- . 00555 

-.02385 

-.00263 

-.00704 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHEt 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

-.06876 

.02471 

.17799 

.01745 

12.21734 

-.00505 

10.42078 

1 150 

-4.000 

- 06427 

. 02626 

. I 6860 

.01341 

12. 18572 

-.01280 

10.39742 

1 . 150 

-2  000 

-.06420 

.02732 

.16233 

.00964 

12  15632 

-.02346 

10.36530 

1.150 

.000 

- 06920 

.02799 

. 16319 

.00434 

12  11491 

-.03326 

10.33573 

1 150 

2.000 

-.07018 

.02843 

.16319 

- 00247 

12.07264 

-.04103 

10  31232 

GRADIENT 

-.001 14 

.00036 

-.00077 

-.00265 

-.01903 

-.00472 

- 01424 

5Q6 
76  ) 

12.000 

12.000 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(MJJ0331  ( 

02 

JUL  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2B90.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

i * 

-4.000  ELV-L 1 

3 

12.000 

LREF 

s* 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  « 

9.000  ELV-Rl 

n 

12.000 

BREF 

n 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  « 

9.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-9.000 

- . 07645 

. 02485 

. 19106 

.02117 

12.25018 

-.00539 

10.41939 

I .205 

-6.000 

-.07025 

.02594 

. 18094 

.01693 

12.21630 

-.01269 

10.39686 

I .205 

-4.000 

-.06516 

. 02639 

. 17144 

.01353 

12. 18910 

-.02235 

10.36709 

1 205 

-2.000 

-.06484 

.02705 

16399 

.01045 

12. 15450 

-.03137 

10.33930 

1 .205 

000 

-.06945 

02766 

. 16385 

.00617 

12  13033 

- 03947 

10.31432 

1 .205 

2 000 

-.07099 

02835 

. 16552 

00040 

12  08423 

-.04725 

10.29033 

I .205 

4 000 

- 06895 

02921 

1 6588 

- 00739 

12  05535 

- 05457 

10  26774 

GRADIENT 

- 00069 

.00035 

-.00048 

-.00259 

-.01739 

- 00402 

- 01233 

LARC  8rT 

TPT  749  ( I A93 ) OTSAT130 

1MJJ034 ) ( 

02 

JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

=: 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

000  ELV-L 1 

* 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  = 

9.000  ELV-RJ 

= 

12.000 

BREF 

= 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3. 16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

-.00275 

.00093 

.01446 

-.00308 

12.07^94 

.00009 

10.43626 

500 

-6.000 

-.00083 

00020 

.01 144 

-.00464 

12.07337 

-.00079 

10.43484 

.500 

-4  000 

.00140 

-.00071 

. 00663 

-.00530 

12.07227 

-.00208 

10.43296 

500 

-2.000 

.00232 

-.00088 

.00244 

-.00750 

12.06868 

-.00391 

10  43029 

600 

.000 

. 00289 

-.00129 

- 00140 

-.00815 

12.06761 

-.00606 

10.42714  . 

600 

2.000 

.00161 

-.00124 

-.00046 

-.00799 

12  06787 

- 00087 

10.42305 

.600 

4.000 

00056 

-.00111 

.00106 

-.00850 

12  06701 

-.01250 

10.41773 

GRADIENT 

- 00011 

- 00006 

-.00070 

-.00034 

-.00057 

- 00129 

-.00189 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


LARC  BET  TPT  749  ( 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  » 
SCALE  » 

1290.3000 

.0100 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

900 

-8  000 

-.00335 

.00050 

.900 

-6.000 

- 00085 

-.00026 

900 

-4.000 

00048 

-.00043 

.900 

-2.000 

00285 

-.00084 

.900 

.000 

.00417 

-.00150 

.900 

2.000 

00340 

-.00121 

.900 

4.000 

00286 

-.001  14 

GRADIENT 

00027 

-.00009 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8.000 

- 00200 

.00049 

.975 

-6.000 

00150 

-.00038 

.975 

-4.000 

00537 

-.00130 

.975 

-2  000 

00759 

-.00175 

.975 

.000 

00639 

-.00202 

.975 

2.000 

.00406 

-.00180 

.975 

4.000 

00166 

-.00092 

GRADIENT 

- 00055 

.00004 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

.00136 

.00024 

1.150 

-4.000 

00353 

-.00046 

1.150 

-2.000 

00332 

-.00068 

I . 150 

000 

.00095 

-.00070 

1.150 

2.000 

-.00034 

- . 00056 

GRADIENT 

-.00070 

-.'00002 

OTSAT130 


PACE  508 
< MJJ034 ) 02  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  - .000  ELV-LI  = 12.000 
ELV-LO  * 9.000  ELV-RI  » 12.000 
ELV-RO  * 9.000 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.01492 

-.00380 

12.07040 

-.00858 

10.41472 

.01056 

-.00179 

12.07600 

.00003 

10.43617 

. 00862 

-.00341 

12  07148 

.00210  »• 

10.44642 

.00235 

-.00687 

12  06183 

-.00127 

10.43285 

■ . 00277 

- . 00820 

12  05809- 

-.00450 

10.42484 

.00224. 

-.00866 

12  05683 

-.01068 

10.40952 

-.001  13 

-.00897 

12  05597  ' 

-.01992 

10.38658 

OC 1 20 

- 00065 

-.00180 

-.00267 

-.00715 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.01570 

.00321 

12  10331 

-.00771 

10  41533 

. 0 1 067 

.00573 

12.12076 

-.00693 

10.41743 

.00339 

.00284' 

12  1 007 1 

-.00522 

10.42202 

.00409 

-.00538 

12.06478 

-.00493 

10.42278 

.00532 

-.01422 

12.03814 

- 00656 

10.41843 

. 00280 

-.02416 

12  00818 

-.00866 

10.41278 

.00063 

-.03437 

11  97746 

-.01664 

10.39144 

.00021 

-.00466 

-.01515 

-.00133 

-.00356 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.00935 

.01553 

12.20235 

-.00401 

10.4239! 

.00492 

.01125 

12. 16892 

-.00221 

10.42934 

.00194 

.0,0851 

12  14748 

-.00896 

10.4090! 

.00151 

00592 

12. 12724 

-.02057 

10.37400 

.00147 

-.00025 

12  08014 

-.03123 

10.34188 

-.00054 

-.00186 

-.01433 

-.00493 

-.01487 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93 1 QTSAT130 

1 

(MJJ034)  ( 

02  JUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

et 

2690  0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN  XT 

BETA 

» 

.000  ELV-LI 

S* 

12.000 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  « 

9.000  ELV-RI 

* 

12.000 

BREF 

3 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

9.000 

SCALE 

* 

.moo 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

vd  ^ 

1 205 

-8  000 

.00090 

.00131 

.01188 

. 02076 

12  24691 

-.00394 

10.42386 

O 

1 .205 

-6.000 

.00267 

.00091 

.00938 

.01667 

12  21419 

-.00503 

10.42049 

1 .205 

-‘♦.000 

.00499 

-.00005 

.00449 

.01310 

12  18568 

-.01024 

10.40444 

& V 

1 .205 

-2.000 

.00651 

-.00079 

-.00135 

.01069 

12. 16640 

-.01730 

10.3B245 

1 .205 

.000 

.00485 

-.00078 

-.00317 

.00844 

12  14841 

- . 02825 

10.34895 

1 .205 

2.000 

00177 

-.00044 

- 00044 

.00378 

12  11117 

-.03825 

10.31808 

1 .205 

4.000 

- 00022 

.00014 

.00313 

- 00287 

12  07104 

- 04630 

10.29320 

GRADIENT 

- 00076 

.00004 

- . OCC09 

- 00194 

-.01423 

- 00465 

-.01434 

LARC  8FT 

TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJ035I  ( 

02  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

t: 

4.000  ELV-LI 

= 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-I 

LO  = 

9.000  ELV-RI 

= 

12.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-l 

RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

.061 14 

-.01610 

-.*2839 

-.00686 

12.06972 

-.00124 

10.43419 

.600 

-6  000 

.0601 1 

-.01783 

- . 12819 

-.00944 

12.06547 

-.00225 

10.43271 

.600 

-4.000 

.06109 

-.01977 

-.  13082 

-.01034 

12.06398 

-.0025! 

10.43232 

.600 

-2.000 

.06325 

-.02180 

-.13658 

-.01007 

12.06443 

-.00333 

10.43112 

600 

.000 

.06493 

- . 02375 

-.14139 

-.01022 

12.06419 

- 00522 

10.42837 

.600 

2.000 

.06515 

- . 02536 

- 14216 

-.01047 

12.06378 

-.00820 

10.42401 

.600 

4 000 

.06143 

-.02608 

- 13736 

-.01109 

12.06277 

-.01  148 

10.41923 

GRADIENT 

.00013 

-.0008! 

- 00093 

-.00010 

-.00015 

- 00114 

- 00167 

DATE  SC  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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* 

LARC  BFT  TPT  /49  (IA93)  OTSAT130 

IMJJ035)  C 02 

JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  * 
LREF  « 
BREF  = 
SCALE  = 

2690 . 0000  SQ.FT.  XMRP  * 

1290.3000  INCHES  YMRP  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP  » 

.0100 

976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 

BETA  » 
ELV-LO  * 
ELV-RO  » 

4.000  ELV-L!  c 

9.000  ELV-R1  “ 
9.000 

12.000 

12.000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = 

-5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

. 06769 

-.01661 

-. 1464] 

-.01313 

12.04436 

-.00923 

10.4131 1 

.900 

-6.000 

. 06603 

-.01907 

-.14640 

-.01 175 

12.04821 

-.00470 

10.42433 

.900 

-4.000 

. 06577 

-.02109 

-.14520 

-.01293 

12.04491 

-.00268 

10.42935 

.900 

-2  000 

'.06561 

-.02296 

-.14895 

-.01488 

12.03947 

-.00293 

- 10  42873 

.900 

000 

.0643! 

-.02446 

-. 14853 

-.01616 

12.03591 

-.00552 

10.42230 

.900 

2 000 

,06161 

-.02476 

-. 14494 

-.01802 

12.03069 

-.00872 

10  41436 

.900 

4 000 

06464 

- . 02572 

-.14957 

-.01798 

12  03080 

-.01481 

1 0 . 39925 

GRADIENT 

- 00031 

- 00055 

- . 0CG23 

- 00066 

- 00185 

- 00150 

-.00373 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

ACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8  000 

07460 

-.01950 

- 16032 

-.02103 

12  01764 

- 00870 

10.41270 

.975 

-6.000 

07227 

-.02150 

-.15702 

-.02244 

12.01337 

- 00850 

10.41322 

.975 

-4.000 

07086 

-.02338 

-.15506 

-.02428 

12  00779 

-.00834 

10.41365 

.975 

-2  000 

06975 

-.02512 

-.  15532 

-.02417 

12  00816 

- 00907 

10.41 172 

975 

.000 

0 7046 

- . 02694 

-.15916 

-.02066 

12.01B74 

-.01101 

10.40652 

975 

2 000 

.06509 

-.02614 

-.  15203 

- . 02283 

12.01222 

-.01619 

10.39265 

975 

4 000 

. 05929 

- . 02598 

- 14695 

-.02788 

11  99693 

-.02386 

10  37208 

GRADIENT 

- 00139 

-.00031 

00098 

-.00029 

- 00088 

- 00191 

-.0051 1 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

. 0684 14 

-.02180 

- 15186 

00719 

12  13718 

-.00647 

10.41648 

1 . 150 

-4.000 

06871 

-.02521 

-.15213 

. 00428 

12.11444 

-.00239 

10.42881 

1.150 

-2.000 

06998 

-.02766 

-.15507 

.00040 

12.08412 

-.00008 

10.43576 

1.150 

.000 

07132 

-.02872 

-.15901 

-.00646 

12.05910 

-.00700 

10.41490 

1.150 

2.000 

071  16 

-.02876 

-. 15927 

- 01238 

12.03902 

-.01823 

10.38105 

GRADIENT 

00044 

- 00058 

-.00127 

-.00284 

- 01256 

-.00272 

-.00821 

A 

-O 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 1A93. 

PAGE  51 ! 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(MJJ035)  ( 02 

JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

a 

2690  0000  SQ.FT 

XMRP  «= 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

i » 

4.000  ELV-LI  “ 

12.000 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  «* 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  * 

9.000  ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  « 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  =■  4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8. 000 

.07320 

-.01989 

-.15872 

01521 

12.20255 

-.00729 

10.41352 

1 .205 

-6.000 

07298 

- . 02275 

-.15783 

. D 1 25 1 

12. 18097 

-.00491 

10  42085 

1 .205 

-4 .000 

. 07244 

-.02521 

-.15780 

.00970 

12. 15854 

-.00186 

10.43025 

1 .205 

-2.000 

.07278 

- . 02720 

-.15907 

. 00697 

12.13672 

-.00519 

10.4200! 

I .205 

.000 

07390 

-.02829 

-. 16163 

.00300 

12. 10496 

- 01440 

10.39162 

I .205 

2.000 

07390 

-.02068 

- 16252 

-.00304 

12  07047 

- 02525 

[0  35816 

I .205 

4. GOO 

07085 

-.02900 

- 16027 

-.00907 

12  04956 

- 03544 

10  32675 

GRADIENT 

- 00010 

-.00045 

-.00042 

- 00238 

- 01421 

-.00436 

- 01344 

LARC  8FT 

TPT  749  I I A93!  OTSAT130 

(MJJ036)  ( 02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

s 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

s 

6.000  ELV-LI  = 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

9 000  ELV-RI  = 

12  000 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

9.000 

SCALE 

— 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3 16 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

08023 

-.02441 

-.19269 

-.00901 

12  06617 

-.00181 

10.43336 

.600 

-6.000 

08946 

-.02717 

-. 19603 

-.01013 

12.06434 

-.00256 

'0.43225 

600 

-4.000 

.0912/ 

- . 02993 

-.20059 

-.01093 

12  06302 

-.00296 

10  43167 

.600 

-2.000 

09300 

- 03256 

- 20488 

-.0] 148 

12  06213 

-.00356 

10.430BO 

.600 

000 

. 09579 

-.03496 

- 21023 

-.01 145 

12  06215 

- 005D9 

10.42855 

.600 

2.000 

09615 

-.03716 

-.21 123 

-.01222 

12  06089 

- 00819 

10.42402 

.600 

4.000 

09427 

- 03942 

- 20869 

-.01278 

12  05998 

-.01 127 

10.41951 

GRADIENT 

00046 

- 00118 

-.00113 

- 00022 

-.00037 

- 00106 

-.00155 

DATE  59 


SREP  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 
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LARC  8FT 

TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

(MJJ0361  ( OB  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

9 

6.000  ELV-LI  « 12. 000 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-I 

LO  » 

9.000  ELV-RI  - IS. 000 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV-I 

RO  * 

9.000 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-9  000 

. 1 0289 

-.02670 

- . 22590 

-.01503 

12  03904 

- . 00924 

10.41308 

.900 

-6.000 

. 1 0032 

- . 02909 

- 22315 

-.01467 

12  04006 

-.00553 

10.42228 

900 

-4  000 

09871 

-.03192 

-.22162 

-.01580 

12.03691 

-.00402 

10.42604 

.900 

-2.000 

09943 

- 03462 

- 22549 

-.01678 

12  03416 

-.00393 

10.42624 

.900 

.000 

09758 

- 03667 

-.22365 

- 01847 

12.02943 

- 00612 

10.42080 

.900 

2 000 

09466 

-.03841 

- 22109 

-.01967 

12.02606 

- 00887 

10.41398 

.900 

4 000 

C9663 

- 03939 

- 22358 

-.01930 

12  02711 

- 01292 

10.40394 

GRAD  1 ENT 

-.00045 

- 00094 

. 0C002 

- 00050 

-.00138 

-.001  14 

- . 00282 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8  000 

. 1 1497 

*-.03092 

- 25051 

-.02800 

11  99664 

- 00983 

10.40967 

.975 

-6.000 

10963 

-.03299 

- 24310 

- 02903 

1 1 99352 

- 01025 

10.40855 

.975 

-4  000 

. 10486 

-.0354! 

- 23691 

- . 02855 

1 I 99496 

-.01016 

10.40877 

.975 

-2.000 

10180 

-.03789 

- 23396 

- . 02555 

12  00398 

- 0 1 070 

10  40732 

.975 

000 

09944 

-.03912 

-.23234 

- . 02067 

12  01871 

-.01349 

10.39987 

975 

2.000 

.09364 

- 03941 

-.22815 

-.02070 

12.01864 

- 01916 

10.38470 

975 

4.000 

. 08779 

-.04025 

-.22076 

- 02348 

12  01024 

-.02458 

10  37017 

GRADIENT 

- 00211 

- 00056 

.00191 

. 00075 

00226 

-.00186 

-.00499 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

. 1 0492 

- 03411 

-.23729 

. 00469 

12. ! 1765 

-.00717 

10.41430 

1.150 

-4.000 

.10154 

-.03797 

- 23368 

00150 

12  09276 

-.00401 

10  42390 

1 150 

-2.000 

. 10024 

-.04093 

-.23292 

-.00231 

12  07316 

-.00024 

10.43528 

1.150 

000 

. 10161 

- 04233 

- 23585 

- 00899 

12  05050 

-.00335 

10.42590 

1.150 

2 000 

. 10024 

-.04248 

- 23582 

-.01578 

12  02746 

-.01251 

1 0 . 39828 

GRADIENT 

-.00013 

- 00075 

-.00044 

-.00293 

-.01093 

-.00143 

-.00431 

DATE  59  OCT  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93J  OTSAT130 

REFERENCE  DATA 

SREF  * 5690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  !N.  XT 

LREF  = 1590.3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1590.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

SCALE  = .0100 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  = 4.55  GRADIENT  INTERVAL 

MACH  ALPHA  CYN  CBL  CY  CHE  I 

1 505  -8  000  .11161  -.03153  -.54746  .01314 

1.505  -6.000  .10856  -.03535  -.54558  .01051 

1.505  -4  000  .10638  -.03850  -.54058  .00689 

1.505  -5000  .10494  -04068  -.53901  00595 

1 505  .000  .10561  -.04507  -.54075  -.00174 

1.505  5.000  .10535  -.04595  -.54531  -.00814 

1.505  4.000  10181  -.04350  -.53903  -.01570 

GRADIENT  - 00044  -.00061  -.00004  -.00551 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREr  = 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

LREF  = 

1590.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

SCALE  = .0100 

RN/L  = 3 97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

MACH  = .900 


ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

-8.000 

-.1 1556 

.03159 

.56995 

-.00065 

-6.000 

-.10851 

.03309 

.56554 

.00043 

-4.000 

-.10343 

.03443 

.55! 15 

.00081 

-5.000 

- 10053 

.03580 

.54317 

.00036 

.000 

-.09840 

.03814 

.53759 

.00035 

5.000 

-.09440 

.03979 

.53015 

.00087 

4 000 

- . 09640 

.04194 

.53570 

-.00600 

GRADIENT 

.00099 

.00095 

-.00550 

-.00065 
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(MJJ0361  ( 05  JUL  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = 6.000  ELV-LI  = 15.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-R1  = 15.000 
ELV-RO  « MOO 


-5.00/  5.00 

ELV-LI  CHEO  ELV-LO 
15.18599  -.00745  10.41304 
15.16496  -.00609  10.41755 
15.13605  -.00151  10.43136 
15.10459  -.00154  10.43517 
15.07498  -.00857  10.40959 
15.05579  -.01878  10.37811 
15  03698  - 05957  10.34578 
- 01548  - 00365  -.01156 


(MJJU  j71  t 05  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

. = -6. 

000  ELV-LI  = 

15.000 

ELV- 

LO  = 14. 

000  ELV-R1  = 

15.000 

ELV- 

RO  = 14. 

000 

- 

5.00 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

15.07918 

-.05571 

15.71450 

15.08380 

- . 05647 

15.71531 

15  08618 

-.03017 

15.70313 

15.08335 

-.03533 

15.69777 

15.08357 

-.03453 

15.69535 

15.08661 

-.04049 

15.67755 

15.06456 

-.04955 

15.65504 

- 00503 

- 00535 

-.00585 

DATE  i 

£9 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - 

SA93. 

PAGE 

LARC  BFT  TPT  749  UA931 

OTSAT130 

(MJJ037)  t i 

02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

S 

2690.0000  SQ 

FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-6 

.000  ELV-L l 

“ 1 

LREF 

=s 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000  IN. 

YT 

l 

ELV-LO  « 

14 

.000  ELV-RI 

a i 

| 

BREF 

1290.3000  INCHES 

2MRP  =» 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  « 

14 

.000 

SCALE 

= 

.0100 

. 

RN/L  - 4.09 

GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

MACH 

- 

975" 

ALPHA 

CYN 

CBL  CY 

CHE  1 

ELV-L 1 CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

-.12165 

.03629  . . 

29103 

.00256 

12.09879  -.03949 

15.67219 

-6.000 

-.11121 

. 03699 

27570 

.00226 

12.09669  -.03698 

15.67894 

-4.000 

-.10269 

.03760 

26159 

-.00308 

12.07173  -.03525 

15.68356 

-2.000 

-.09474 

03830 

24560 

-.01756 

12.02803  -.03745 

15.67759 

.000 

-.0939! 

.03922 

23723 

-.03363 

11.97959  -.04396 

15.66019 

2.000 

-.09178 

.04042 

23472 

-.04399 

It  94836  -.05BT3 

15  62220 

4.000 

- 08863 

.04210 

23303 

- . 04454 

11.94670  -.07103 

15.58762 

GRADIENT 

00155 

.00056 

00340 

-.00547 

-.01649  -.00461 

-.01236 

LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSATI30 

IMJJ0381  ( 

02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

Sc 

2690.0000  SQ 

.FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN. 

XT 

BETA  = 

-4 

.000  ELV-L 1 

= 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN. 

YT 

ELV-LO  = 

14 

.000  ELV-RI 

= 

BREF 

at 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

ELV-RO  - 

14 

.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

— 

.900 

ALPHA 

CYN 

CBL  C¥ 

CHE  1 

ELV-L I CHEO 

ELV-LO 

1 

-8.000 

- . 07858 

.01997 

18679 

-.00574 

12.06497  -.02807 

15.70832 

-6.000 

-.07388 

.02153 

17986 

-.00511 

12.06673  -.02804 

15.70838 

-4.000 

-.06983 

.02256 

16992 

-.00557 

12.06544  -.03150 

15.69982 

-2.000 

-.06743 

.02361 

16358 

-.00650 

12.06286  -.03421 

15.6931 I 

.000 

- . 06484 

.02511 

15697 

-.00690 

12.06173  - 03672 

15.68691 

2.000 

-.06125 

02586 

15105 

-.00681 

12.06199  -.04148 

15.67512 

4.000 

-.06198 

.02729 

15466 

-.01009 

12.05283  -.04841 

15.65788 

GRADIENT 

. 00 1 09 

00059 

.00215 

-.00047 

- 00130  -.00205 

-.00509 

514 
76  1 

12.000 

12.000 


76  ) 


12.000 

12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


(MJJ038)  C 02  JUl  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

-4.000  ELV-LI 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000  ELV-R1 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

2MRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 4 

.08  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

-.08251 

. 02424 

. 19921 

.00302 

12.10200  -.04066 

15.66903 

-6.000 

-.07410 

.02452 

. 18660 

.00027 

12.08287  -.03922 

15.67293 

-4.000 

- . 06675 

.02434 

. 17285 

-.00774 

12.05767  -.03828 

15.67545 

-2.000 

- . 06t  49 

.02481 

. 16073 

- . 02097 

12,01775  - 03909 

15.67322 

.000 

- 06351 

. 02603 

. 1 5954 

-.03794 

11  96659  - 04480 

15.65792 

2 000 

- 06219 

.02617 

. 1 5566 

- 04956 

11  93159  - 05632 

15  62707 

4.000 

- 05860 

. 02692 

.15285 

- 05160 

11  92540  -.06708 

15.59820 

GRADIENT 

.00078 

.00033 

-.00225 

- 00582 

- 01754  -.00374 

- 01003 

12.000 

12.000 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


IMJJ039I  ( 02  JUL  76  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

S76.0000 

IN  XT 

BETA 

= 

.000  EL\ 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

OOOO 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 14 

.000  £l\ 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 14 

.000 

SCALE  = 

0100 

RN/L  = 

3.97  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

-8  000 

-.00494 

.00176 

01601 

-.01555 

12  03759 

- 03293 

t 5. 69628 

-6.000 

-.00238 

00149 

.01 191 

-.01569 

12.03719 

-.03205 

15.69847 

-4.000 

- 00059 

.00151 

.00940 

-.01023 

12.03012 

-.03488 

15  69148 

-2  000 

00212 

.00096 

00206 

-.02182 

12  02008 

-.03812 

15.68342 

.000 

00291 

.00043 

.00197 

- . 0223 I 

12.01869 

-.04219 

15.67330 

2.000 

.00161 

.00106 

.00069 

-.02132 

12  02151 

-.04573 

15.66459 

4 000 

.00199 

.00111 

.00146 

-.01973 

12  02591 

- 04936 

15  65551 

GRADIENT 

00023 

- 00003 

.00122 

-.00013 

-.00035 

- 00183 

-.00454 

12  000 
12.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PACE  5!6 
(MJJ039)  ( 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (JA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

at 

.000  ELV-LI 

K 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  a 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO 

at 

14.D00  ELV-RI 

X 

12.000 

BREF 

a 

1290.3000 

INCHES 

2 MRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO 

c 

14  000 

SCALE 

a 

.0100 

RN/L  - 4.08  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

-.00414 

.00204 

.01821 

-.00170 

12.07580 

04164 

15.66644 

-6.000 

-.00026 

.00112 

.01234 

-.00575 

12.06368 

.04203 

15.66539 

-4.000 

00391 

.00017 

.00436 

-.01512 

12  03543 

04256 

15.66397 

-2.000 

.00411 

.00034 

.00069 

- . 02799 

11  99657 

.04232 

15.66454 

000 

00251 

.00010 

-.00004 

-.04260 

1 1 95252 

04356 

15  66122 

2 OOO 

.00129 

.00018 

-.00042 

-.05514 

1 ! 91475 

05190 

15  63892 

4.000 

-.00032 

.00094 

. OC 1 1 2 

- . 06206 

11  89383 

06415 

15.60604 

GRADIENT 

- 00056 

.00007 

-.00038 

-.00605 

-.01825 

00264 

- . 00707 

LARC  8FT 

TPT  749 

UA93)  OTSAT130 

1MJJ040)  ( 

02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

sx 

2690.0000 

SQ  FT. 

XMRP  « 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI 

« 

12.000 

LREF 

- 

1290.3000 

1NCHE5 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO 

= 

14.000  ELV-RI 

S 

12.000 

BREF 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO 

= 

14  000 

SCALE 

- 

.0100 

RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH 

= 900 

ALPHA 

CYN 

-8.000 

. 06604 

-6.000 

06480 

-4  000 

.06443 

-2.000 

.06281 

000 

. 06320 

2.000 

06085 

4 000 

.06096 

GRADIENT 

-.00045 

CBL 

CY 

' CHE  I 

-.01466 

-. 14444 

-.02320 

-.01678 

-.14417 

-.02337 

- 01894 

-.  14397 

-.02430 

-.02036 

-. 14455 

-.02451 

-.02253 

-. 14773 

- . 02475 

-.02314 

-.14624 

-.02630 

-.02385 

- 14610 

- . 02666 

-.00063 

- 00030 

- 00033 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

12.01620 

-.03364 

15.69449 

12,01574 

-.03331 

15.69531 

12.01319 

-.03569 

15  68945 

12.01257 

-.03799 

15  68370 

12.01 192 

-.04116 

15.67587 

12.00757 

-.04449 

15  66757 

12  00654 

- 04822 

15.65829 

- 00091 

-.00158 

-.00392 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  517 
(MJJQ40)  « 02  JUL  76  I 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

* 4.000  ELV-LI  » 

12.000 

LREF 

H 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  « 14.000  ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

* 

.0100 

RN/L  ' 4.08  GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

-8.000 

. 07273 

-.01817 

-.15057 

-.03074 

11.98834 

-.04433  15.65922 

-6.000 

07050 

-.02002 

-. 15495 

-.03472 

1 1 .97633 

-.04432  15.65923 

-4.000 

. 06989 

-.02197 

- 15457 

-.03938 

1 1 .96227 

-.04550  15.65608 

-2.000 

.06891 

- . 02377 

-. 15525 

-.04321 

1 1 .95067 

-.04974  15  64467 

.000 

. 06729 

-.02470 

-. 15500 

- . 04267 

1 1 .95232 

-.05523  15.62998 

2.000 

.05244 

- 02404 

-.15012 

- . 04472 

I 1 . 94623 

-.06352  15.60784 

4.000 

05640 

- 02395 

-.14460 

-.04991 

1 1 93048 

-.07160  15.58606 

GRADIENT 

-.00167 

- 00021 

.00125 

- 00113 

-.00340 

- 00330  -.00884 

LARC  8FT 

TPT  749 

I A93)  OTSAT1 30 

< MJJ04 1 ) ( 02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= 6.000  ELV-L!  = 

12.000 

LREF 

3 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  zr 

ELV-RO  = 14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 3 

.97  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

.900 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

-8.000 

.10114 

-.02469 

- 22393 

- 02464 

12.01222 

-.03457  1 5 . 692 1 9 

-6.000 

09933 

-.02719 

-.22275 

-.02470 

12.01203 

-.03385  15.69400 

-4.000 

.09857 

-.03024 

-.22241 

-.02484 

12  01167 

-.03573  15.68937 

-2.000 

.09818 

-.03262 

-.22357 

-.02351 

12  01537 

-.03707  15.68602 

.000 

.09558 

-.03460 

-.22082 

-.02457 

12.01243 

-.04015  15.67839 

2.000 

09265 

- 03651 

-.21928 

-.02601 

12.00840 

-.04321  15.67091 

4.000 

09302 

- . 03762 

- 21992 

-.02608 

12.0082! 

-.04640  15.66288 

GRADIENT 

-.00083 

-.00093 

.00046 

-.00025 

-.00069 

-.00137  -.00341 

DATE  29  OCT  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  518 
IMJJQ411  1 02  JUL  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

K 

6,000  ELV-L! 

LREF 

£ 

1290.3000  INCHES 

Y.MRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LQ  = 

14.000  ELV-R1 

BREF 

3 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  * 

14.000 

SCALE 

a 

.0100 

- 

RN/L  - 4 

.08  GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/ 

5.00 

MACH  = 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL. 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

1 1367 

-.02958 

.24952 

-.03576 

11.97321 

- 04711 

15.65178 

-6.000 

. 10812 

-.03155 

.24167 

- . 03954 

11.96184 

-.04719 

15.65156 

-4.000 

.'10359 

-.03392" 

. 23563 

-.04247 

1 1 .9529B 

-.04750 

15.65072 

-2  000 

.10048 

-.03628 

.23296 

-.04345 

11  94994 

-.05200 

15.63859 

.000 

.09735 

-.03730 

.23085 

- .04044 

1 1 .95905 

- . 05855 

15.62105 

2.000 

.09080 

-.03716 

22503 

-.04056 

! I .95872 

-.06404 

15.60640 

4.000 

08492 

-.03819 

21838 

-.04369 

1!  94930 

-.06991 

15.59067 

GRADIENT 

- 00235 

- 00047 

00212 

.00002 

.00007 

-.00284 

-.00761 

LARC  8FT 

TPT  749  ( ! A93 

5 0TSAT130 

IMJJ042)  t 

REFERENCE  OATA* 

• 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

s 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

. 

BETA 

— 

-6.000  ELV-LI 

LREF 

E 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV~ 

LO  = 

14.000  ELV-RI 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  - 3 

.97  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00  ' 

MACH 

.900 

. 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

- . 11 37  7 

.03091 

.27083 

.01838 

7.78312 

-.01540 

15.73960 

-6.000 

-.10892 

.03253 

.26222 

.01964 

7 791&4 

-.0173! 

15.73508 

-4.000 

- . 1 0455 

. 03392 

.25238 

.02087 

7.79916 

-.02231 

15.72268 

-2.000 

-.10225 

.03565 

.24627 

.02109 

7.80069 

-.02440 

15.71723 

.000 

- 09996 

.03785  . 

.23930 

.01860 

7.78463 

-.02702 

15.71092 

2.000 

-.09670 

.03986 

.23350 

.01702 

7.77441 

-.03301 

15.69612 

4.000 

-.09848 

.04173 

.23867 

.01538 

7.76389 

- . 04376 

15.66946' 

GRADIENT 

00088 

00099 

.00201 

- . 00075 

-.00484 

-.00257 

-.00638 

12.000 

12.000 


75  I 


8.000 

8.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  519 
(MJJ042)  I 02  JUL  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690  0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

m 

-6  000  ELV 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  » 

14.000  ELV' 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

2MRP  = 

400.0000 

IN.  2T 

ELV- 

RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 4 

.08  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

mL 

-9  000 

- . 1 2362 

. 03660 

.29363 

.01547 

7 77239 

-.03373 

15.69763 

r>  s 

-6  000 

- 11257 

. 03724 

.27735 

.00983 

7 73325 

-.03099 

15.69500 

% a 

-4.000 

-.10312 

. 03755 

.26057 

00892 

7 72694 

-.02965 

15.69859 

-2.000 

- . 09597 

03829 

.24576 

.01133 

7 74367 

-.03131 

15  69408 

% a 

000 

- 09563 

.03932 

.24026 

.00420 

7 69419 

-.03313 

15  68920 

Y-f-. 

2.000 

-.09281 

. 03909 

23595 

- 00717 

7 64338 

- 04354 

15.66134 

4 000 

-.08895 

04  1 45 

.23277 

- 01473 

7 62061 

- 05999 

15.61726 

GRADIENT 

.00158 

.00047 

00327 

- . 00329 

-.01665 

- 00365 

-.00977 

SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

1290.3000  INCHES  2 MRP  = 

.0100 


LARC  8FT  TPT  749  11A931  OTSAT130 


976.0000  IN  XT 
0000  IN.  YT 

400.0000  IN  2T 


BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


IHJJ043)  I 02  JUL 

PARAMETRIC  DATA 

-4.000  ELV-Lt  = 

14.000  ELV-RI  = 

14  OOO 


RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 


MACH  = 900 

ALPHA 

CYN 

-9.000 

- . 07876 

-6.000 

- . 07374 

-4  000 

-.07067 

-2.000 

- 0691  7 

.000 

- 06585 

2.000 

- 06253 

4 000 

-.06300 

„ GRADIENT 

.00110 

CBL 

CY 

CHE1 

. 0 1 950 

. 1 8609 

.01250 

.02091 

. 17847 

.01409 

. 02209 

17169 

01505 

.02340 

. 16607 

.01624 

.02464 

. 15845 

.01438 

.02579 

. 15282 

.01033 

02673 

. 15557 

.01203 

00058 

- . 00227 

- 00060 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

7.74536 

-.01693 

15.73601 

7.75556 

- 01792 

15.73354 

7 76170 

-.02348 

15.71978 

7.76940 

-.02639 

15  71253 

7.75753 

-.02934 

15.70517 

7.73142 

- 03384 

15.6940! 

7.74237 

- 04196 

15  67391 

- 00383 

-.00222 

-.00551 

0.000 

8.000 


76  » 


0.000 

0.000 


DATE  29  OCT  76 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


TABULATED  SOURCE  DATA  - ]A93. 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

.0100 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  ]N.  ZT 


PAGE  520 


(MUJQ43)  ( 02  JUL  76  1 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 
ELV-LO  » 
ELV-RQ  « 


-4.000  ELV-LI  = 
14.000  ELV-R!  = 
14.000 


8.000 

8.000 


MACH 

a .975 

RN/L  - 

ALPHA 

CYN 

-8.000 

-.08292 

-6.000 

-.07424 

-4  000 

- 06793 

-2  000 

-.06358 

000 

- 06477 

2.000 

-.06298 

4.000 

- 05884 

GRADIENT 

00094 

4.08  GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 


CBL 

CY 

CHE  I 

.02419 

. 19920 

.01259 

. 02458 

18600 

.00411 

. 0247 1 

. 17383 

.00198 

. 02532 

. 16343 

.00725 

.02602 

. 16033 

00358 

02573 

15675 

-.00910 

02645 

. 1 5327 

- 0205! 

.00019 

- 00239 

-.00307 

5.00 


ELV-LI 

CHEO  „ 

ELV-LO 

7.75240 

- . 03487 

15.68458 

7.6935! 

-.03353 

15.68822 

7 67875 

-.03310 

15  68933 

7 . 7t538 

-.03372 

15.68762 

7 68987 

-.03546 

15  68298 

7.63756 

- 04159 

15.66652 

7.60318 

- 05556 

15.6291 1 

-.01 145 

- 00264 

- G0708 

REFERENCE  DATA 


LARC  BFT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


IMJJ044)  ( Q2  jul  76  j 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


976.0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
400  0000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

ELV-LD 

ELV-HO 


-000  ELV-LI 
14  000  ELV-RI 
14.000 


8.000 

8.000 


MACH 


RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 


.900 
ALPHA 
-8.000 
-6.000 
-4.000 
-2  000 
.000 
2.000 
4 000 
GRADIENT 


CYN 

- 00480 

- 00190 
-.00007 

.00152 

00277 

.00134 

.00146 

00014 


CBL 

.00177 

.00141 

.00132 

.00103 

.00026 

00084 

.00105 

-.00004 


CY 

.01598 
.01  I 12 
. 00827 
00345 
-.00185 
00020 
.00040 
-.00095 


CHE  I 
-.00402 
-.00121 
- 00145 
-.00327 
-.00273 
-.00265 
.00060 
.00024 


5.00 


ELV-LI 
7.65378 
7.66161 
7.66096 
7.65587 
7.65739 
7 65760 
7.66888 
00088 


CHEO 
- 02427 
-.02313 
-.02693 
-.03087 
- . 03479 
-.03881 
-.04213 
-.00192 


ELV-LO 
15.71777 
15.72062 
15.71 120 
15.70141 
15.69168 
15  68176 
15.67350 
- 00475 


DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  sai 


LARC  8FT  TPT  749 

1IA93)  OTSATi 30 

1MJJ044  > 1 

02 

JUL 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

% 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976,0000  IN.  XT 

BETA  - 

000  ELV-LI 

S 

8.000 

LREF 

- 

[290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV- 

-LO  = 14 

.000  ELV-RI 

sx 

8.000 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV- 

■RO  ■=  14 

.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  - 4.08  GRADIENT  INTERVAL 

■=  -5.00/ 

5.00 

MACH 

975 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 

CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

- 00402  .00188 

.01783 

00129 

7.67392 

-.03724 

15.67820 

-6.000 

-.00043  .00105 

.01250 

-.00592 

7.64716 

-.03769 

15.67701 

-4.000 

00296  .00036 

. 00560 

-.01115 

7.63139 

-.03787 

15  67654 

-2.000 

.00488  - 00004 

- 00043 

-.01021 

7.63421 

-.03811 

15.67589 

.000 

00340  - 00039 

- 00100 

- 00503 

7 64984 

- 03892 

15  67373 

2.000 

00222  -.00034 

- 00177 

-.0131 1 

7 62546 

-.04238 

15.66438 

4.000 

- 00009  .00006 

0C3O1 

- 02804 

7 58049 

- 05354 

15  64260 

GRADIENT 

-.00052  00003 

-.00033 

- 00183 

-.00553 

-.00148 

- 00397 

LARC  8FT  TPT  749 

IIA93)  OTSATI 30 

IMJJ045)  t 

oa 

JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000  IN.  XT 

BETA 

= 4 

000  ELV-L! 

- 

8 000 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

,0000  IN  YT 

ELV- 

LO  = 14 

.000  ELV-RI 

8.000 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 14 

.000 

SCALE 

.0100 

RN/L  = 3.97  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHEI 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

06681  -.0146! 

-.14629 

- 01525 

7.62246 

-.02895 

15.70620 

-6.000 

06523  -.01669 

-.14498 

-.01093 

7.6345! 

-.02834 

15.70771 

-4  000 

06475  -.01884 

-. 14455 

-.0105! 

7 63567 

-.03021 

15.70306 

-2.000 

.06550  -.02104 

- 14941 

-.01192 

7.63172 

-.03257 

15  69718 

000 

. 06280  - . 02223 

- 1 462 1 

- 01258 

7 62988 

-.03684 

1 5 . 68657 

2 000 

06121  - 02317 

- . I 4584 

-.01444 

7.62470 

-.04064 

15.67718 

4.000 

.06237  -.02385 

-. 14766 

- 01368 

7.62681 

-.04345 

15  67020 

GRADIENT 

- 00045  -.00061 

-.00313 

-.00044 

-.00124 

-.00173 

- 00429  • 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

• 

PAGE 

LARC  BFT 

TPT  749 

(1A931  OTSAT130 

1MJJ045)  ( 

02 

JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

4.000  ELV-LI 

c 

L REF 

3 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  « 14.000  ELV-RJ 

13 

BREF 

a 

1290  3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  *=  14.000 

SCALE 

- 

.0100 

RN/L  * 4.08  GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-L1 

CHEO  ELV-LO 

-8.000 

. 07304 

-.01833 

15908 

- 01007 

7.63466 

-.03687  15.67922 

-6.000 

.071 I9‘ 

-.02031 

1566! 

-.01509 

7.61953 

-.03595  15.68173 

-4.000 

. 07034 

- 02224 

- 15541 

-.01923 

7.60704 

-.03446  (5  68569 

-2.000 

. 06964 

-.02416 

-.15514 

- 02218 

7.59816 

-.03496  15,68436 

000 

. 06875 

-.02547 

-. 15663 

-.02331 

7.59473 

- 03930  15.67269 

2 000 

. 06352 

- 02455 

-.15212 

- 03048 

7.57310 

- 05017  15  64355 

4.000 

05647 

- 02394 

-. 14472 

-.03640 

7 55529 

-.06161  15  61294 

ORADIFNI 

-.00169 

- 00019 

.00122 

- 00213 

-.00643 

-.00347  - 00932 

LARC  8FT 

TPT  749 

( IA93)  OTSATI3Q 

(MJJ046)  f 

ce 

UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

G 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

= 6.000  ELV-LI 

a 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES 

YKRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV- 

LO  = 14.000  ELV-Ri 

= 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 14.000 

SCALE 

- 

.0100 

’ 

RN/L  = 3 

97  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.900 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L1 

CHEO  ELV-LO 

-a. 000 

. 10166 

-.02446 

-.22475 

-.01863 

7.61300 

-.03037  15.70264 

-6-000 

.10003 

-.02700 

-.22349 

-.01270 

7.62933 

-.02916  15.70566 

-4-000 

. 09907 

-.03002 

-.22237 

- 01205 

7.63136 

-.03068  15.70191 

-2  000 

. 09984 

-.03295 

-.22598 

-.01323 

7.52807 

- 03259  15.69712 

.000 

.09813 

-.03515 

- 22524 

-.01462 

7 62420 

-.03653  15  68738 

2.000 

09368 

-.03650 

- 21998 

-.01608 

7.62012 

-.03984  15.67918 

4.000 

09439 

-.03726 

-.22121 

-.01533 

7.62222 

- 04292  15  67153 

GRADIENT 

-.00077 

-.00090 

00042 

- 00047 

- 00131 

-.00159  - 00394 

522 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


0.000 

8.000 


DATE  i 

?9 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSATI30 

(MJJ046)  ( 02 

JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

J= 

6.000  ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

L0  = 1 

14  000  ELV-RI  - 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 1 

14.000 

SCALE 

- 

0100 

RN/L  - 4.08  GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

o S 

w)  # 

MACH 

975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

w-t 

-8  000 

1 1368 

-.02972 

-.24949 

-.01345 

7.62444 

-.03875 

15.67416 

-6.000 

. 1 0889 

-.03185 

- 24304 

- 02012 

7 60438 

- 03725 

15.67822 

-4  000 

10522 

-.03450 

- 23834 

- 02507 

7 50947 

- 03423 

15  68634 

-2.000 

10243 

-.03705 

-.2351  1 

-.02831 

7 57969 

-.03477 

1 5 . 6B486 

ft  hrf 

.000 

09901 

- 03797 

- 23221 

- 02984 

7 57502 

-.04225 

15  66475 

G to- 

2.000 

09141 

- 03733 

-.22555 

- 03278 

7 56618 

- 05341 

15  63486 

4.000 

08538 

- 03816 

- 21888 

- 03494 

7 55969 

- 06 1 74 

15.61257 

Efcl 

GRAD  IFNI 

-.00254 

- 00038 

.00242 

- 00121 

- 00365 

- 00368 

- 00988 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA931  OTSAT130 

(MJJ0471  ( 02 

UUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

— 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  = 

976  0000 

IN  XT 

BETA 

= 

-6  000  ELV-LI  = 

LREF 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

4.000  ELV-RI  = 

8REF 

= 

1290  3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

4.000 

SCALE 

= 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3 98 

GRADIENT 

INTERVAL  = 

-5  00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

C i'N 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8  000 

- 11567 

.03087 

.27335 

.03052 

7. 86 139 

01  120 

5.0946D 

900 

-6  000 

- 10997 

.03196 

.26438 

.03001 

7 858T2 

01405 

5.  10875 

.900 

-4.000 

-.10531 

03307 

25372 

02956 

7 85532 

01483 

5.  11268 

.900 

-2.000 

- 10386 

03466 

24  805 

02906 

7 85207 

.01748 

5. 12584 

900 

000 

- 10193 

03625 

24147 

02970 

7 85612 

.01652 

5. 1210! 

900 

2 000 

- 10068 

.03717 

23958 

.03034 

7 86024 

.00828 

5.080! 1 

900 

4.000 

- 10177 

04012 

24240 

02773 

7 84343 

- 00606 

5 02396 

GRADIENT 

00051 

00083 

- 00156 

-.00012 

- 00078 

- 00255 

- 01116 

523 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


OATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(MJJ047)  ( 02  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690 

0000 

SQ.FT 

XMRP  = 

976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

LREF  = 

1290 

3000 

INCHES 

VMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-R1  = 

BREF  = 

1290 

3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8  000 

- 12232 

03518 

.29155 

.01994 

7.80336 

02411 

5.16813 

.975 

-6  000 

- 11161 

03616 

.27599 

.0144! 

7.76504 

02548 

5. 17551 

.975 

-4.000 

- 10253 

.03607 

.261 12 

.01075 

7.73968 

02637 

5 18033 

975 

-2.000 

-.09540 

.03757 

2464 1 

01  1 14 

7.74234 

,02498 

5 17289 

.975 

000 

- 09506 

.03879 

23955 

.01416 

7 76334 

.01962 

5.14414 

975 

2 000 

-.09301 

.03971 

23641 

.01742 

7.78598 

.01 161 

5.10123 

.975 

4 000 

-.09219 

04098 

.23761 

.02171 

7.81575 

-.000!  1 

5.03869 

GRADIENT 

00115 

.00052 

- 0C285 

.00141 

00979 

-.00332 

-.01775 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 150 

-6.000 

- 10746 

03869 

.27003 

07146 

8 22332 

.01776 

5.14607 

1 . 150 

-4.000 

- 09997 

04070 

25697 

. 0672 1 

8 19004 

00621 

5.07643 

1 . 150 

-2.000 

- 09810 

.04251 

.24887 

.06204 

8. 14972 

- 00586 

5 02134 

1 . 150 

000 

- 10124 

.04321 

24612 

05252 

8 07534 

- 01570 

4 99165 

1 150 

2.000 

- 10258 

.04412  . 

.24777 

.04108 

7 98590 

-.02485 

4 96410 

GRADIENT 

- 00055 

.00055 

- 00152 

-.00440 

-.03434 

-.00515 

-.01833 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4 22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CEL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8  000 

- 11951 

03830 

28819 

,07398 

8 25630 

.01574 

5 13607 

1 205 

-6  000 

-.11018 

.04038 

27349 

.06849 

8 21235 

.00479 

5 06853 

1 .205 

-4  000 

- . 1 0286 

04158 

.26169 

06383 

8 17524 

-.00599 

5 02052 

1 205 

-2  000 

- 10030 

04229 

25218 

05942 

8 14002 

- 01497 

4 99283 

1.205 

000 

- 10373 

. 04284 

25015 

.05204 

B 08089 

- 02430 

4.96405 

1 .205 

2 000 

- 10502 

.04373 

.24966 

04284 

8 00736 

-.03318 

4.93668 

1 .205 

4 ono 

-.10237 

.04498 

24974 

.03169 

7 91829 

-.0391  1 

4 91839 

GRADIENT 

- 00019 

00041 

-.00132 

-.00404 

- 03233 

- 00422 

- 01302 

524 
76  ) 

8.000 

9.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  525 
(MJJ048)  ( 02  JUL  76  > 


LARC  8FT  TPT  VMS  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

SETA 

«■  -4, 

.000  ELV-U  = 8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  <=  4, 

.000  ELV-R1  = 8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  ■ 4 

000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3,98 

GRADIENT 

INTERVAL 

» -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

-.07957 

.01923 

. 18710 

. 02925 

7.85328 

.00933 

5.08534 

.900 

-6.000 

-.07378 

.02017 

. 17848 

.02835 

7.84747 

.01337 

5 10542 

.900 

-4  000 

-.06945 

.02089 

. 16928 

.02732 

7.84091 

.01477 

5 11238 

.900 

-2.000 

- 06885 

02219 

.16559 

02642 

7.83513 

.01750 

5. 12595 

.900 

.000 

-.06583 

.02305 

. 15744 

.02623 

7.83373 

.01647 

5.12075 

.900 

2.000 

-.06617 

. 02367 

.15869 

02940 

7.85413 

.01 148 

5 09598 

.900 

4 000 

-.06602 

. 02553 

. 15974 

02617 

7.83349 

-.00322 

5 03100 

GRADIENT 

.00048 

00054 

- 0C130 

00G03 

00021 

- 00210 

7 00964 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 09 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA  • 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 08272 

.02335 

. 19903 

.01768 

7 78769 

.02391 

5 167Q4 

.975 

-6.000 

- 07334 

02365 

. 18554 

01017 

7 73564 

. 02529 

5. 17450 

975 

-4  000 

-.06572 

02354 

. 17182 

00585 

7 70562 

02642 

5 18061 

.975 

-2  000 

- 06158 

02417 

. 161  17 

. 00695 

7 71324 

.02583 

5.  17740 

.975 

.000 

- 06317 

.02504 

. 15821 

.01153 

7 74505 

02256 

5.15980 

.975 

2 000 

- 06161 

02491 

.15476 

.01350 

7 75876 

.01584 

5. I23S0 

.975 

4 OOO 

- 05751 

02527 

. I52G6 

01505 

7 76943 

.00423 

5.06166 

GRADIENT 

00082 

.00021 

-.00230 

.00125 

00866 

-.00272 

- 01457 

RUN  NO 

0/  0 RN/’L  = 4 21 

GRAOIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

I 150 

-6  000 

-.07005 

. 02492 

18041 

.05804 

8.19659 

.02410 

5. 18429 

1 . 150 

-4.000 

-.06517 

.02659 

1 7093 

06275 

8 15527 

01491 

5. 12890 

1 . 150 

-2.000 

-.06500 

.02773 

. 16395 

05863 

0. 12304 

.00278 

5.05575 

1 . 150 

.000 

-.07010 

.02827 

. 16392 

05184 

8 06991 

- 00851 

5.01334 

1 . 150 

2 000 

-.07132 

.02910 

. 16568 

.04077 

7.98351 

- 01921 

4 98110 

GRADIENT 

- 00118 

00040 

-.00079 

- 00364 

- 02842 

-.00568 

-.02429 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


REFERENCE  DATA 


SREF  x 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


2690.0000  SQ  FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  0TSAT130 


976  0000  IN.  XT 
.0000  IN,  YT 
400  0000  IN.  ZT 


RUN  NO. 


MACH 

ALPHA 

1 205 

-8  000 

1.205 

-6  000 

1 .205 

-4.000 

1 .205 

-2.000 

1.205 

.000 

1 .205 

2.000 

1 .205 

4 OOO 
GRADIENT 

0/  0 RN/L  » 4.S2 

CYN  CBL 

-.07796  .02511 

- 07215  .02669 

- 06707  .02721 

- 06594  02754 

-.07007  .02814 

-.07185  .02888 

- 07040  03015 

- 00063  00036 


GRADIENT  INTERVAL 

CY  CHE! 

. 19300  .07149 

. 1 8350  06575 

.17376  06159 

.16572  .05919 

.16538  .05343 

. 16605  04406 

. 16776  03364 

-.00058  -.00355 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SO  FT.  XMRP 

1290  3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 


LARC  OFT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


976.0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
400  0000  IN  ZT 


RUN  NO 


MACH 

ALPHA 

900 

-8.000 

900 

-6  Guu 

.900 

-4  000 

900 

-2.000 

900 

.000 

900 

2 000 

.900 

4.000 

GRADIENT 

0/  0 RN/L  = 3.98 

CYN  CBL 

- 00565  .00138 

-.00159  .00024 

.00046  -.00013 

.00121  - 00033 

00230  - 00089 

00192  -.00065 

.00186  -.00044 

.00018  -.00005 


GRADIENT  INTERVAL 

CY  CHE  1 

.01760  01896 

. 0 1 0E3  0 1 887 

00809  .01609 

.00498  .01559 

- 00085  .01701 

-.00091  02020 

- 00047  .02415 

--00115  .00104 


PAGE  526 
(MJJ048)  ( 02  JUL  76  1 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  - -4.000  ELV-LI  - 8.000 

= 4-000  elv-ri  « e.ooo- 

ELV-RO  = 4.000 


-5.00/ 

5.00 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

8.23636 

02208 

5.  17516 

8. 19046 

01265 

5.1 1704 

8.15735 

00170 

5.04947 

8.13815 

-.00755 

5.01571 

8.09191 

-.01746 

4. 98517 

8.01712 

- 02771 

4 95355 

7 93391 

-.03502 

4.93099 

- 02840 

-.00468 

- 01496 

(MJJ049;  t 02  JUL  76  1 

PARAMETRIC  DATA 

= °0°  ELV-U  - 8.000 

= 4-000  ELV-RI  x 0.000 

ELV-RO  = 4.000 


-5  00/  5.00 


ELV-LI 
7.78705 
7.7865! 
7 76861 
7.76528 
7.77444 
7.79491 
7.82035 
.00666 


CHEO 
.00380 
.00965 
.01436 
.01576 
.0171 1 
.01596 
-00530 
-.00090 


ELV-LO 
5 05786 
5.08694 
5 11032 
5.11725 
5. 12396 
5. 11823 
5.06533 
-.00445 


DATE  29  OCT  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


l ARC  8FT  TFT  749'  ( !A« 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

8REF 

SCALE 


= 2690 .0000  SQ.FT.  XMRP  = 976  0000  IN.  XT 

* 1290.3000  INCHES  YMRP  « .0000  IN.  YT 

= 1290.3000  INCHES  ZMRP  « 400.0000  IN.  ZT 

= .0100 


RUN  NO.  0/  0 RN/L  =*  4.09 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

975 

-a . 000 

-.0038! 

.00113 

.975 

-6.000 

-.00078 

.00047 

.975 

-4.000 

00304 

-.00028 

.975 

-2  000 

00615 

-.00092 

.975 

000 

0058B 

-.00151 

975 

2 000 

.00349 

-.00146 

.975 

4.000 

00064 

-.00057 

GRADIENT 

-.00037 

- 00006 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4 2 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

! . 150 

-5.000 

00026 

00070 

1.150 

-4.000 

00275 

.00006 

1.150 

-2.000 

.00290 

-.00033 

1.150 

.000 

00070 

-.00040 

1 . 150 

2 000 

-.00146 

00004 

GRADIENT 

-.00074 

- 00001 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

* 4 . 2£ 

MACH 

ALPHA 

CYN 

ceL 

1 .205 

-8.000 

-.00065 

.00190 

1 .505 

-6.000 

00118 

.00155 

1 .205 

-4.000 

00395 

.00055 

1 .205 

-2 . 000 

D06Q9 

- 00035 

1 .205 

000 

.00387 

- 00021 

1.205 

2 000 

00049 

.00021 

1 205 

4.000 

- 00086 

.00048 

GRADIENT 

- . 00076 

.00002 

PACE  527 


OTSAT130  (MJJC49)  < 02  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

BETA  * .000  ELV-L1  » 8.000 

ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  = 8.000 

ELV-RO  - 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.01805 

.00769 

7.71842 

. 02277 

5. 16102 

.01362 

.00221 

7.68034 

.02403 

5. 16776 

00578 

-.00307 

7.65575 

.02666 

5. 1B1B7 

- 00260 

-.00546 

7 64853 

02762 

5. 18703 

- 00508 

-.00151 

7 66046 

02599 

5 17823 

- 00188 

00431 

7 69492 

.02218 

5. 15782 

00213 

.00750 

7 71708 

.01352 

5. 1 1 144 

-.0CO33 

00155 

00845 

- 00159 

-.00850 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.01041 

.061 1 1 

8. 14242 

.02609 

5. 19629 

. 00573 

.05504 

8.09498 

0288! 

5.21268 

.00223 

.05138 

8 06647 

02075 

5. 16420 

00094 

.04800 

8 04623 

. 00697 

5.08102 

00249 

.04153 

7.98945 

-.00618 

5.02039 

-.00055 

- 00215 

-.01604 

- 00594 

-.03300 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.01372 

. 06766 

0.20563 

.02454 

5.  19033 

.01109 

.06236 

8. 16321 

.02290 

5.18022 

00556 

.05748 

8. 12410 

.01721 

5 14510 

- 001 31 

.05442 

8.09973 

.00876 

5 09302 

-.00200 

05274 

8.08640 

-.00360 

5.02790 

.00154 

.04308 

0. 04926 

- 01448 

4 99436 

.00369 

.03839 

7 97179 

- 02452 

4.96333 

-.00004 

-.00223 

-.01775 

-.00534 

-.0231 1 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PACE  528 
CMJJ050)  ( 02  JUL  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93I  OTSATI30 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  =» 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

« 

4.000  ELV-U  « 8.000 

LREP  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000  ELV-RI  « 8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.98 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8  000 

06689 

-.01560 

- 14545 

.00069 

7.66942 

-.00327 

5.03087 

.900 

-6.000 

. 06678 

-.01852 

14647 

.00561 

7.70108 

.00367 

5.05722 

.900 

-4.000 

06507 

- . 02065 

-. 14448 

.00792 

7.71595 

.01101 

5 09367 

.900 

-2.000 

06407 

- 02216 

14693 

00757 

7.71373 

.01435 

5 11023 

.900 

000 

. 06455 

- 02404 

-.14978 

.00714 

7 “'l 096 

01557 

5 11631 

.900 

2.000 

. 06285 

-.02449 

-. 14762 

. 00689 

7.70936 

.01407 

5.10886 

900 

4.000 

.06433 

- 02468 

-. 14784 

.0081 1 

7 71719 

. 00792 

5.07835 

GRADIENT 

- 00013 

- 00052 

-.00037 

-.00001 

-.00009 

-.00032 

- 00160 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 09 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

07371 

- 01878 

-- 15934 

- 00257 

7.65725 

.01947 

5 14324 

.975 

-6.000 

07087 

-.02063 

-. t5463 

- 00617 

7.64641 

01 990 

5 14558 

.975 

-4.000 

06959 

-.02268 

-.15300 

-.00782 

7.64142 

.02169 

5 15524 

.975 

-2  000 

06953 

- . 02486 

- 15598 

-.00736 

7.64280 

.02291 

5. 16180 

.975 

.000 

06839 

-.02635 

- 15446 

- 00352 

7 65439 

02316 

5. 16308 

.975 

2 000 

.06459 

- 02637 

-. 15198 

-.00276 

7.65667 

.01982 

5. 14520 

.975 

4.000 

05842 

- 02577 

- I46C2 

-.00379 

7.65357 

01430 

5. 1 1560 

GRADIENT 

-.00137 

-.00038 

00098 

.00063 

00191 

- . OOOB9 

-.00479 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

% 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6  000 

06867 

- 02126 

15305 

.04707 

8.03281 

.02289 

5.17704 

1.150 

-4.000 

.06856 

- . 02455 

15292 

. 04298 

8.00088 

. 02805 

5.20816 

1.150 

-2.000 

.06918 

- . 02689 

-. 15394 

. 03880 

7.96819 

. 03097 

5.22576 

1 . 150 

.000 

07002 

-.02814 

15763 

.03263 

7 91989 

. 02332 

5.17958 

1 . 150 

2 000 

06953 

-.02825 

-. 15759 

02597 

7.86797 

.01030 

5.101 I 1 

GRADIENT 

.00019 

-.00062 

-.00089 

-.00286 

-.02235 

-.00304 

-.01837 

DATE  , 

29 

OCT  7S 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  BFT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 

(MJJ050)  t 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

fc 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976  0000  IN.  XT 

SETA 

4.000  ELV-LI  « 

LREF 

3 

1290,3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV- 

L 0 = 

4.000  ELV-RI  » 

BREF 

a 

1590  3000  INCHES 

4 MRP  » 

400.0000  IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

4.000 

SCALE 

ai 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  “ 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/  5.00 

Q 9 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.205 

-8  000 

.07259  -.01908 

-.15747 

.05687 

8.  1 1960 

.02131 

5.17045 

►d  £ 

1.205 

-6.000 

.07248  -.02217 

- . 1 5676 

.05319 

8.09010 

. 02366 

5. 18494 

O 0 

1.205 

-4  000 

.07221  -.02475 

- . 1 5702 

.04968 

8.06205 

. 02752 

5.20872 

O s 

1.205 

-2  000 

. 07232  - . 02665 

-.15824 

.04636 

8.03554 

.02442 

5. 10963 

so? 

1.205 

000 

.07296  - 02780 

-.16045 

.04179 

7.99906 

.01357 

5.  12269 

1 .205 

2.000 

.07349  - 0285! 

-.16207 

. 03545 

7 . 94036 

.00043 

5.04168 

© £ 

I 205 

4.000 

07063  -.02889 

- . 1 5978 

. 02856 

7 89320 

- Ollll 

5.00474 

<-H  1> 

GRADIENT 

- 00010  - 00051 

-.00047 

-.00266 

- 02124 

- . 00506 

-.02779 

fe  Q 

3 5a 

LARC  8FT  TPT  749  (!A93)  OTSATI30 

IMJJ05I ) { 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

SJ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000  IN.  XT 

BETA 

= 

6.000  ELV-LI  = 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMPP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000  ELV-RI  = 

BRER 

SJ 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 

4.000 

SCALE 

- 

.0100 

, 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.98 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/  5 

OO 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-U 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

10291  -.02589 

-.22574 

- 00379 

7 65441 

-.00345 

5. 03044 

.900 

-6.000 

10169  -.02886 

-.22468 

. 00226 

7 67954 

.00377 

5. 05772 

.900 

-4.000 

.10038  -.03213 

-.22391 

.00480  - 

7.69592 

.01048 

5.09106 

.900 

-5.00 0 

09999  - 034  30 

-.22569 

00386 

7.68983 

01308 

5.10397 

900 

000 

.09933  - 03646 

- . 22540 

.00294 

7.68391 

01437 

5.11035 

900 

5.000 

09718  - 03786 

-.22380 

. 00260 

7 68175 

.01312 

5.10420 

.900 

4.000 

.09751  -.03021 

-.22367 

.00300 

7 60430 

00856 

5 08205 

GRADIENT 

- 00043  -.00078 

.00012 

-.00024 

- 00157 

-.00010 

- 00089 

529 
76  > 

8.000 

8.000 


78  ) 


8.000 

8.000 


DATE  89  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 8690,0000  SQ.FT. 
LREF  = 1890.3000  INCHES 
BREF  = 1890.3000  INCHES 
SCALE  * .0100 


XMRP  » 976.0000  IN.  XT 

YMRP  = .0000  IN  YT 

ZMRP  « 400.0000  IN.  ZT 


RUN  NO.  0/0  RN/L  « i+ . 09 


MACH 

ALPHA 

975 

-8.000 

.975 

-6.000 

.975 

-4.000 

.975 

-8.000 

975 

000 

.975 

8.000 

.975 

4.000 

GRADIENT 

CYN  CBL 

.11470  -.03085 

.10984  -.03850 

.10580  -.03511 

10817  -.03771 

. 09975  - . 03947 

.09303  -.03944 

.08807  - 04001 

- 00817  - 00058 


RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 81 


MACH 

ALPHA 

1 . 150 

-6  000 

1.150 

-4  000 

1.150 

-8.000 

1.150 

000 

1 . 150 

8 000 

GRADIENT 

CYN  CBL 

10489  - 03341 

.10138  -.03730 

.09979  -.04085 

10058  - 04178 

09953  -.04883 

- 00083  -.00088 


RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4.88 


MACH 

ALPHA 

1 .805 

-8.000 

1 .805 

-6.000 

1 805 

-4  000 

1.805 

-8.000 

1 .805 

.000 

1 .805 

8.000 

I .205 

4.000 

GRADIENT 

CYN  CBL 

.11174  -.03106 

.10857  -.03488 

.10618  -.03798 

.10453  -.04080 

.10513  -.04169 

10518  - 04856 

.10193  -.04344 

-.00039  -.00067 


OT5ATt30 


PAGE  530 
IMJJ051 1 1 02  JUL  76  ) 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  - 6.000  ELV-LI  * B.000 
ELV-LO  = 4.000  ELV-RI  « 8.000 
ELV-RO  “ 4.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

a -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-.8508! 

-.00588 

7.64909 

.01915 

5. 14153 

-.24385 

-.01068 

7.63883 

.01898 

5.14036 

-.83795 

-.01319 

7.62583 

.01999 

5. I46J4 

-.83519 

-.01809 

7 62855 

. 02066 

5. 14969 

-.23889 

- 00791 

7.64117 

. 08073 

5 15010 

-.82685 

-.00598 

7.64715 

.01802 

5 13555 

-.88075 

-.00533 

7.64893 

.01416 

5 1 1485 

00817 

00109 

.00330 

- 000^3 

- 00384 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-.83646 

04884 

7 99971 

08885 

5. 17318 

-.83353 

03900 

7.96978 

.02593 

5.19541 

-.23803 

. 03459 

7 93589 

.03056 

5 88385 

-.23459 

. 08799 

7 88366 

.02817 

5 80884 

-.23438 

08098 

7 88896 

.01764 

5. 14541 

- 00086 

- 00303 

- 08371 

-.OOJ36 

-.00888 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-.8474! 

.05848 

8 00444 

.08084 

5.16751 

- 84848 

. 04984 

8 . 05849 

.08819 

5.17586 

-.83945 

.04518 

8.08608 

.08750 

5 20907 

-.23790 

.04058 

7.98938 

.08931 

5.81361 

-.24016 

.03517 

7 94608 

08016 

5. 16338 

-.24150 

. 02873 

7.89471 

.00818 

5.08949 

-.83888 

.08359 

7 85361 

-.00417 

5.02613 

-.00018 

-.00275 

- 08198 

-.00418 

-.02450 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE  39  OCT  7G 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

REFERENCE  DATA 


SREF 

S. 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

LREF 

S 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN  YT 

BREF 

- 

I 290. 3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

SCALE 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

1 150 

-6  000 

-.10779 

.03912 

.27064 

.08245 

1 . 150 

-4.000 

10018 

.04142 

.25758 

. 07630 

1 . 150 

-2.000 

- . 09804 

.04337 

.24953 

06894 

1 . 150 

.000 

-.10137 

.04459 

.24802 

. 05956 

1 150 

2 000 

-. 10266 

.04523 

.24804 

.04855 

GRADIENT 

-.00054 

.00063 

- 00151 

- 00463 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

1 205 

-8.000 

-.1 1931 

.03844 

.28829 

.08154 

1 .205 

-6.000 

-.10977 

. 04089 

.27330 

07444 

1 .205 

-4.000 

- 10287 

.04254 

26160 

06837 

1 .205 

-2  000 

- 10027 

04336 

.25190 

.06348 

1 .205 

000 

- 10321 

04  369 

.24992 

05677 

1 .205 

2.000 

-. 10470 

04422 

.24976 

04804 

I .205 

4.000 

- 10240 

.04543 

.25066 

. 03533 

GRADIENT 

-.00017 

.00033 

-.00120 

-.00408 

LARC  BFT 

TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

REFERENCE  DATA 

SpEtr 

2690  0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN  XT 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

BREF 

= 

t 290. 3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.2! 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

1 150 

-6.000 

- 07113 

.02528 

.18205 

.07874 

1 . 150 

-4.000 

-.06600 

.02703 

17189 

. 07304 

1.150 

-2.000 

- 06552 

. 02832 

. 16435 

06543 

1 . 150 

.000 

- 06995 

. 0294 1 

. 16454 

. 05797 

1 . 150 

2.000 

-.07147 

.02997 

.16614 

.04760 

GRADIENT 

-.00104 

00C49 

-.00085 

- 00419 

PAGE  531 


(MJJ052)  < 02  JUL  7B  ) 
PARAMETRIC  DATA 

BETA  = -6.000  ELV-Ll  * B.OOQ 
ELV-LO  = -5.000  ELV-RI  = 8.000 
ELV-RO  = -5.000 


-5.00/ 

5.00 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

8 30905 

. 06577 

-4.88350 

8.26104 

.05049 

-4.97563 

8.20356 

.03520 

-5.06779 

8. 13029 

. 02274 

-5. 14290 

8.04423 

.01028 

-5.21813 

- 03619 

-.00666 

-.04013 

-5  00/ 

5 00 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

8 31636 

.06504 

-4  87905 

8 25968 

04991 

-4.97229 

8.21121 

03569 

-5.05997 

B. 17212 

.02489 

-5. 12657 

8 11851 

.01465 

-5. 18969 

8 04880 

. 00522 

-5  24780 

7 94724 

- 00330 

-5  29017 

- . 03256 

-.00488 

- 02908 

(MJJ053)  ( 02  JUL  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

'BETA  = -4  000  ELV-U  = 8 000 

ELV-LO  = -5.000  ELV-RI  = 8 000 

ELV-RO  = -5.000 


= -5.00V  5.00 

ELV-L I CHEO  ELV-LO 
B. 28002  .07436  -4  83177 
B 23555  .06235  -4.90413 
B. 17615  .04637  -5.00048 
B. 11780  .03253  -5.08393 
8.03684  .01825  -5  16998 
-.03272  - 00731  - 04405 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  QTSAT130 


(MJJ053)  ( 02  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.00D0 

IN.  XT 

BETA 

c 

-4.000  ELV-L1  = 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

Y4RP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

-5.000  ELV-R!  * 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  ■= 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

- 

1 205 

-8  000 

-.07812 

. 02525 

.19321 

. 07744 

8.28366 

.07263 

-4.83225 

1 .205 

-6  000 

- . 07228 

. 02725 

.18437 

.07144 

8 23579 

.05987 

-4.91086 

1 .205 

-4.000 

- . 06693 

.02809 

. 17455 

06640 

8.19546 

04559 

-4.99890 

1 205 

-2  000 

- 06605 

.02849 

. 1 6666 

.06239 

8 16345 

.03354 

-5.07321 

1.205 

.000 

- 07100 

.02920 

. 16750 

.05640 

8. 1 1559 

.02132 

-5.  14857' 

1 .205 

2.000 

-.07184 

. 02929 

1S693 

04906 

8.05692 

.01047 

-5  21548 

1 .205 

4.000 

- . 06985 

.03008 

. 1 6735 

03944 

7.98015 

0005 1 

-5  27688 

GRADIENT 

- 00058 

00024 

- 0C071 

- 00336 

- 02686 

- 0C566 

-.03491 

LARC  BFT 

TPT  749  1IA93)  0TSATI3O 

(MJJ054)  ( 02 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.00(511  SQ.FT. 

XMRP  = 

975.0000 

IN.  XT 

- 

BETA 

- 

.000  ELV-LI  = 

LREF  = 

1290.30190  INCHES 

YMRP  - 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-R  1 = 

BREF  = 

1290. 30&D  INCHES 

ZMRP  - 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  * 

5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-Ll 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

- 00180 

.00117 

.01349 

.06640 

8. 18364 

. 07809 

-4.80932 

1 150 

-4  000 

.00044 

. 00065 

00886 

.06138 

8.14442 

.07865 

-4.80590 

1.150 

-2  000 

.00159 

.00002 

00317 

. 05775 

8. 1 1604 

.06886 

-4.86490 

1 . 150 

000 

- 00013 

-.00020 

.00199 

05359 

8.09355 

.05296 

-4.96082 

I 150 

2 000 

-.00126 

-.00014 

00148 

.04610 

8.02509 

.03724 

-5.05552 

GRADIENT 

-.00034 

- 00Q13 

-.00117 

-.00250 

-.01952 

-.00701 

-.04224 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  - 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-Ll 

CHEO 

ELV-LO 

1 .205 

-8.000 

-.00165 

.00200 

.01531 

07204 

8.24048 

.07679 

-4.80658 

1 .205 

-6  000 

.00057 

.00159 

.01 180 

.06699 

8 19949 

.074-72 

-4.81927  • 

1 .205 

-4.000 

. 0Q363 

.00064 

00563 

.06217 

B. 16166 

.06707 

-4.86653 

1 .205 

-2.000 

00463 

.00005 

.001  12 

05909 

8. 13704 

.05463 

-4.94321 

1 .205 

.000 

00288 

.00004 

-.00015 

.05710 

8. 12131 

.04010 

-5  03271 

1 .205 

2.000 

00019 

.00028 

.00218 

05176 

8.07855 

.02636 

-5.11748 

1 205 

4 000 

-.00080 

.00034 

.00369 

.04328 

8.01070 

.01360 

-5.19615 

GRADIENT 

-.00066 

-.00002 

- 00014 

-.00226 

-.01802 

-.00676 

-.04168 

532 

76  ) 

8.000 

8.000 


76  1 


8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( I A93)  OTSAT130 

IMUUC551  < 02  JUL  76  1 

reference  oata 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

SETA 

ft 

4,000  ELV-LI  » 8.QQ0 

LREF 

a 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  - 

-5.000  ELV-R1  ■ 8.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  - 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE 

B 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

interval 

=>  -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-Ll 

CHEQ 

ELV-LO 

1 150 

-B  000 

06741 

-.02121 

- . 1 5220 

. 04936 

8 05063 

.07551 

-4.82476 

1.150 

-4  000 

.06735 

-.02479 

-.15272 

.04568 

8 OBI 82 

.07891 

-4.80427 

1.150 

-2.000 

06753 

-.02735 

-.15349 

.04219 

7.99460 

00031 

-4  79282 

1.150 

000 

06862 

- 02882 

- 15576 

03744 

7.95751 

07326 

-4  83029 

1 150 

a ooo 

. 06864 

- 02881 

-.15662 

.03076 

7 90528 

05638 

-4  93709 

GRADIENT 

.00025 

- 00068 

- 00070 

-.00248 

- 01933 

-.00368 

- 02220 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEQ 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

0729! 

-.01 927 

- . 1 5875 

. 05926 

8 13847 

07314 

-4  82903 

1 -205 

-6.000 

.07135 

-.02245 

-.15687 

05576 

8.11054 

.07465 

-4.81965 

I .205 

-4.000 

07029 

- 02502 

15503 

05255 

8.08483 

. 07738 

-4.80289 

1 .205 

-2.000 

07059 

- 02717 

-.15657 

.04920 

B 05804 

07313 

-4.82918 

1 205 

000 

.07217 

-.02361 

-.16067 

.04418 

B 01793 

.06084 

-4.90489 

1 .205 

2.000 

07302 

-.02905 

- 16223 

.03796 

7 96821 

.04472 

-5.00431 

1 -205 

4 000 

06961 

- . 02879 

- 15874 

.03130 

7.91510 

.02890 

-5. 10242 

GRADIENT 

00005 

-.00047 

- 00065 

- . 00269 

-.02146 

-.00628 

-.03871 

LARC  8FT 

TPT  749  CIA93)  OTSAT’30 

IMJJ056I  ( 02  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

* 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  s 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

SI 

6.000  ELV-LI  = 8.000 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

-- 

ELV-LO  = 

•5.000  ELV-RI  = 8.000 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  =■ 

-5.000 

SCALE 

0100 

RUN  NQ. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEQ 

ELV-LO 

1 150 

-6.000 

. 10310 

- 03340 

-.23612 

.04400 

3.00875 

.07502 

-4.82769 

1.150 

-4.000 

. 09986 

-.03765 

-.23321 

.04026 

7.97945 

.07706 

-4.81545 

1.150 

-2.000 

.09817 

-.04092 

-.23143 

.03733 

7.95660 

.08066 

-4.79375 

1 - IRQ 

.000 

.09910 

- . 04269 

-.23314 

.03150 

7.91108 

. 07873 

-4.80538 

1.150 

2.000 

. 09058 

-.04318 

-.23453 

.02478 

7 85858 

.06621 

-4.8Q0B7 

GRADIENT 

-.00014 

- . 00092 

-.00028 

- 00261 

- . 0204 l 

-.00173 

-.01040 

DATE 

29 

CCT  7B 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749  (IA931  OTSATI30 

(MJJ056)  t 02  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

E 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

- 6.000  ELV-L!  « 8.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  =>  -5.000  ELV-RI  « 8.000 

BREF 

C 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  « -5.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

1.203 

-8  000 

.11116 

-.03107 

-.24726 

.05610 

8.11312 

.07222  -4.83474 

l .205 

-6.000 

.10749 

-.03519 

-.24165 

.05165 

8.07760 

.07269  -4.83183 

1 .205 

-4  000 

10447 

-.03853 

-.23804 

.0471 1 

8 04143 

.07670  -4.80706 

1 205 

-2  000 

.10306 

-.04098 

-.23691 

04301 

8.00857 

.07724  -4.80382 

1 .205 

.000 

.10371 

-.04237 

-.23905 

.03765 

7.96578 

.06933  -4.85254 

1 .205 

2 000 

.10400 

-.04316 

-.24064 

.03146 

7.91631 

.05437  -4.94483 

1 .205 

4.000 

. 1 0065 

-.04344 

-.23751 

.02597 

7 87248 

.03801  -5.04566 

GRADIENT 

- 00033 

-.00060 

- 0C013 

-.00269 

- 02151 

- 00501  -.0309! 

LARC  8FT 

TPT  749  UA931  0TSAT130 

(MJJ0571  ( 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

“ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

976.0000 

IN  XT 

BETA 

« -6.000  ELV-LI  = 8.000 

LREF 

TZ 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 9.000  ELV-RI  = 8.000 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 9 000 

SCALE 

~ 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO  ELV-LO 

.600 

-8.000 

- C9888 

.02975 

.23742 

.02638 

7.76497 

.00429  10.44855 

.600 

-6.000 

- . 0950? 

.03033 

.23240 

. 02473 

7.75872 

00265  10.44375 

.600 

-4.000 

- .09153 

. 03Q94 

.22624 

.02336 

7.75359 

.00095  10.43879 

.600 

-2.000 

-.08971 

03156 

.21868 

.02159 

7.74676 

-.00105  10.43446 

.600 

.000 

- 09333 

.03390 

.21895 

02072 

7.74355 

-.00364  10.43068 

.600 

2.000 

-.09444 

.03583 

.21905 

.02038 

7.74224 

-.00711  10.42561 

600 

4 000 

- 09422 

.03826 

.22098 

.01947 

7.73881 

- 01069  10.42036 

GRADIENT 

- 00051 

.00094 

-.00051 

-.00045 

-.00170 

- 00147  -.00229 

DATE  29  OCT  76 
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(MJJ057)  ( 02  JUL  76  1 


LARC  SET  TPT  749  UA93)  0TSAT13Q 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

8690,0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

9 

-6.000  ELV 

LREF  = 

1290,3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  - 

9,000  ELV 

BREF  ■» 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  - 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  1 

El  V-L I 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8.000 

-.11446 

03021 

.27294 

.02715 

7.83959 

.00691 

10.47031 

.900 

-6.000 

-.10919 

03143 

.26374 

.02760 

7.84249 

.01020 

10.48663 

.900 

-4.000 

-. 10405 

. 03244 

. 25202 

.02719 

7.83993 

.00767 

10.47400 

.900 

-2.000 

- 10223 

03440 

.24615 

. 02625 

7 83387 

. 00390 

10.45538 

.900 

.000 

-.10068 

.03654 

24027 

02633 

7.83438 

.00025 

10  43722 

.900 

2 000 

- 0981  1 ' 

03805 

23639 

02320 

7 81420 

- 00816 

10.41575 

.900 

4 ono 

- 09972 

0398) 

24064 

.01662 

7 77189 

-.02437 

10  37552 

GRADIENT 

00064 

.00092 

- 0CI63 

- 00121 

-.00773 

- 00381 

-.01184 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 12171 

03507 

.29152 

01319 

7 75652 

-.00312 

10.42764 

.975 

-6.000 

- 11089 

.03589 

.27576 

.00620 

7.70803 

-.00123 

10.43270 

.975 

-4.000 

-.10120 

.03531 

,25943 

.00181 

7.67754 

.00001 

10.43605 

.975 

-2  OOO 

- 09414 

03705 

24507 

.00234 

7.6B127 

-.00028 

10.43326 

.975 

000 

-.09403 

.03806 

.23860 

.00660 

7 71083 

- 0017H 

10.43138 

975 

2.000 

-.09169 

.03884 

23616 

01013 

7 73528 

-.00792 

10  41480 

.975 

4 000 

- 09826 

03972 

.23361 

01237 

7 75081 

-.02352 

10.37304 

GRADIENT 

00142 

.00043 

-.00303 

.00145 

.01003 

- 00273 

-.00732 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4.19 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

• 10846 

. 03894 

27190 

. 06940 

8. 19949 

-.00643 

10.41662 

1 . 150 

-4 . 000 

-.10078 

04066 

.25915 

. 06224 

8. 15131 

-.01629 

1 0 . 3B688 

1.150 

-2  000 

-.09786 

.04195 

.24823 

. 05506 

8.09519 

-.02695 

10.35474 

1 . 150 

.000 

-.10149 

. 04298 

.24747 

.04515 

8 01782 

-.03543 

10.32917 

1 . 150 

2 000 

-. 10253 

.04357 

.24762 

.03480 

7.93696 

-.04242 

10.30809 

GRADIENT 

-.00044 

.00049 

- 00162 

-.0046! 

-.03602 

- 00434 

-.01310 

8.000 

8.000 


DATE  59  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OT5AT130 


IMJJ057)  ( 02  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

E - 

■6.000  ELV-LI  * 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

9.000  ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  « 

400.0000 

IN.  2T 

ELV- 

RO  => 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8.000 

-.11889 

. 03780 

.28769 

. 07279 

8 2465) 

- 00599 

10.41754 

1 .205 

-6.000 

-.10947 

,03973 

.27244 

. 06642 

8.19575 

-.01514 

10.38932 

1 205 

-4  000 

- 10194 

.04075 

25950 

. 06050 

8.14847 

-.02618 

10.35528 

1 .205 

-2.000 

-.09935 

04142 

.25035 

. 05546 

8 10015 

-.03514 

I 0 . 32765 

1.205 

.000 

- 10302 

.04213 

.24887 

04866 

8.05381 

-.04286 

10.30385 

1 .205 

2.000 

- 10403 

04298 

24891 

03968 

7.98205 

-.05012 

10  28150 

1.205 

4.000 

- 10073 

.04390 

.24082 

02805 

7.88916 

-.05514 

10.26599 

GRADIENT 

- 0001  1 

00039 

-.00115 

00403 

- 03224 

- 00365 

-.01124 

LARC  8FT  TPT  749  t IA93)  OTSATt30 


(MJJQ58)  ( 02  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976 

0000  IN 

XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF  » 

1290  3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000  IN 

YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

o 

o 

0000  IN 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L 

= 3 24 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8  000 

-.06833 

.01952 

. 16492 

.02434 

7.7571 1 

.00466 

10.44962 

600 

-6.000 

-.06531 

.01963 

.16050 

.02251 

•*.  75017 

.00328 

10.44558 

.600 

-4  000 

-.06243 

.01984 

.15311 

.02126 

7.74558 

.00213 

10.44222 

.600 

-2.000 

- 06034 

. 02026 

. 14684 

.01957 

7 73919 

.00018 

10.43653 

.600 

.000 

-.06169 

.02175 

.14433 

.01844 

7.73492 

-.00228 

10.43269 

.600 

2.000 

- . 06362 

02311 

14576 

.01817 

7.73389 

- 00570 

10  42765 

.600 

4.000 

-.061  17 

02433 

14439 

.01718 

7.73014 

-.00967 

10.42186 

GRADIENT 

- 00004 

00059 

-.00093 

-.00048 

-.00181 

-.00147 

-.00248 

536 
76  ) 

a.  ooo 
0.000 


76  ! 


8.000 

8.000 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJ058)  ( 03  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

0.000 

LREF  = 

1390.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  * .0100 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.900 

-a. 000 

-.07921 

.01871 

. 18776 

.02502 

7.82589 

.00607 

10.4661 1 

.900 

-6  000 

-.07309 

.01956 

. 17778 

.02543 

7.82849 

.01051 

10.48813 

.900 

-4  000 

-.06871 

.02032 

. 16805 

.02476 

7.82418 

.00882 

10.47977 

.900 

-2  000 

- . 06794 

.02194 

. 16579 

.02391 

7.81880 

.00516 

10  46161 

.900 

.000 

- . 06593 

. 02345 

.15951 

.02272 

7 81122 

.00098 

10.44087 

.900 

2 000 

- 06374 

. 02455 

15606 

01969 

7.79159 

- 00675 

I0.4192& 

.900 

4 000 

-.06486 

. 0254 1 

- 16013  - 

- 0 1 356 

7.75229 

-.02249 

10  38015 

GRADIENT 

.00060 

.00064 

- 00136 

- 00133 

- 00855 

- 00373 

-.01200 

RUN  NO 

0/  0 RN/L 

= 4.09 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

' CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 08205 

.02312 

. 19895 

.01012 

7 73520 

-.00358 

10  42642 

975 

-6.000 

- 07306 

.02340 

. 18550 

.00170 

7 67677 

-.0021  1 

10.43036 

.975 

-4.000 

- 065/0 

.02341 

. 17202 

-.00365 

7 65399 

-.00136 

10  43237 

.975 

-2  000 

- 06149 

.02409 

. 16180 

- 00275 

7 65672 

-.00175 

10.43131 

.975 

.000 

- 06247 

.02447 

15642 

00350 

7 60931 

- 00226 

10  42995 

.975 

2.000 

- 06! 39 

02459 

. 1553“ 

.00542 

7.70260 

-.00540 

10  42154 

.975 

4.000 

-.05685 

. 02487 

.15289 

. 00662 

7 71092 

-.01871 

10.38590 

GRADIENT 

00089 

.00017 

-.00223 

.00144 

. 00799 

-.00192 

-.00514 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.19 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

- . 07086 

.02507 

. 18127 

.06660 

8.18536 

-.00205 

10.42981 

1 . 150 

-4.000 

- 06618 

. 02666 

. 17230 

.05947 

8. 12965 

- 00923 

10.40818 

1 . 150 

-2  000 

- 06485 

.02721 

. 16340 

. 05290 

8.07B31 

-.01981 

1 0 . 37628 

1.150 

.000 

- . 06939 

.02777 

. 16321 

.04406 

B.0092H 

-.02965 

10.34660 

1.150 

2.000 

-.07040 

.02833 

. 16405 

.03431 

7 93306 

-.03806 

10  32126 

GRADIENT 

- 00086 

. 00028 

-.00125 

- 00422 

- 03294 

-.00482 

-.01452 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  err  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 

2690. GOOD  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

-4.000  ELV-LI 

m 

8.000 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  «■ 

9.000  ELV-RI 

M 

8.000 

8REF 

** 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  =» 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 RN/L  « 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

“ -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

I 205 

-8  000 

-.07736 

. 02459 

.19206 

.07226 

8.24232  -.00219 

10.42926 

1 .205 

-6  000 

- 07137 

.02589 

. I 8236 

. 06592 

8.19176  -.00963 

10.40631 

1 .205 

-4.000 

- , 06582 

. 02629 

. 171B2 

.05912 

8.13742  -.01966 

10.37539 

1.205 

-2  000 

- . 06454 

.02671 

. 16371 

. 05494 

8.10400  -.02870 

10.34751 

I .205 

000 

- . 06973 

. D2759 

. 164B8 

.04945 

8 06022  -.03734 

10.32095 

1 .205 

2.000 

-.07103 

.02834 

. 16553 

.04038 

7.98768  -.04548 

10  29578 

1 .205 

4 000 

- . 06844 

. 02906 

. 1 6635 

,03009 

7.90546  -.05137 

10.27759 

GRADIENT 

- . 00059 

00036 

- . 0CC46 

-.00363 

-.02901  - 00401 

- D1237 

LAPC  8FT 

TPT  749  t IA93)  0TSAT130 

(MUJ059)  ( 

08  JUL 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

000  ELV-LI 

= 

0.000 

LREF 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI 

K 

0.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE 

55 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 RN/L  = 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

ceL 

CY 

CHE1 

ELV-LI  CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8  300 

- . UQ291 

.00081 

.01516 

.02010 

7.74115  .00395 

10.44755 

.800 

-6.000 

-.00037 

.00010 

.01 177 

.01827 

7.73419  00281 

10.44422 

.600 

-4.000 

. 0023-t 

-.00083 

. 00598 

.01639 

7.72706  Ode  1 8 

10.44237 

600 

-2  000 

00397 

-.00142 

-.00012 

.01451 

7.71993  .00058 

10.43770 

.600 

.000 

.00436 

-.00162 

- 00472 

.01333 

7.71545  -.00136 

10  43402 

600 

2 000 

.00181 

-.00104 

-.00038 

01370 

7.71686  -.00435 

10.42965 

.600 

4 000 

- 00039 

-.00074 

00329 

01308 

7.71461  - 00078 

10.42315 

GRADIENT 

- C0038 

.00003 

-.00028 

- 00037 

- 00140  -.00134 

- 00232 

RUN  NO.  0/  0 RN/L  * 3.97 


MACH 

ALPHA 

900 

-8  000 

.900 

-6.000 

.900 

-4.000 

.900 

-2.000 

.900 

.000 

.900 

2 000 

900 

4 000 

GRADIENT- 

CYN  CBL 

- . 0035 t .00038 

- . 00034  -.00060 

.00088  - 00062 

.00256  -.00082 

.00315  -.00123 

. 00247  - 00097 

.00114  -.00090 

00002“  — 00003 


RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 08 


MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

.975 

-8.000 

- 00250 

00067 

.975 

-6  000 

00119 

-.00009 

.975 

-4  000 

00465 

- 00080 

.975 

-2.000 

00683 

-.00139 

.975 

.000 

00635 

-.00192 

.975 

2.000 

00507 

-.00216 

.975 

4.000 

00097 

-.00065 

GRADIENT 

-.00046 

-.00002 

RUN  NO  0/  0 RN/L  = 4 19 


MACH 

. ALPHA 

CYN 

CBL 

1.150 

-6.000 

00001 

.00058 

1.150 

1.150 

-4.000 

.00249 

-.00005 

-2.000 

. 00369 

- 00069 

1 . 150 

-000 

00158 

-.00083 

1 . 150 

2.000 

GRADIENT 

- 00038 
-.00054 

-.00050 

-.00008 

( OTSAn30 


PAGE  539 
1MJJ0591  ( 02  JUL  76  ) 


.PARAMETRIC  DATA 

BETA  « .000  ELV-L 1 = 8.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-Rt  - 8.000 
ELV-RO  = 9.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

15  -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

.01508 

.01 141 

7.73842 

.00151 

10.44350 

.01000 

.01476 

7.75997 

.00796 

10.47553 

.00843 

.01274 

7.74693 

.00873 

10.47932 

. 00252 

.01107 

7.73617 

.00614 

10.46646 

-.00133 

.01107 

7.73623 

.00010 

10.43648 

-.00033 

.01095 

7.73547 

-.00700 

10.41862 

.00187 

00855 

7.71998 

-.01705 

_LD.  39368 

- . 0CC80 

- . 00043 

- 00273 

- 00323 

- 01096 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

01640 

. 00223 

7.68045 

-.00456 

10.42379 

01124 

-.00402 

7 65287 

- 00408 

10.42507 

.00473 

-.00941 

7 63665 

-.00280 

10.42851 

-.00238 

-.01133 

7 63088 

-.00246 

10.42942 

-.00517 

-.00473 

7.65074 

-.00389 

10.42559 

- 00427 

.00320 

7.68721 

-.00571 

1 0.42070 

.00219 

-.00030 

7 66410 

-.01164 

10.40482 

- . 00035 

00 1 64 

.00555 

-.00105 

-.00280 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

CY 

.01139 
.0065! 
.00130 
.00016 
.00!  18 
-.00086 


CHE! 

. 05998 
. 05244 
.04794 
- 04303 
.03419 
-.00298 


ELV-L! 
8. 12575 
8 07474 
8 03965 
8. 00 127 
7.93209 
- 02332 


CHEO 
-.00177 
-.00006 
-.0063! 
-.01710 
- 02848 
-.00480 


ELV-LO 
10.43067 
10. 43582 
10.41698 
10.38445 
10.35014 
-.01448 
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-SREF 

LREF 

SREF 

SCALE 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


(MJU059)  ( 02  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


= 2^90.0000 
= 1290.3000 
= 1290.3000 
» .0100 

SQ.FT. 

INCHES 

INCHES 

XMRP  o 
YMRP  = 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 

400.0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

A 

BETA  » 
ELV-LO  « 
ELV-RO  * 

.000  ELV-L l * 
9.000  ELV-R1  - 
9 000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL  =■ 

-5  00/  5.00 

MACH 
1 205 
1 .205 
1.205 
1 .205 
1 205 
1 205 
1 .205 

ALPHA 
-8  000 
-6.000 
-4  000 
-2.000 
.000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 

CYN 

-.00039 
-.00179 
00450 
00605 
Q0447 
00202 
00049 
- 00060 

CBL 

.00159 
.001 18 
.00027 

- 00052 
-.00060 

- 00039 

- 00034 
-.00005 

CY 

.01390 

.01030 

.00474 

- 0005B 
-.00215 
-.00071 

.00195 

- OC029 

CHE  I 
. 06688 
.0612! 
. 05584 
-05255 
04993 
04321 
.03335 
-.00272 

ELV-L!  CHEO 

8.19931  -.00114 

8.15410'  -.00226 

8.11123  -.00761 

8.08497  - 01472 

8.06404  -.02560 

8.01019  - 03546 

7 93150  - 04280 

- 02171  -.00455 

ELV-LO 
10.43249 
10.42904 
10.41253 
10  39059 
10  35706 
10.32670 
10.30406 
- 01404 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ  FT. 
1290.3000  INCHES 
1290.3000  INCHES 
.0100 

XMRP  = 
YMRP  * 
ZMRP  = 

976.0000 
.0000 
400  0000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

MACH 

.600 

.600 

.600 

.600 

.600 

.600 

-600 

ALPHA 
-8.000 
-6  000 
-4.000 
-2.000 
.000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 

CYN 

.06034 

.06019 

06285 

.06402 

.06599 

06632 

06233 

.00006 

CPL 

-.01517 

-.01722 

-.01956 

-.02128 

-.02333 

- 02478 

- 02557 
-.00078 

CY 

-.12815 
-. 12675 
- . I 3254 
-.13761 
-.14300 
-. 14341 
- 13789 
-.00083 

CHE  I 
.01469 
.01238 
.01 128 
.01065 
.01038 
.00972 
.00863 
- 00031 

(MJJ06I ) ( 02  JUL 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

= 

4.000  ELV' 

ELV- 

LO  = 

9.000  ELV- 

ELV-i 

RO  = 

9.000 

-5.00/  5 

.00 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

7.72069 

.00128 

10.43975 

7.71 189 

.00020 

10.43659 

7.70775 

-.00017 

10.43576 

7.70541 

-.00108 

1 0 . 43.442 

7 70433 

- 00261 

10.43219 

7.70184 

-.00557 

10.42786 

7.69771 

-.00964 

10.42190 

- 00118 

-.001 17 

-.00171 

540 
76  ) 

8.000 

8.000 


76  ) 


8.000 

8.000 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT 

TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

( M J JOB  1 > ( 

05  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

= 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

n 

4.000  ELV-L 1 

9 

LREF 

3t 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  - 

9.000  ELV-RI 

m 

BREF 

S 

1590.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

9.000 

SCALE 

n 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  » 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-8  000 

. 06885 

-.01651 

-.14793 

-.00643 

7 64703 

- . 00657 

10.45043 

.900 

-6.000 

06779 

-.01901 

-.14706 

-.00084 

7.66566 

.00055 

10.43785 

.900 

-4.000 

. 06475 

- . 05067 

-.14547 

.00069 

7.66947 

.00561 

10.44895 

.900 

-5.000 

. 06457 

- . 05545 

-. 14678 

-.00065 

7 66356 

00109 

tO. 44141 

.900 

.000 

. 06476 

-.05415 

- 14981 

-.00506 

7 65953 

-.00531 

10.43057 

900 

5.000 

06307 

-.05515 

- 14749 

- 00370 

7 65467 

-.00641 

10.48009 

900 

4 000 

06454 

-.05513 

-. 14759 

-.00455 

7.65350 

- 01581 

10.40418 

GRADIENT 

- 00013 

-.00058 

- . 0C055 

- 00065 

- 00506 

-.00195 

- . 00554 

RUN  MO 

0/  0 RN/L  = 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L  t 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-B. 000 

07439 

-.01940 

- 16058 

-.00617 

7 64645 

-.00559 

10  45183 

.975 

-6.000 

07557 

-.05159 

-.15716 

-.01002 

7 63481 

-.00530 

10.48180 

975 

-4.000 

07194 

-.05379 

-. 15653 

-.01505 

7 65879 

- 00408 

10.45508 

975 

-5.000 

07094 

- 05568 

- 15711 

-.01307 

7 65564 

- 00300 

10  45796 

.975 

.000 

06996 

-.05693 

-. 15740 

-.01075 

7.6357! 

-.00461 

10.45365 

.975 

5 000 

06545 

- . 05655 

-.  15569 

-.01123 

7.63117 

-.00831 

10.41375 

.975 

4 000 

05855 

- 05575 

-.14543 

- 01480 

7.65554 

- 01536 

1 0 . 39480 

GRADIENT 

- 00165 

-.00054 

.00130 

- 00013 

- 00038 

- 00139 

- 00373 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.19 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L I 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

. 06835 

-.05147 

-.15178 

.04387 

8 00784 

-.00405 

10.45388 

1 . 150 

-4.000 

06854 

-.08467 

- 15176 

.03958 

7.97433 

-.00015 

10  43554 

1 . ' 50 

-5  000 

06978 

- 05713 

-.15408 

.03494 

7 93804 

.00539 

10.45041 

1 . 150 

000 

07154 

- . 05857 

- 15670 

. 05876 

7 88977 

-.00357 

10.45554 

1.150 

5.000 

. 06997 

-.05839 

- 1571  1 

.05133 

7 83167 

- 01458 

10  39505 

GRADIENT 

.00059 

-.00063 

-.00103 

- 00305 

- 05381 

- 00546 

-.00778 

541 
76  1 

B.000 

8.000 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30  (MJJ0S1 ) ( 02  JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

* 

4.000  ELV-LI 

Rl 

8.000 

LREF 

X 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  * 

9.000  ELV-RI 

* 

8.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  * 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  - 

9.000 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 .205 

-8  000 

. 07294 

-.01941 

-. 15733 

.05461 

8.10135 

-.00443 

10.42234 

I 205 

-6.000 

. 07279 

- 02232 

-.15672 

05077 

8.07075 

- 00248 

1C. 42837 

1 205 

-4.000 

. 07265 

- 02491 

-.15699 

.04687 

8.03951 

.00037 

10  43826 

1 205 

-2.000 

.07271 

-.02677 

-.15786 

.04318 

8.01005 

-.00256 

10  42811 

1 .205 

.000 

07299 

-.02786 

-.15971 

.03845 

7.97231 

-.01 179 

10  39966 

I .205 

2 000 

.07342 

- 02850 

-.16136 

.03159 

7.91739 

- 02291 

10  36537 

I .205 

4 000 

. 07027 

- 02880 

- 15892 

.02323 

7.85060 

-.03289 

10.33459 

GRADIENT 

- 00020 

- 00048 

-.00037 

- . 00294 

-.02352 

- 00434 

-.01350 

- 

LARC  8FT 

TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 

(MJJ0621  ( 

o 

ru 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

s 

6.000  ELV-LI 

8.000 

LREF 

- 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-: 

LO  = 

9 000  ELV-RI 

X 

8.000 

BREF 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-! 

RO  = 

9.000 

SCALE 

- 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.24 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.600 

-8.000 

09037 

-.02442 

-. 19490 

.01 169 

7.70933 

.00137 

10.44001 

600 

-6  000 

.09064 

- 02671 

19654 

. 00982 

7.70226 

.00027 

10.43680 

600 

-4.000 

.09207 

- 02943 

-.20081 

.00861 

7.69766 

.00013 

10.43639 

.600 

-2  000 

09387 

-.03191 

-.20592 

00746 

7.69333 

-.00044 

10.43536 

.600 

.000 

.09680 

- 03443 

- 21097 

.00667 

7 69031 

-.00179 

10.43338 

.600 

2.000 

.09729 

-.03664 

- 21232 

.00572 

7.68669 

-.00504 

10  42863 

600 

4 000 

.09535 

-.03892 

- 20986 

.00485 

7 68338 

-.00910 

10.42268 

GRADIENT 

.00050 

-.00!  19 

- 00123 

-.00046 

-.00176 

-.001  15 

.00171 
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LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A931  OTSAT130 

(MJJ0621  t 02  JUL  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREE  = 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

6.000  ELV-L!  - 0.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

9.000  ELV-RI  * 8.000 

BREE  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  " 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 3.97 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

• 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L1 

CHEO 

ELV-LO 

900 

-B. 000 

10360 

-.02639 

-.22605 

-.0! 134 

7.63335 

-.00819 

10.41568 

.900 

-6.000 

10264 

- . 02928 

-.22553 

-.00488 

7.65139 

-.00245 

10.42992 

.900 

-4.000 

1 00R3 

-.03213 

-.22376 

-.00337 

7.65558 

-.00067 

10.43434 

O 

900 

-2  000 

09976 

-.03424 

-.22458 

-.00467 

7.65196 

-.00127 

10.43PB5 

by 

.900 

.000 

. 09855 

-.03634 

- 22483 

-.00617 

7.64778 

-.00335 

10  42768 

. . 

.900 

2 000 

.09590 

-.03818 

- 22212 

-.00740 

7 64433 

-.00695 

10  41874 

C 

900 

4 000 

09750 

- 03884 

-.22420 

-.00704 

7 64532 

- 01135 

10  40782 

p 1 

GRADIENT 

- 00053 

-.00087 

0C009 

- 00050 

-.0014! 

- 00135 

-.00336 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  s 4 08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

§s 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L  1 

CHEO 

ELV-LO 

g £ 

975 

-e  000 

1 1554 

-.03087 

-,2507! 

-.00966 

7.63589 

- 00576 

10.42058 

E £ 

.975 

-6.000 

1 1075 

- 03315 

- 24373 

-.01525 

7 61905 

- 00584 

10.42036 

.975 

-4  000 

1 0658 

- 03584 

-.23852 

-.01776 

7 61 148 

-.00467 

10.42350 

.975 

-2  000 

10328 

- 03825 

-.23552 

-.01802 

7.61070 

-.00365 

10.42622 

=5!  &Q, 

975 

.000 

I 0030 

- 03940 

- 23298 

- 01582 

7.61732 

-.00565 

10.42088 

.975 

2 000- 

09383 

- 03942 

-.22729 

- 01591 

7.61707 

- 01043 

10  40792 

.975 

4 ooo 

.08815 

- 03999 

-.22056 

-.01697 

7 61389 

-.01638 

10  39213 

GRADIENT 

- . 00232 

-.00047 

.00221 

00019 

00056 

-.00151 

- 00405 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 19 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L  1 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

.10436 

-.03365 

-.23609 

. 03895 

7.96938 

-.00455 

10.42228 

1 . 150 

-4.000 

10155 

-.03755 

-.23329 

.03472 

7.93528 

-.00156 

10.43130 

1.150 

-2.000 

. 1 0078  ' 

-.04064 

-.23294 

.03070 

7.90486 

.00221 

10.44935 

1 150 

.000 

10135 

- 04198 

- 23478 

02406 

7.85300 

-.00042 

10  43473 

1 . 150 

2 000 

.09996 

- 04232 

-.23462 

01686 

7.79673 

-.00932 

10.40791 

GRADIENT 

- 0002! 

- 00078 

-.00029 

-.00301 

-.02352 

-.00130 

- . 00424 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93I  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN. 

XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-LI  « 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN. 

YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  - 

B.000 

BREF  - 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN. 

ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  « .0100 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.22 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8  000 

.11182 

-.03126 

-.24686 

.05156 

8.07700 

- 00470 

10.42152 

1 .205 

-6.000 

. I 0857 

-.03496- 

-.24148 

. 04697 

8.04033 

- 00384 

10  42417 

1 .205 

-4  000 

.10601 

-.03795 

-.23815 

.04195 

8.00018 

.00042 

10.43858 

1 .205 

-2.000 

. tOH24 

-.04002 

-.23641 

03746 

7.96434 

.001 14 

IQ. 44303 

1 .205 

.000 

.10485 

- 04156 

-.23849 

03186 

7.91959 

-.00610 

10.41719 

1 205 

2 000 

. 1 0476 

-.04244 

-.24012 

. 02477 

7.86291 

-.01625 

1 0 . 385B9 

1 .205 

4 000 

1 0 1 29 

- 04321 

-.23734 

.01894 

7.81634 

-.02693 

10  35295 

GRADIENT 

- 00045 

- 00065 

-.0001 1 

- . 00294 

-.02346 

-.00360 

-.01 142 

LARC  8FT  TPT  749  <!A93)  OTSAT130+TS1  (MUJ063)  ( 02  JUL  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

LREF  = 12?J  3000  INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

BREF  = 1290  3000  INCHES  ZMR°  = 400  0000  IN  ZT 

SCALE  = .0100 


BETA  = -6  000  ELV-LI  = 10.000 
ELV-LO  = 9.000  ELV-R!  *=  10.000 
ELV-RO  = 9.000 


RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.09 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-8.000 

-.12091 

.0350B 

.29128 

.00464 

10  23522 

- . 00534 

10.42169 

975 

-6  000 

- . 1 0990 

03560 

.27541 

.01270 

10.291 18 

-.00355 

10.42650 

.975 

-4.000 

- 10018 

. 03579 

25896 

. 02703 

10.33062 

-.00206 

10.43049 

.975 

-2.000 

- 09370 

.03666 

.24563 . 

02938 

10.40698 

- . 00260 

10  42903 

.975 

000 

- 0928! 

.03762 

. 2 3800 

.02089 

10.34807 

- 00583 

10.42036 

.975 

2 000 

- 08978 

03840 

.23372 

.00788 

10.25775 

-.01396 

1 0 . 39858 

.975 

4.000 

- 09092 

04006 

.23677 

-.00797 

10. 17898 

- 02954 

10.35683 

GRADIENT 

001  12 

00051 

- 00281 

-.00457 

- . 02863 

-.00332 

-.00889 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L 

= 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1.150 

-6.000 

-. 10713 

. 03868 

.26952 

.04250 

10.53501 

-.01058 

10.4041 1 

1.150 

-4.000 

- . 09937 

.04029 

.25608 

.03758 

10.49655 

-.02019 

10.37515 

1.150 

-2.000 

-.09713 

.04196 

.24820 

.03241 

10.45621 

-.03041 

10.34432 

1.150 

.000 

-.09944 

. 04254 

.24521 

. 02549 

10.4021 1 

-.03821 

10.32082 

1 . 150 

2.000 

- 09998 

.04284 

.24393 

.01773 

10  34156 

-.04480 

10  30092 

GRADIENT 

- 00021 

.00041 

-.00197 

-.00332 

- 02595 

-.00408 

-.0123! 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  545 


LARC  8FT 

TPT  /49  ( IA93)  0TSAT130+TS1 

(MJJ063J  1 02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

OL 

£690.0000  SQ  FT. 

XMRP  » 

976.0000 

IN.  XT  ’ 

BETA 

-6.000  ELV-LI  « 

10.000 

LREF 

C 

l?90  3000  INCHES 

YMRP  «* 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

9.000  ELV-RI  *= 

10.000 

BREF 

& 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  » 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  » 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

' 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

*>  -5.00/  5 

.00 

MACH 

alpha 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

t .£05 

-8.000 

-.11920 

. 03798 

.28871 

. 0469S 

10.57812 

-.00906 

10.40807 

1 .205 

-6.000 

10954 

.03995 

. 27266 

.04078 

10.52825 

- 01762 

10.38169 

1 £05 

-4  000 

-.10196 

.04103 

.25942 

.03568 

10.48794 

-.02815 

10.34925 

1 .£05 

-2  000 

- . 0984 1 

.04(38 

.24938 

.03156 

10.45504 

-.03651 

1 0 . 32349 

I .205 

000 

10129 

.04184 

.24728 

. 02599 

10  41060 

-.04379 

10.30105 

1 .205 

2 000 

- . 1 0294 

.04278 

.24830 

01859 

10  35147 

- 04995 

10  28209 

1 £05 

*♦.000 

- 10039 

.04  395 

.24806 

00912 

10  27580 

- 05590 

10  26373 

GRADIENT 

- 00007 

00036 

-.00119 

- 00330 

- 02639 

- 00345 

-.01062 

LARC  0FT 

TPT  749  1IA93)  OrSAri30+TS! 

(MJJ064 ) < 02 

JUL  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

a 

2690.0000  SO. FT. 

XMRP  = 

976  0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

OOO  ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN  YT 

ELV-! 

LO  = 

9.000  ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-I 

RO  = 

9.000 

SCALE 

= 

.0100 

- 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 09 

GRADIENT 

1 NTERVAL 

= -5.00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

975 

-B  000 

- . 00293 

.00072 

01739 

- 00335 

10. 19289 

-.00672 

10.41800 

.975 

-6.000 

. 00077 

-.00015 

.01232 

-.00468 

10.  laaaB 

- 00619 

10.41941 

.975 

-4  OOO 

.00441 

- 00102 

.00558 

.00176 

10  21524 

-.00495 

10.42272 

.975 

-2.000 

00532 

- 00122 

.00079 

.01043 

10.27547 

-.00480 

10.42313 

975 

.000 

.00496 

-.00176 

-.00231 

.00506 

10.23814 

-.00678 

10.41784 

.975 

2 OOO 

00300 

-.00147 

-.00076 

- 00356 

10  19227 

-.00901 

10  41186 

.975 

4.000 

.00117 

-.00090 

00089 

-.01464 

10  15890 

- 01613 

1 0 . 39282 

GRADIENT 

- 00044 

- 00000 

-.00055 

-.00234 

-.00979 

-.00133 

-.00355 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 21 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5,00/  5 

.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

l . 150 

-6.000 

00004 

.00045 

01124 

03670 

10  48977 

- 00444 

1 0 . 42262 

1 150 

-4.000 

.00294 

-.00040 

.00563 

.031 12 

10  44620 

-.00288 

10  4273! 

1 . 150 

-2  000 

.00406 

-.00102 

.00038 

.02736 

10.41675 

-.00938 

10  40773 

1.150 

.000 

00187 

- 00109 

-.00072 

02356 

10.38708 

-.02074 

10.37348 

1.150 

2.000 

-.00047 

-.00070 

.00165 

01673 

10  33373 

- 03146 

10. 34  M2 

GRADIENT 

-.00062 

-.00006 

-.00065 

-.00835 

- 01835 

-.00485 

-.01464 

DATE  1 

29 

OCT  76 

TABULATED 

SOURCE  DATA  - IA93. 

PACE 

LARC  8FT 

TPT  749  ( 1 A93)  OTSATI30+TS! 

1 MJJ064 1 ( 02  v/UL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

* 

2690 .0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  * 

.000  ELV-LI  * 

LREF 

at 

1290. 3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV 

-LO  - 

9.000  ELV-RI  « 

BREF 

a 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV 

-RO  » 

9.000 

SCALE 

X 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 RN/L  * 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL 

>=  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8  000 

.00009 

.00124 

.01312 

.04371 

10.55228 

- . 0040D 

10.42366 

1 205 

-6  000 

00126 

00122 

.Otl  14 

. 03847 

10.51028 

-.00480 

10.42122 

1 .205 

-4  000 

00375 

.00039 

. 00555 

. 03350 

10.47040 

- . 00986 

10.40563 

! .205 

-2.000 

.00577 

- 00059 

-.00029 

.03031 

10.44498 

-.01735 

10.38255 

1 205 

.000 

00409 

- 00060 

-.00149 

.02791 

10  42588 

-.02804 

10.34960 

1 .205 

2.000 

.00167 

- 00052 

-.00078 

. 0224 1 

10.38194 

- 03702 

10  32195 

1 .205 

4 000 

-.00003 

-.00026 

00238 

.01474 

10  32073 

-.0445? 

10.29882 

GRADIENT 

- 00058 

- 00006 

-.00034 

- 00227 

-.01812 

-.00445 

-.01371 

LARC  8FT 

TPT  749  CIA931  OTSAT 1 30+TS1 -BASE 

TUBES 

(MJJ065)  ( 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

•6.000  ELV-LI  * 

LREF 

n 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN  YT 

ELV 

-LO  = 

9.000  ELV-R!  = 

BREF 

& 

12"/0. 3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN  ZT 

ELV 

-RO  = 

9.000 

SCALE 

* 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 12011 

03496 

.28366 

.00307 

10.22428 

-.00527 

10  42190 

.975 

-6.000 

- . 1 0883 

.03539 

.27294 

.01149 

10.28272 

-.00346 

10,42674 

.975 

-4.000 

- . 0999-j 

.03584 

25828 

.02615 

10  38450 

-.00192 

10.43086 

.975 

-2  000 

- 09328 

03659 

24408 

. 02868 

10.40215 

- 00275 

10  42664 

975 

000 

- 09246 

.03761 

.23709 

.02022 

10.34340 

-.00642 

10.41880 

.975 

2.000 

- 09007 

.03861 

23434 

. 00777 

10.25695 

-.01468 

10.39666 

.975 

4.000 

-.09059 

.04009 

. 23624 

-.00859 

10. 17710 

-.03055 

10.35417 

GRADIENT 

00110 

.00053 

- 00269 

-.00452 

- 02800 

-.00346 

-.00927 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.20 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

. 

MACH 

alpha 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

-.10721 

.03888 

.26972 

.04272 

10-53653 

-.01080 

10  40348 

1 160 

-4  000 

- . 09997 

.04060 

.25729 

.03790 

10.49896 

-.02032 

10.37477 

1 . 150 

-2.000 

- 09750 

. 0420 1 

24850 

.03269 

10.45829 

-.03032 

10.34463 

1 150 

.000 

-.09899 

.04241 

.24429 

02547 

10.40183 

-.03814 

10.321 10 

- 

1.150 

2 000 

-.10011 

.04291 

.24448 

.01772 

10.34129 

-.04551 

10.29893 

GRADIENT 

-.00009 

.00037! 

-.00214 

-.00339 

- . 02647 

-.00417 

-.01255 

546 

76  > 

10. 000 

10.000 


76  1 


10.000 

10.000 


DATE 


SREF 

LREF 

6REF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


29  OCT  7B  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  8FT 

TPT  749 

t 1A931  OTSAT 130+TS! -BASE 

TUBES 

(MJJ065)  t 

02  JUL 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

* 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ' 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  » 

-6.000  ELV-Lt 

B 

10.000 

■ 1290.3000  INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ELV 

-LO  * 

9.000  ELV-RI 

■ 

10.000 

= 1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV 

-RO  * 

9.000 

= .0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4 .i 

21  GRADIENT 

INTERVAL  < 

- -5  00/  ! 

5. DO 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-LI 

CHEO 

" ELV-LO 

1 205 

-8  000 

-.1 1852 

.03900 

28717 

. 04654 

10.57485 

- 00928 

10.40740 

1 .205 

-&.UOO 

- . 1 0874 

.03381 

.27135 

.04076 

1 0 . 52869 

-.01793 

10.38072 

1 .205 

-4  000 

-.10192 

.04104 

25936 

.03565 

10.48776 

- 0285 t 

10.34813 

1 .205 

-2.000 

- 09926 

.04175 

25031 

.03147 

10  45442 

- 03682 

10.32252 

1 205 

000 

- 10194 

04229 

.24088 

.0261  I 

10.41163 

- 04396 

10.30046 

I .205 

2 000 

10274 

. 04280 

.24798 

.01850 

1 0 . 35086 

-.05013 

IQ  28143 

I 205 

4.000 

- 10002 

.04385 

.24699 

.01045 

10.28648 

-.05648 

10  26190 

GRADIENT 

.00002 

.00033 

-.00135 

-.00317 

- 02531 

-.00346 

-.01068 

LARC  8FT 

TPT  749 

(IA93)  OTSAT 130*TS1 -BASE 

TUBES 

(MJJ0661  « 

02  JUL 

76  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

= 

.000  ELV-LI 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000  ELV-RI 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400  0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.08 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L! 

CHEO 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

- 00246 

. 00068 

01708 

-.00316 

10.19347 

-.00708 

10.41704 

.975 

-6  ODD 

.00095 

.OOOOO 

.01196 

-.00480 

10. 18855 

- . 00652 

10.41854 

.975 

-4.000 

00519 

-.00105 

.00376 

.00096 

10  20965 

- 00528 

10.42187 

.975 

-2  000 

. 00802 

- 00192 

- 00440 

.00931 

10.26757 

-.00523 

10.42199 

.975 

000 

00508 

-.00170 

-.00233 

.00478 

10.23615 

- 00714 

10.41688 

975 

2.000 

. 00283 

-.00145 

-.00024 

-.00368 

10.19193 

- . 00934 

10.41101 

.975 

4 000 

00090 

- 00080 

.00190 

-.01518 

10  15729 

- 01646 

10  39193 

GRAD  I ENT 

- 00069 

.00005 

.00002 

- .00226 

- 00902 

-.00132 

- 00354 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 4 20 

GRADIENT 

INTERVAL 

= -5  00/  5. 

00 

MACH 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

1 . 150 

-6  000 

00010 

,00065 

.01 19! 

.03657 

10.48862 

-.00460 

10.42215 

1.150 

-4.000 

. 00295 

-.00021 

.00623 

.03107 

10  44562 

- . 00322 

10.42631 

1 . 150 

-2  000 

00370 

-.00077 

.00120 

.0275! 

10  41787 

- . 00989 

10.40619 

I . 150 

000 

.00138 

-.00084 

.00052 

02367 

10  38778 

-.02108 

10.3725 2 

1 150 

2.000 

- . 00067 

- 00061 

.00199 

.01662 

10.33281 

- 03177 

10  34029 

GRADIENT 

-.00066 

-.00006 

-.00067 

- 00236 

- 01843 

-.00484 

-.01459 

10.000 

10-000 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT1 30+TS1 -BASE 

TUBES 

(MJJ0661  l 02  JUL 

reference  data 

PARAMETRIC  DATA 

SRET 

JC 

2690.0000  SO  FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000  ELV-L 1 * 

LREF 

JC 

1290.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■ 

9. 000  ELV-R1  « 

BREF 

** 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  * 

400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE 

n 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.21 

GRADIENT 

INTERVAL  ‘ 

p -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-L 1 CHEO 

ELV-LO 

1 205 

-8  000 

00007  .00147 

.01323 

.04361 

10.55157  -.00428 

10.42280 

I .205 

-6.000 

00195  .00111 

0 1 038 

.03820 

10  50826  -.00529 

10.41970 

1 .205 

-4.000 

,00456  00022 

.00500 

.03337 

10.46953  -.01023 

10.40448 

1 205 

-2.000 

00609  - 00053 

-.00078 

.03030 

10.44502  -.01762 

10  38170 

l .205 

000 

.00381  - 00047 

- 00107 

.02761 

10.42361  - -.02817 

10.34916 

1 .205 

2 000 

00178  -.00043 

-.00051 

. 02247 

10.38251  -.03719 

10.32137 

1 .205 

4.000 

00041  - 00032 

00178 

.01513 

10.32387  -.04463 

10.29840 

GRADIENT 

-.00063  - 00005 

- 00031 

- . 00222 

- 01769  -.00442 

- 01362 

LARC  SET  TPT  749  (1A93)  OTSATI30+TS2 

(MJJ087)  ( 02  JUL 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 

2690.0000  SQ  FT. 

XMRP  = 

976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000  ELV-Lt  = 

LREF 

= 

1290  3000  INCHES 

YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000  ELV-R!  = 

BREF 

- 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE 

= 

.0100 

PN'L  = 4.81  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

.975 

ALPHA 

CYN  CBL 

CY 

CHE  1 

ELV-L 1 CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

-.12009  .03506 

. 28974 

.00490 

10  24327  -.00379 

10  42397 

-6.0Q0 

- 10912  .03549 

.27328 

.01215 

10  30289  -.00200 

10.42966 

-4.000 

-.09890  .03561 

.25668 

.02483 

10  40716  -.00039 

10  43477 

-2.000 

-.09259  .03641 

.24364 

.02829 

10. “3553  -.00101 

10.43279 

.000 

- 09232  .03754 

23684 

01986 

10.35625  -.00466 

10.42122 

2 000 

-.08904  03024 

23286 

00843 

10.27232  -.01192 

10.39817 

4 000 

- 08842  .04025 

,23422 

-.00399 

10.18875  -.02757 

10  34857 

GRADIENT 

00123  .00056 

- , 00279 

-.00387 

- 03000  -.00326 

- 01035 

54B 

76  > 

10.000 

10.000 


76  ) 


ID. 000 
10.000 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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IMJJOBB.)  ( 02  JUL  78  ) 


LARC  SET  TPT  749  CIA93)  OTSATI30+TS2 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 2690.0000  SQ.FT 
LREF  = 1290.3000  INCHES 

BREF  » 1290.3000  INCHES 

SCALE  * .0100 


XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

YMRP  = .0000  IN.  YT 

ZMRP  * 400.0000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


BETA  = .000 
ELV-LO  = 9 000 
ELV-RO  « 9.000 


ELV-L I » 10.000 

ELV-RI  * 10.000 


O O 

jg  §5 

•n  $ 

gg 

§ w 


MACH  = . 975 

ALPHA 
-8.000 
-6  000 
-4.000 
-2.000 
000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

LREF  = J290  3000  INCHES  YMRP  = 

BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

SCALE  = .0100 


RN/L  - 4.81  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CYN 

-.00250 
.00134 
.00510 
00675 
.00536 
00288 
00076 
- 00063 


CBL 
.00080 
-.00011 
-.001 12 

- 00169 
-.00183 

- 00133 
-.00064 

00007 


CY 

.01643 
.01066 
.00378 
-.00216 
-.00340 
-.00064 
. 0C226 
-.00008 


CHE  I 
- . 00236 
-.00363 
. 00263 
. 00995 
.00539 
-.00223 
-.01354 
- 00223 


ELV-L! 
10. 19461 
10, 19010 
10.22453 
10.28445 
10  24712 
10  19508 
10  15490 
-.01 143 


CHEO 
- . 00562 
-.00499 
-.00367 
-.00338 

- 00510 

- 00753 
-.01440 
-.00128 


ELV-LO 
10.41826 
10  42023 
10.42441 
10.42534 
10.41989 
10.41223 
10  39052 
-.00404 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  QTSAri30+TS2 


IMJJ069)  ( 02  JUL  76  ) 


976  0000  IN. 

.0000  IN. 
400  0000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


PARAMETRIC  DATA 


SETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


6 000  ELV-L I = IQ  000 
9.000  ELV-RI  x 10.000 
9.000 


RN/L  = 

MACH  = .975 

ALPHA  CYN 

-8.000  - .11616 
-6.000  .11079 

-4.000  .10582 

-2  000  .10223 

-000  .09938 

2 000  .09254 

4.000  08748 

GRADIENT  -.00232 


4.81  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 


CBL  CY  CHE  I 

-.03140  -.25133  -.00039 

-.03340  -.24417  -.00074 

-.03587  -.23803  -.00024 

-.03817  -.23370  .00066 

-.03908  - 23192  .00025 

-.03908  -.22643  -.00052 

-.04014  -.22008  - 00173 

-.00047  .00216  -.00021 


5.00 


EL'V-L! 

CHEO 

ELV-LO 

10.20181 

-.00744 

10  41569 

10  20073 

-.00762 

10.41520 

10.20225 

-.00691 

10  41712 

10.20765 

--0D650 

10.41825 

10  20475 

-.00911 

10.41  HO 

10.20141 

- 01413 

10  39736 

10. 19768 

-.01975 

10.38201 

- 00077 

- 00167 

-.00455 

DATE  59  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE  550 
(MJJ070)  1 05  JUL  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA931  0TSAT130+TS5 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

a 

■6.000  ELV' 

LREF 

m 

1590.3000 

INCHES 

YMRP  = 

0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  - 

9.000  ELV' 

BREF 

a 

1590.3000 

INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  « 

9.000 

SCALE 

a 

.0100 

RN/L  - 5 

.04  GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH  = 

.975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

ELV-Lt 

CHEO 

ELV-LO 

-9.000 

- 15370 

. 03535 

.29091 

.006! I 

10  22418 

-.00531 

I 0 .42890 

-6.000 

-.11121 

.03630 

.274 1 B 

.00790 

10  5304! 

-.00371 

10.43104 

-4.000 

-.10244 

.03659 

.25993 

,.01418 

10  55523 

-.00297 

10.43203 

-2.000 

- . 09475 

.03608 

.24516 

.01845 

10.26702 

-.00348 

10.43134 

000 

- . 09354 

.0376! 

.23752 

.01318 

10  24872 

-.00587 

10.42815 

2 000 

- 09119 

03834 

.53502 

.00122 

10  20723 

- . 0 1 282 

10  41884 

4.000 

- 09145 

.03978 

23667 

-.01583 

10  17916 

- . 02995 

1 0 . 39595 

GRADIENT 

00128 

00039 

- 00283 

-.00386 

- 01030 

-.00316 

-.03454 

LARC  8FT 

TPT  749 

(IA93)  OTSAT1 30+TS5 

l MJJ07 1 ) 

10.000 

10.000 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA 

s 

.000  ELV' 

LREF  = 

1590.3000  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV- 

LO  = 

9.000  ELV 

BREF  = 

1290.3000  INCHES 

ZMRP  = 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV- 

RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  = 5 

04  GRADIENT 

INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

975 

ALPHA 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

ELV-LI 

CHEO 

ELV-LO 

-8.000 

-.00316 

.001  15 

.01751 

-.00772 

10  19139 

-.00780 

10.45557 

-S.OOO 

.00030 

.00040 

.01551 

-.00803 

10. 19090 

-.00686 

10.45682 

-4  000 

00510 

-.00104 

00397 

- 00552 

10. 19468 

-. 0Q5BB 

10.45813 

-5.000 

00589 

-.00155 

.00036 

-.00033 

10  50550 

-.00577 

10.42858 

000 

.00506 

-.00159 

.00555 

-.00345 

10.19780 

-.00847 

10.42466 

2 000 

00393 

-.00151 

. 00222 

-.01134 

10. 10592 

-.01113 

1 0 .421 1 1 

4.000 

.00163 

- . 00095 

00155 

-.05148 

10.17068 

-.01616 

10.41439 

GRADIENT 

-.00045 

- 00000 

.00040 

-.00515 

-.00353 

-.00130 

-.00173 

1 0 . 000 

10.000 


OATE  39 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 

PAGE 

551 

LARC  9FT  TPT  749  ( 1A93) 

OTSAT130 

1MJJA031  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRTC'DATA 

SREF  = 

3690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  - 

10.000 

LREF  = 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

* 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  * 

10.000 

BREF  = 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8  000 

10.00000 

9.00000 

-.03433 

-.00508 

-.01610 

I 1377 

. 03986 

.37134 

.03446 

.00435 

.900 

-6.000 

10  00000 

9.00000 

-.01443 

-.00141 

-.01 197 

-.10745 

.031 13 

.36319 

.03637 

. 00857 

.900 

-4 . 000 

10.00000 

9.00000 

00683 

00345 

- . 00765 

- . 1 0389 

.03351 

35106 

.03683 

. 00679 

.900 

-3  000 

10.00000 

9 00000 

03839 

00635 

-.00365 

-.10049 

.03387 

.34448 

.03714 

.00618 

.900 

000 

10.00000 

9.00000 

05146 

.01060 

.00085 

-.09913 

.03594 

.33859 

.03760 

.00339 

.900 

3.000 

10.00000 

9.00000 

. 07748 

.01536 

00563 

-.09745 

03791 

.33553 

. 03637 

-.00733 

.900 

4.000 

10  00000 

9 00000 

. 09948 

.01943 

. 00897 

- 09894 

03996 

.33965 

.01809 

- . 03359 

GRAD I ENT 

00000 

00000 

01173 

.00314 

.00313 

.00055 

00095 

- 00159 

-.00093 

-.00371 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

9 C00C0 

- 05833 

- 00850 

-.01538 

-.13304 

.03513 

.39397 

.01083 

.00013 

.975 

-6.000 

10.00000 

9 00000 

-.03340 

-.00393 

-.01 181 

-.11063 

.03548 

.37603 

.03071 

.00333 

975 

-4.000 

10  00000 

9 00000 

- 00934 

.00046 

- 00789 

-.10115 

03564 

.35988 

.03305 

.00438 

975 

-3.000 

10  00000 

9.00000 

01500 

00474 

- 00349 

-.09418 

.03654 

34571 

. 03987 

.00398 

.975 

000 

10  00000 

9.00000 

03965 

00917 

.00054 

- 09385 

.03748 

33840 

.02084 

00131 

.975 

3 000 

10.00000 

9.00000 

. 06539 

01400 

.00401 

- . 09053 

.03813 

33480 

.00975 

- 00610 

.975 

4 000 

10  00000 

9 00000 

.08933 

.01863 

. 00660 

-.08815 

.03975 

.33435 

-.00338 

-.03466 

GRAD  I ENT 

.00000 

.00000 

.01339 

.00338 

.00183 

00148 

.00049 

-.00310 

-.00444 

- 00340 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.31  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

9.00030 

- 04130 

-.00476 

-.00673 

- . 1 0763 

03867 

.37058 

. 04789 

-.00365 

1.150 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

-.01419 

.00008 

-.00385 

- 10053 

.04063 

.35775 

. 04373 

-.01418 

1.150 

-3  000 

10.00000 

9.00000 

.0144!  . 

.00518 

.00103 

-.09875 

.04335 

.34963 

.03713 

-.03508 

1.150 

.000 

10.00000 

9.00000 

.0438! 

.01044 

.00399 

-. 10136 

.04375 

.34669 

.03871 

- 03337 

1.150 

3.000 

10  00000 

9 00000 

.06963 

01536 

00631 

- . 1 0333 

04345 

.34767 

.01944 

-.04091 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

01399 

00355 

.00151 

- 00040 

00044 

-.00166 

-.00391 

-.00443 

DATE  29  i 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  i 

0TSAT1Z0 

(MJJA02I  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  ■> 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

9.000 

ELV-R1  * 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  - 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5,00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

-.06869 

-.00954 

-.00813 

-. 1 1937 

.03821 

.28809 

.05190 

- . 00372 

I .205 

-6.000 

10  00000 

9.00000 

-.04387 

-.00477 

-.00556 

-.10998 

.04010 

.27375 

.04571 

-.01261 

1 . 205 

-‘♦.000 

10  00000 

9.00000 

-.01650 

.00046 

-.00282 

- . I 0285 

.04131 

.26154 

.04040 

-.02358 

I 205 

-2  000 

10.00000 

9.00000 

.01287 

.00590 

00015 

-.10093 

. 04225 

25300 

.03569 

- . 03296 

1 205 

.000 

10.00000 

9.00000 

.04001 

.01089 

. 00292 

-.10420 

04268 

.25139 

.02938 

-.04040 

1 .205 

2.000 

10  OOOQO 

9.00000 

. 06383 

.01535 

. 00487 

-.10533 

.04355 

25129 

02130 

-.04763 

1 .205 

4.000 

10.00000 

9.00000 

.08441 

01917 

.00638 

- 10239 

04477 

25125 

.01 1 19 

-.05376 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01264 

00234 

.00116 

-.00017 

.00041 

-.001 1 1 

- . 0036H 

-.00375 

LARC 

8FT  TPT  749  ! IA93J  0TSAT130 

1MJJA03)  l 18  AUG 

76  ! 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  * 

1290  3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10  OOQ 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

900 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

-.03430 

-.00496 

- 01608 

- . 07725 

.01857 

18507 

.02123 

.00344 

.900 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

-.01410 

-.00120 

- 01186 

-.07192 

.01957 

. 1 7564 

.02299 

00962 

.900 

-4  000 

10.00000 

9 00000 

.00648 

.00261 

- . 00769 

-.06912 

.02089 

. 1 6997 

.02315 

00745 

900 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

02968 

00663 

-.00297 

-.06649 

.02184 

. 16399 

. 02294 

00584 

.900 

.000 

10.00000 

9.00000 

05588 

.01 142 

.00180 

-.06491 

02315 

. 15820 

. 02306 

.00360 

.900 

2 000 

10.00000 

9.00000 

.08443 

.01668 

.00661 

-.06277 

. 02428 

.15564 

. 02335 

-.00636 

.900 

4.000 

10.00000 

9 00000 

. 10739 

.02099 

01003 

- . 06302 

0250! 

. 15713 

.01624 

-.02085 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01283 

. 00234 

.00225 

00080 

00053 

- 00170 

-.00067 

-.00344 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  1 

0TSAT130 

IMJJA03)  ( IB  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

0 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

a 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  * 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  ■ 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-a  000 

10.00000 

9.00000 

- 05523 

-.00801 

-.01493 

- . 08325 

.02341 

.20155 

.00079 

-.00047 

.975 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

-.02943 

-.00334 

-.01105 

- . 07352 

02320 

. 1 8650 

.01536 

.00122 

.975 

-9  000 

10.00000 

9.00000 

-.00524 

.001 12 

-.00713 

-.05590 

02288 

. 17243 

.02448 

.00235 

975 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

01959 

.00553 

- . 00274 

-.06173 

. 02367 

. 16246 

.02450 

.00231 

975 

000 

10.00000 

9.00000 

04483 

.01016 

.00154 

- 06262 

02439 

. 15042 

.01742 

.00162 

.975 

2 000 

10.00000 

9.00000 

.0731 1 

01543 

00513 

- 06066 

.02410 

. 15577 

.00709 

-.00333 

975 

4 000 

10  00000 

9.00000 

09904 

.02038 

00794 

-.05687 

02448 

15349 

-.00487 

-.01857 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01310 

.00242 

00190 

.00096 

00018 

-.00223 

-.00381 

-.00237 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

10.00000 

9 00000 

-.03506 

-.00389 

- 00615 

- 07033 

. 02484 

18103 

04515 

.00111 

1.150 

-4  000 

10  00000 

9 OOOOO 

- 00680 

.00130 

- 00240 

-.06547 

.02643 

.17137 

.03962 

-.00673 

1.150 

-2  000 

10  00000 

5 OOOOO 

02277 

00685 

00119 

- 06592 

02775 

. 1 6580 

03495 

-.01794 

1.150 

.000 

10.00000 

9.00000 

.05201 

.01234 

00403 

-.07025 

. 02802 

. 16500 

02810 

- 02794 

1.150 

2 OOO 

10  00000 

9 OOOOO 

.07904 

.01721 

00630 

- 07118 

02846 

. 1 6553 

.01971 

-.03588 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

01434 

00266 

00145 

-.00107 

.00032 

- 00092 

-.00333 

-.00487 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 205 

-8  000 

10.00000 

9.00000 

- 06310 

- . D0875 

-.00774 

- . 07798 

.02513 

19407 

.05028 

00069 

1 .305 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

-.03647 

-.00365 

-.00519 

- 0721 1 

.02650 

.18448 

.04394 

-.00688 

1.205 

-4  000 

10.0000D 

9 OOCGO 

- . 0070 1 

.00202 

-.00260 

-.06672 

.02690 

. 17402 

. 03888 

-.01688 

I 205 

-2.000 

ID  00000 

9.00000 

.02402 

,00781 

.00036 

-.06613 

.02745 

.16656 

.03525 

-.02626 

1 .205 

.000 

10.00000 

9.00000 

.05171 

.01282 

.00319 

-.07069 

. 02802 

. 16668 

02935 

-.03484 

1 205 

2.000 

10  00000 

9.00000 

.07638 

.01727 

, 00560 

- 07280 

.02903 

16907 

. 02252 

-.04321 

1 .205 

4.000 

10.00000 

9.00000 

. 09604 

02102 

00634 

- . 06999 

02971 

. 16760 

.01220 

- . 04982 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

01292 

.00237 

.00122 

-.00066 

.00036 

- 00052 

-.00331 

- 00414 

DATE  39  1 

DOT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

(MJJA04)  ( 18  AUG  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

3690.0000  SQ 

FT . XMRP 

■=  976,0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF  = 

1390.3000  INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1390.3000  INCHES  ZMRP 

- 400,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

3 -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

-.04037 

- . 00587 

- 01516 

. 00489 

.00079 

.01777 

.00880 

-.00384 

.900 

-6.000 

10.00000 

9 00000 

-.01673 

-.00167 

- 01038 

.00188 

00005 

.01297 

.01047 

.00577 

.900 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.00833 

00375 

- 00515 

.00037 

-.00045 

.00959 

.00867 

.00747 

.900 

-3.000 

10.00000 

9 00000 

.03581 

.00746 

.00071 

.00169 

- 00074 

.00485 

.00581 

.00434 

.900 

.000 

10.00000 

9 00000 

.06645 

01308 

00578 

. 00354 

-.00! 17 

0008 1 

. 0069*4 

.00143 

.900 

3.000 

10.00000 

9.00000 

09868 

01889 

01074 

.00347 

-.00099 

-.00007 

.00710 

-.00608 

.900 

4 000 

10  00000 

9.00000 

. 13433 

. 03333 

.01466 

.00335 

- 00133 

.00036 

.00819 

-.01573 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01474 

. 00363 

00348 

00033 

-.00009 

-.001  18 

.00003 

- 00384 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

,00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

- 05015 

-.00715 

-.01391 

00356 

00079 

.01730 

-.00340 

- 00149 

.975 

-6  000 

10  00000 

9 00000 

- . 03364 

- . 00330 

- 00950 

.00073 

00003 

.01385 

-.00403 

-.00079 

.975 

-4.000 

10  00000 

9 00000 

.00449 

. 00368 

- 00479 

.00437 

- 00089 

.00638 

00070 

.00095 

.975 

-3.000 

10  00000 

9.00000 

.03364 

. 00763 

.00053 

.00649 

-.00144 

- 00069 

.00743 

.00118 

.975 

.000 

10.00000 

9 00000 

0631  1 

.01301 

.00540 

00573 

- 00180 

-.00331 

.00445 

-.00075 

.975 

3 000 

10  00000 

9 00000 

.08943 

01836 

.80899 

.00415 

- 00177 

-.00343 

-.00303 

-.00316 

975 

4.000 

10  OOQOO 

9 00000 

. 1 1639 

03396 

.01306 

.00158 

-.00110 

00136 

-.01370 

-.01076 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01403 

00356 

.00310 

.00039 

-.00004 

- 00060 

-.00181 

-.00139 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.31  GRADIENT  INTERVAL 

= -5, 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10  00000 

9.00000 

-.03371 

-.00184 

-.00481 

.00015 

.00055 

01139 

.04053 

.00190 

1 150 

-4.000 

10  00000 

9 00000 

01133 

.00445 

- 00113 

.00360 

-.00017 

.00636 

03467 

.00373 

1 . 150 

-3  000 

10.00000 

9 00000 

04638 

.01084 

00351 

.00331 

-.00069 

.00169 

.03133 

-.00314 

1 . 150 

.000 

10  00000 

9.00000 

. 07594 

.01637 

00533 

00170 

-.00105 

- . 00044 

.03817 

-.01474 

1 . 150 

3.000 

10  OQOOO 

9.00000 

10356 

. 03086 

00839 

.00133 

-.00044 

00310 

.03060 

-.03585 

GRADIENT 

00000 

00000 

01518 

.00373 

00155 

.00065 

-.00006 

- 00058 

-.00336 

-.00503 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE  555 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSATl 30 

(MJJA04)  1 18 

AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  = 

2690.0000 

SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

“ .0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

9.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Ll 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

- . 05267 

-.00715 

- . 0072 1 

-.00026 

.00159 

.01372 

.04781 

.00219 

1 .205 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

-.02035 

- D0100 

-.00464 

00183 

.00122 

.01039 

.04182 

.00120 

1 .205 

-4.000 

10  00000 

9.00000 

.01287 

.00531 

- 00220 

.00390 

.00047 

. 00592 

.03655 

-.00416 

1 205 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

.04522 

.0!  ! 15 

00091 

.00508 

-.00019 

.00080 

.03332 

- 01189 

l 205 

.000 

10.00000 

9 00000 

.07478 

.01647 

.00396 

.00389 

-.00035 

-.00174 

. 030B6 

-.02275 

1 .205 

2.000 

10.00000 

9.00000 

.09904 

02062 

. 00664 

00043 

.00016 

00208 

. 02544 

-.03261 

1 .205 

4.000 

10.00000 

9 00000 

.11935 

.02446 

. 00890 

-.00098 

.00029 

.00425 

.01699 

-.04060 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01329 

00239 

.00140 

-.00072 

-.00000 

-.00010 

-.00235 

- 00460 

LARC 

8FT  TPT  749  l IA93)  OTSAT130 

(MJJA05)  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  SO. 

FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

4.000 

ELV-Ll  = 

10  000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-Ri  = 

10  000 

SREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9. 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3 98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Ll 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTM 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

900 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

-.03615 

-.00522 

-.01310 

. 06868 

-.01614 

-.14452 

-.00505 

-.00645 

.900 

-6  000 

10.00000 

9 00000 

-.00953 

-.00062 

-.00719 

.0648! 

-.01856 

-.14279 

-.00400 

-.00030 

900 

-4  000 

10  00000 

9.00030 

.01965 

00464 

-.00140 

.0633! 

-.02073 

-. 14067 

-.00410 

.00219 

900 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

.04898 

.00997 

.00405 

.06362 

- . 02252 

-. 14557 

-.00539 

.00187 

.900 

.000 

10.00000 

9 00000 

07968 

.01562 

.00885 

06331 

-.02400 

-.14666 

-.00615 

-.00010 

.900 

2 000 

10  00000 

9 00000 

11095 

.02111 

.01368 

06261 

-.02480 

-.14585 

-.00703 

-.00370 

.900 

4.000 

10.00000 

9.00000 

. 1 3657 

. 02525 

.01733 

06267 

- 02563 

-.14590 

-.00663 

- 01014 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01479 

.00262 

.00235 

-.00011 

-.00060 

- 00054 

-.00034 

- 00151 

DATE  29  i 

DCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

556 

LARC 

BFT  TPT  749  (1A93)  I 

0TSAT130 

(MJJAOS)  C 18  AUG  76  » 

REFERENCE  DATA 

. 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L  1 ■= 

10.000 

LREF  = 

1590.3000 

1 NCHES  YMRP 

* ( 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF  = 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  => 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  j 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

-.04050 

-.00553 

-.01539 

.07361 

-.01948 

-. 15897 

-.01353 

- . 00266 

.975 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

-.01103 

-.00054 

-.00736 

.07153 

-.05146 

15557 

-.01569 

-.00250 

.975 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.01917 

.00516 

- 00507 

.0701  1 

- 05349 

-.15353 

-.01667 

-.00177 

.975 

-2  000 

10.00000 

9.00000 

. 05059 

.01086 

.00304 

.07006 

- 05563 

- 1554! 

-.01536 

-.00184 

.975 

000 

10  00000 

9 00000 

.001 17 

.01660 

.00749 

.07007 

- 05703 

- . 1 5734 

- 01215 

- 00335 

.975 

2.000 

10.00000 

9 OOOOO 

.11011 

05153 

.01518 

06540 

- . 02646 

- . 1 5277 

- 01469 

- 00794 

.975 

4 000 

10.00000 

9 OOOOO 

.13731 

.02659 

01500 

. 05750 

- 02555 

- 14416 

- 01970 

-.01617 

' 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01481 

.00265 

,00516 

.00149 

- 00025 

.00107 

-.00057 

-.00174 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 51  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNH 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

-.00545 

.00154 

-.00510 

06810 

-.05155 

- 15110 

. 02827 

-.00087 

1.150 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.03206 

.00804 

-.00133 

. 06858 

- 02494 

-.15192 

.05444 

.00355 

1.150 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

06479 

.01397 

.00508 

.06990 

-.02747 

-.15491 

02003 

00565 

1.150 

000 

10.00000 

9.Q0C00 

093B0 

.01919 

. 00555 

. 07074 

-.02855 

-.  15821 

.01344 

-.00142 

1.150 

2.000 

10  00000 

9 00000 

1 1944 

. 05376 

00B28 

. 06946 

- . 02B45 

-. 15608 

.00705 

-.01269 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01456 

00265 

00160 

.00017 

- 00057 

- 00079 

- . 00594 

-.00274 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

! .505 

-8  000 

10.00000 

9 00000 

-.04298 

-.00501 

-.01069 

.07542 

-.01930 

-.15692 

.03786 

-.00069 

1 .505 

. -6  000 

10  00000 

9 00000 

- . 00673 

.00159 

-.00756 

.07197 

-.02214 

- 15577 

.03390 

.00109 

1 .505 

-4  000 

10.00000 

9.00000 

.05034 

.00800 

-.00434 

.07133 

-.02461 

-. 15498 

. 03046 

.00404 

1 505 

-2.000 

10.00000 

9. 000Q0 

05991 

.01368 

-.00091 

07185 

-.05659 

-.15659 

.02736 

00066 

1 .205 

000 

10  00000 

9.00000 

.08913 

.01880 

00285 

07314 

-.02788 

-.16045 

.05281 

- 00893 

1 .505 

2.000 

10  00000 

9 OOOOO 

1 1356 

02315 

00596 

.07305 

-.05837 

- 16091 

.01654 

-.05004 

t .505 

4.000 

10  00000 

9 OOOOO 

13500 

05696 

00860 

06962 

-.02857 

- 15747 

.0094! 

- . 05976 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

01333 

00537 

00164 

0001  1 

-.00049 

-.00047 

-.00265 

-.00442 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - [A93 


PAGE  557 
(MJJA06)  < 10  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  < IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690  0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 97S.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L  I « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

T. 

0000  IN  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

O A MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

S S .900 

-9.000 

10.00000 

9 00000 

-.03536 

-.00502 

-.01223 

. 10164 

- . 02628 

-.22342 

-.00769 

-.00721 

Z § -900 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

-.00856 

-.00039 

-.00633 

. 09982 

-.02894 

-.22195 

-.00646 

- 00165 

% S .900 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.02163 

00505 

- 00055 

09059 

- 03185 

-.22108 

-.00729 

.00026 

8 & .900 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

.05252 

01070 

.00504 

.09841 

-.03417 

-.22353 

-.00814 

.00045 

to  > •90° 

.000 

10  00000 

9.00000 

.08462 

01663 

00997 

. 0974 ! 

-.03627 

-.22357 

- . 00952 

-.00108 

H .900 

2.000 

10.00000 

9 OOOOO 

I 1595 

.02197 

01499 

09516 

- 03808 

-.22125 

- 01005 

-.00409 

.©  ul  -900 

4 000 

10.00000 

9.00000 

. 1 3850 

02538 

.01784 

. 09532 

- 03896 

- 22057 

- 00937 

-.00838 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01486 

.00260 

00234 

.00049 

- 00091 

00016 

-.00030 

-.00109 

if 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

3 to  MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

9 00000 

- 03851 

- 00510 

- 01197 

. 1 1419 

-.03078 

-.24897 

-.01792 

- 00339 

.975 

-6.000 

10  00000 

9. OOOOO 

-.00727 

. 00044 

-.00659 

.10940 

-.03308 

- 24239 

-.02122 

-.00375 

.975 

-4  000 

10  00000 

9.00000 

. 02589 

.00633 

-.00099 

. t0498 

- 03569 

-.23683 

-.02196 

-.00345 

975 

-2  000 

10.00000 

9 OOOOO 

. 05858 

.01235 

.00414 

. 10192 

- 0381 1 

-.23348 

- 01959 

-.00315 

.975 

000 

10.00000 

9 OOOOO 

.08903 

.01799 

00851 

. 10011 

- 03954 

- 23317 

-.01528 

- 00493 

.975 

2.000 

10.00000 

9 OOOOO 

. 1 1829 

. 0228*4 

.01318 

. 09320 

-.03925 

- 22621 

-.01561 

-.01064 

.975 

4.000 

10  ooooo 

9.00000 

. 14663 

.02770 

.01602 

08670 

- . 03978 

-.21864 

-.01785 

-.01685 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01506 

. 00266 

.00215 

.00226 

- 00047 

.00218 

0006! 

-.00171 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

caw 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

9.00200 

.00237 

.00260 

- . 00570 

. 10366’ 

- 03366 

-.23499 

. 024  IB 

-.00157 

1 . 150 

-4.000 

10  ooooo 

9.00000 

.04019 

.00937 

- 00202 

. 10107 

-.03761 

-.23256 

. 02055 

00162 

1.150 

-2.000 

10  ooooo 

9. OOOOO 

07204 

.01523 

.00127 

. 10002 

- . 04064 

-.23199 

.01629 

00548 

1 . 150 

.000 

10.00000 

9.00000 

.10167 

02043 

.00*488 

. 10075 

-.0*4201 

-.234  14 

.00945 

00227 

1 . 150 

2.000 

10.00000 

9.00000 

. 12835 

.02506 

.00818 

. 09935 

- 04236 

-.23368 

.00234 

- 00723 

GRADIENT 

.00000 

.OOOOO 

.01471 

.00261 

.00171 

.00022 

- 00078 

-.00028 

-.00307 

-.00149 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  558 
(MJJA06)  ( !8  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSATI30 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  5Q. 

•FT.  XMRP 

- 976.0000  IN,  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  » 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  « 

10.000 

8REF  « 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  «■ 

4. 

.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO  CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

9.00000  -.03877 

-.00408 

-.01210 

.11091 

-.03102 

-.24595 

.03401 

-.00133 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

9.00000  -.00107 

.00258 

- . 00867 

. 10774 

-.03476 

-.24077 

.03041 

-.00036 

t .205 

-4.000 

10  00000 

9.000  0 0 0 34  39 

00900 

-.00537 

.10556 

-.03793 

-.23829 

.02637 

.00427 

I 205 

-2.000 

10.00000 

9 00000  06523 

.01456 

-.00203 

10417 

-.04014 

-.23718 

.02206 

.00456 

! 205 

.000 

10.00000 

9 OOOOO  09520 

.01977 

00193 

.10475 

- 04157 

-.239!  1 

.01675 

-.00330 

I 205 

2.000 

10.00000 

9.00000  .12086 

02422 

.00538 

.10448 

- 04245 

-.24014 

.01042 

-.01364 

1 .205 

4.000 

10  ooooo 

9 00000  14273 

02799 

.00821 

10094 

- 04317 

- 23578 

.00408 

-.02391 

GRADIENT 

00000 

OOOOO  .01362 

.00230 

.00173 

- 00045 

-.00064 

.OOOOO 

-.00273 

-.00373 

LARC  8FT  TPT  749 

(IA93)  OTSAT130 

1MJJA07)  1 18  AUG  76  > 

REFERENCE  DATA 

‘ 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

= 976  OOOO  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-Rl  « 

10.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

3 

98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO  CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

10.00000 

4.00000  -.06462 

-.00880 

-.01887 

-.11605 

.03141 

.27391 

. 02938 

.01113 

.900 

-6.000 

10.00000 

4 OOOOO  - 04274 

-.00474 

- 01486 

-.11015 

.03233 

.26383 

.03032 

.01422 

.900 

-4.000 

10.00000 

4.00000  -.02318 

-.00106 

-.01092 

-.10514 

.03330 

.25254 

.03000 

.01475 

.900 

-2.000 

10  ooooo 

4.00000  -.00255 

.00270 

- . 00668 

-.10448 

.03519 

,24912 

.02935 

.01619 

.900 

.000 

10  ooooo 

4.00000'  .02022 

.00660 

-.00156 

-.10222 

.03682 

.24128 

. 03026 

.01533 

.900 

2.000 

10.00000 

4 OOOOO  .04347 

.01054 

. 00363 

-.10080 

. 03530 

,23926 

03031 

0G626 

.900 

4.000 

10-00000 

4.00000  .06401 

01440 

.00703 

-. 10233 

.04096 

,24279 

.02428 

-.00783 

GRADIENT 

•OOOOO 

OOOOO  .01102 

00194 

.00231 

00046 

.00092 

-,00147 

-.00052 

-.00276 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PACE 

559 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 

< M J JA07 ) ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

r 4 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-R1  =» 

10.000 

8REF  » 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

-.08891 

- 01280 

-.01717 

- . 1 2249 

. 03604 

.29207 

.01 165 

. 02575 

.975 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

-.06462 

-.00832 

-.01350 

-.1 1227 

. 03685 

.27668 

.01860 

.02710 

.975 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

-.03898 

-.00384 

- 00896 

-. 10346 

.03740 

.26226 

.03055 

.02854 

.975 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

-.01444 

00051 

-.00474 

-.09637 

03814 

.24843 

.03364 

. 02795 

.975 

.000 

10.00000 

4.00000 

.00981 

.00473 

-.00051 

-.09630 

.03949 

.24061 

. 02707 

02162 

.975 

2.000 

10.00000 

4 00000 

.03444 

.00937 

.00294 

-.09386 

.04048 

.23799 

.01831 

.01251 

.975 

4.000 

10  00000 

4.00000 

.05832 

01396 

00572 

- 09125 

.04157 

23643 

.01279 

.00243 

GRADIENT 

00000 

00000 

01217 

00222 

.00185 

.00135 

.00053 

-.00310 

-.00254 

- 00338 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

- 05691 

- 00751 

-.00616 

-.10821 

.03943 

.27073 

. 05242 

.0201 1 

1.150 

-4.000 

10.00000 

4 00000 

-.03092 

-.00278 

-.00242 

-.10027 

04123 

.25646 

. 04795 

.00865 

1.150 

-2.000 

10.00000 

4 OOOOO 

-.00390 

.00219 

001  15 

-.09839 

.04300 

.24850 

. 04264 

-.00333 

1.150 

.000 

10  00000 

4 OOOOO 

. 02394 

00736 

.00397 

- 10210 

.04400 

.24831 

.03415 

-.01346 

1 . 150 

2 OOO 

10  00000 

4 00000 

05089 

01242 

. 00595 

-.10362 

.04477 

.24905 

. 02459 

- . 02237 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

. 0 1 366 

.00254 

00140 

-.00069 

.00058 

-.00112 

-.00393 

- 00516 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADI 

1 ENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5 QO 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

-.07757 

-.01 166 

-.00709 

-.11957 

03865 

.28872 

. 05548 

.01838 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

-.05240 

-.00695 

- 00439 

-.11039 

.04088 

.27424 

. 04948 

00766 

1 .205 

-4  OOO 

10.00000 

4 00C30 

- . 02550 

-.00186 

-.00156 

-.10325 

. 04226 

26268 

.04415 

-.00344 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

.00322 

00350 

.00530 

-.10112 

.04312 

.25350 

03933 

-.01326 

1 .205 

.000 

10.00000 

4.00000 

.03050 

00860 

00400 

-.10506 

.04369 

.25189 

. 03292 

- . 02228 

1 .205 

2.000 

10.00000 

4.00000 

.05439 

.0135 1 

. 00576 

-.10604 

.04438 

.25208 

.02502 

-.03022 

1 . 205 

4.000 

r.'  ooooo 

4.00000 

. 07573 

.01706 

00735 

-.10345 

04558 

.25228 

.01420 

- 03682 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01268 

.00237 

.00111 

-.00027 

.00040 

-.001 1 1 

-.00371 

- 00419 

DATE  £9  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  560 
(MJJAQ81 ' ( 18  AUG  76  > 


LARC  BET  TPT  749  l IA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

► 

BETA  * 

-4.000 

ELV-LI  « 

10. GOO 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

* 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  * 

10.000 

SREF  - 

1290.3000  INCHES  ZHRP 

= 400.0000  IN.  zr 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  a 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

- . 06599 

-.00880 

-.01910 

-.08017 

.01996 

. 18692 

. 02779 

.00987 

.900 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

-.04313 

-.00462 

-.01493 

-.07427 

.02071 

. 17738 

.02822 

.01421 

.900 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

- .02274 

-.00089 

-.01054 

-.07022 

.02147 

. 16935 

. 02792 

. 0 1 530 

.900 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

-.00177 

. 00292 

-.00596 

-.06938 

. 02290 

. 16594 

. 02788 

. 0 1 655 

.900 

.000 

10.00000 

4.00000 

.02385 

00728 

-.00041 

- 06868 

.02481 

. 16235 

""  .02814’ 

.01594 

.900 

2.000 

10.00000 

4.00000 

04916 

.01 160 

00521 

-.06675 

. 02552 

. 1 5824 

.02914 

.01264 

.900 

4.000 

10.00000 

4.00000 

. 06952 

.01557 

00800' 

-.06661 

. 02655 

. 16014 

. 02322 

-.00326 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01 177 

.00208 

00241 

00049 

.00064 

-.00131 

'-.00041 

- . 00205 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5 00 

MACH 

alpha 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8  000 

10.00000 

4.00000 

-.08565 

-.01228 

-.01657 

-.08249 

.0241 1 

.19837 

.0101  I' 

02535 

.975 

-6  000 

10  00000 

4.00000 

- 06157 

-.00782 

- 01304 

- 07441 

.02460 

. 18734 

.01326 

. 02683 

.975 

-4.000 

10.00000 

4 OOOOO 

-.03626 

-.00338 

-.00866 

-.06759 

.02469 

. 17539 

.02263 

. 02838 

.975 

-2.000 

10.00000 

4 00000 

-.01154 

.00108 

-.00431 

- 06289 

.02500 

. 16271 

. 02764 

. 02876 

.975 

.000 

10.00000 

4 00000 

.01416 

. 00574 

.00026 

-.06432 

.02586 

. 15816 

. 02390 

.02535 

.975 

2.000 

10  00000 

4 OOOOO 

.04065 

.01079 

.00385 

-.06266 

.02603 

. 15622 

.01372 

.01610 

.975 

4.000 

:o  oqooo 

4 00000 

.06655 

.01570 

.00662 

-.05904 

02632 

. 15393 

00655 

. 00652 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01289 

.00239 

00194 

.00087 

,00021 

-.00247 

-.00230 

-.00282 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

! . 150 

-6  000 

10.00000 

4 OOOOO 

-.05069 

- 00663 

-.00544 

-.07070 

.02545 

. 18031 

. 04863 

02659 

3.150 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

- . 02284 

-.00153 

-.00159 

- 06511  * 

. 02693 

. 1 6983 

.04397 

.01762 

! . 350 

-2.000 

10.00000 

4.QQ0Q0 

.00640 

.00396 

00191 

-.06572 

.02836 

. 16466 

.04003 

.00554 

I.  150 

.000 

10.00000 

4 OOOOO 

, 03590 

.00948 

00463 

-.07075 

.02893 

. 16493 

.03337 

-.00617 

I . 150 

2.000 

10  00000 

4.00000 

.06247 

.01442 

00660 

-.07220 

.02963 

.16679 

.02445 

-.01646 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01427 

00267 

.00136 

-.00131 

.00043 

-.00044 

-.00326 

-.00570 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

• 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJA081  ( 18  AUG 

i 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L 1 * 

10.000 

LREF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R1  ■* 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

4.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.22  GRAD 

I ENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

• 

MACH 

ALPHA 

ELV-L . 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10  00000 

4.00000 

-.0721 1 

-.01092 

-.00685 

-.07796 

. 02546 

. 19343 

.05276 

.02428 

1 . 205 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

- . 04530 

- . 00587 

-.00416 

-.07197 

02697 

. 18364 

.04695 

.01548 

1 205 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

- 01573 

-.00026 

- 00134 

-.06674 

. 02758 

. 17332 

.04242 

.00470 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

01516 

00550 

00173 

-.06626 

02816 

. 16599 

.03900 

-.00564 

1 .205 

.000 

10.00000 

4 00000 

04343 

.01069 

00446 

-.07126 

02880 

16688 

.03358 

-.01551 

I .205 

2.000 

10.00000 

4.00000 

06717 

.01514 

00632 

-.07322 

02962 

. 1691  I 

. 02636 

- . 02520 

1 .205 

4 000 

10  00000 

4.00000 

08729 

.01896 

.00771 

-.07080 

.03042 

. 16859 

.01644 

-.03241 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01290 

.00240 

.001 13 

-.00075 

00036 

- 00032 

-.00323 

- 00469 

LARC 

BFT  TPT  749  UA93I  0TSAT130 

(MJJA09)  ( 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

000 

ELV-L 1 = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

=4  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

> 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTH 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8  000 

10.00000 

4.00000 

-.07054 

-.00962 

-.01774 

-.00784 

.00214 

02011 

.01711 

.00571 

.900 

: -6.000 

10.00000 

4 00000 

-.04508 

-.00512 

- 01271 

-.00379 

.00111 

01342 

.01722 

01213 

.900 

-4.000 

10.00000 

4 00C00 

-.02109 

-.00090 

-.00763 

-.00100 

.00049 

.00984 

.01559 

.01591 

.500 

-2.000 

10  00000 

4.00000 

00663 

00383 

- 00175 

- 00050 

00037 

.00724 

.01557 

.01787 

.900 

.000 

10.00000 

4.00000 

03151 

.00832 

.00351 

00029 

00005 

.00253 

.01733 

.01884 

.900 

2 000 

10  00000 

4.00000 

.05881 

.01286 

.00955 

.00131 

.00024 

-.00146 

01873 

.01742 

.900 

4.000 

10  00000 

4 00000 

08155 

.01685 

.01259 

00084 

00073 

.00055 

. 02005 

. 007311 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01287 

. 00223 

. Q0259 

.00027 

.00002 

- 00136 

.00060 

-.00088 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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- 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJA091  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2590.0000  i 

SQ.FT.  XMRP 

«=  976.0000  IN.  XT 

BETA  =• 

.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

tE 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  «= 

4.000 

ELV-R1  * 

10.000 

0REF  = 

1290.3000 

INCHES  2 MRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  • GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

- . 07842 

-.01132 

-.,0.1495 

-.00519 

.00213 

.01959 

.00070 

.02462 

.975 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

- . 05092 

-.00643 

-.01032 

-.00183 

.00146 

.01436 

- . 00282 

. 02604 

.975 

-4.000 

10  00000 

4.00000 

-.02466 

- 00176 

-.00561 

.00230 

. 00053 

.00614 

-.00058 

. 02868 

975 

-2.000 

10.00000 

4 00000 

.00162 

.00294 

-.00076 

.00447 

.00001 

-.00005 

.00786 

.03001 

.975 

.000 

10.00000 

4.00000 

.03001 

00820 

00380 

.00380 

- 00035 

-.00194 

.00756 

. 02877 

.975 

2 000 

10.00000 

4.00000 

. 05905 

01382 

. 00752 

.00299 

- 00069 

-.00289 

.00416 

. 02462 

.975 

4 000 

10  00000 

4.00000 

08468 

.01859 

01042 

- 00058 

.00052 

.00291 

-. 00394 

.01402 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01381 

00258 

00202 

-.00036 

-.00004 

-.00047 

-.00052 

-.00173 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

4 00000 

- 03981 

- . 00475 

-.00414 

-.00031 

.00107 

01071 

.04346 

.02900 

1 . 150 

-4  000 

10  00000 

4 00000 

-.00609 

.00150 

-.00057 

.00152 

.00063 

00687 

03799 

.03130 

1 . 150 

-2.000 

10  00000 

4.00000 

02864 

.00788 

00270 

.00191 

.'00020 

.00317 

.0348!' 

.02313 

1 . 150 

000 

10.00000 

4 00000 

C5948 

.01350 

. 0058B 

.00069 

-.00028 

.00005 

. 03232 

. 00972 

1 . 150 

2.000 

10.00000 

4 00000 

.08518 

.0181! 

.00829 

-.00199 

.00033 

.00355 

. 02574' 

-.00431 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01523 

.00277 

.00149 

- 00059 

-.00007 

-.00065 

-.00196 

-.00601 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CNN 

C8W 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

-.06012 

-.00921 

-.00585 

-.00137> 

.00226 

.01465 

. 05004 

.02732 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

4 00000 

02882 

-.00322 

-.00329 

.00063 

.00186 

.01 186 

.04449 

02611 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

4.00C30 

.00381 

00305 

-.00101* 

.00336 

.00099 

.00649 

.03977 

.02011 

1 .205 

-2  000 

10.00000 

4.00000 

. 03707 

0091  1 

.00193 

.00499 

.00017 

.00031 

03698 

.01094 

1 .205 

.000 

10.00000 

4.00000 

.06701 

.01444 

.00509 

.0034! 

-.00000 

-.00142 

.03480 

-.00118 

1 205 

2 000 

10  00000 

4.00000 

.09121 

.01879 

.00778 

00017 

.00052 

.00208 

. 0294 1 

- 01289 

1 205 

4 000 

10  00000 

4 00000 

.11123 

.02255 

- 00953 

- 00179 

. 00092 

00527 

.02107' 

- . 02273 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01345 

.00243 

00135 

-.00076 

.00001 

- 00003 

-.00225: 

-.00548 

date  eg  i 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  1 

DTSAT130 

(MJJA101  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L!  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMPP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  ' 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

900 

-8.000 

10.00000 

4 OOOOO 

-.06587 

-.00896 

-.01579 

. 06532 

- 01492 

-.14505 

.00131 

- . 00276 

900 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

- 03887 

- 00417 

-.01020 

06427 

- 01770 

-.14393 

.00230 

.00618 

900 

-4.000 

10  00000 

4.00000 

- 01080 

.00076 

-.00416 

.06186 

-.01958 

-. 13973 

.00333 

.01450 

.900 

-2  000 

10.00000 

4 ooooo 

.01730 

. 00569 

.00172 

. 06202 

- 02137 

-.14483 

.00201 

.01721 

.900 

.000 

10  00000 

4 ooooo 

.04349 

.01048 

00697 

. Ob  1 66 

-.02267 

-.14605 

.00248 

.01835 

.900 

2 000 

10.00000 

4.00000 

. 07068 

.01495 

.01223 

. 05999 

- 02266 

-.14387 

00245 

.01758 

.900 

4 000 

10.00000 

4 00000 

.09224 

.01835 

.01458 

06293 

-.02401 

-. 14709 

.00212 

.01079 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01297 

. 00222 

.00240 

.00001 

-.00051 

-.00077 

-.00010 

- 00036 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8  000 

10.00000 

4.00000 

- 06928 

-.00996 

-.01344 

.07201 

- 01774 

- . 1 5789 

-.01149 

.02080 

.975 

-6  000 

10  00000 

4.00000 

- 03876 

- 00460 

-.00809 

.06965 

-.01985 

- 15459 

-.01322 

.02146 

975 

-4  000 

10.00000 

4.00000 

- 01016 

00061 

- 0031 I 

-.02199 

-.15392 

-.01389 

02409 

.975 

-2  000 

10  ooooo 

4 OOCOO 

.02008 

.00615 

.00191 

06791 

-.02374 

-. 15430 

-.01190 

. 02568 

.975 

.000 

10.00000 

4.00000 

.05111 

.01206 

00635 

06650 

-.02504 

-. 15263 

-.00735 

. 02497 

.975 

2.000 

10.00000 

4.00000 

07864 

.01728 

.00989 

06305 

-.02522 

-.15028 

-.00679 

.02090 

.975 

4 000 

10  ooooo 

4.00000 

10617 

.02189 

01405 

.05637 

-.02424 

-.14352 

-.00952 

01523 

GRADIENT 

•OOOOO 

OOOOO 

01456 

. 00268 

00212 

.00148 

- 00030 

.00124 

00069 

- 001 13 

PUN  NO. 

0/  0 

RN,L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

1 D. OOOOO 

4 OOCOO 

-.02148 

-.00164 

- 00434 

06724 

-.02065 

-. 15002 

.03021 

. 02560 

I . !50 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

01520 

.00510 

-.00080  , 

. 06754 

-.02416 

-.15135 

.02697 

.03082 

1 . 150 

-2  000 

10.00000 

4 OOOOO 

. 04775 

.011 15 

00243 

. 06886 

-.02693 

-.15399 

. 02285 

.03381" 

1.150 

.000 

10  ooooo 

4.00000 

07732 

01656 

0(3538 

.07019 

-.02824 

-.15826 

.01653 

. 02578 

1 . 150 

2.000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

10279 

.021 16 

.00819 

06S95 

-.02795 

- 15581 

.01063 

.01254 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

01462 

.00268 

.00150 

00028 

-.00063 

- 00088 

- 00277 

-.00314 

DATE  29  OCT  7G 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

• 
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LARC 

8FT  TPT  749  MA931  0TSAT13Q 

(MJvlAlOJ 

{ 18  AUG  76  J 

REFERENCE  DATA 

- 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SO. 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-L 1 * 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1 

10.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

l .205 

■'8.000 

10.00000 

4.00000 

- . 04974 

-.00706 

-.00891 

.07185 

-.01871 

-.15637 

. 03872 

.02347 

1.205 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

-.01382 

-.00036 

-.00620 

.07147 

-.02180 

-.15501 

.03538 

.02610 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

.02147 

.00612 

-.00319 

. 07092 

- 02450 

-.15457 

.03256 

.03028 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

.05281 

01182 

,00027 

.07128 

-.02647 

-. 15639 

.02966, 

.02673 

1 .205 

.000 

10.00000 

4.00000 

. 08058 

.01698 

.00341 

07309 

- . 02786 

-.16098 

. 02542 

.01535 

1.205 

2 000 

10.00000 

4.00000 

. 10571 

.02141 

.00648 

.07360 

- . 02852 

-.16247 

.02016 

.00284 

1 .205 

4 000 

10.00000 

4 00000 

. 12816 

02536 

00913 

. 06982 

- . 02855 

-.15817 

. 0 1 339i 

- 00939 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

01331 

.00240 

00154 

00001 

- 00051 

-.00066 

-.00239 

-.00516 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT130 

f MU JA 1 t ) 

l 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

< 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

■FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L 1 = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3 98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

-.06614 

-.00883 

-.01540 

.10123 

-.02512 

-.22453 

-.00203 

-.00284 

.900 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

- 03830 

-.00402 

-.00960 

. 10010 

-.02823 

-.22400 

-.00026 

.00617 

.900 

-4  000 

10.00000 

4 00000 

-.00901 

.001 12 

- 00347 

09842 

-.03113 

-.22236 

-.00062 

.01392 

.900 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

.02085 

.00636 

00292 

.09704 

-.03297 

-.22266 

-.00135 

.01611 

.900 

000 

10.00000 

4.00000 

.04981 

.01146 

. 00866 

09649 

-.03494 

-.22342 

-.00148 

.01767 

.900 

2.000 

10.00000 

4.00000 

.07439 

.01564 

. 0 ' 320 

09387 

-.03606 

-.21996 

-.00173 

.01695 

.900 

4.000 

10.00000 

4 OOOOO 

.09624 

01904 

.01527 

09527 

-.03754 

-.22187 

-.00174 

.01 148 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01320 

.00226 

.00239 

00047 

- . 00079 

.00018 

-.00013 

-.00020 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

OTSAT13Q 

(MJJA1 I)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SO  FT . XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L  I « 

'0.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  * 

10.000 

BREF  = 

1290. 30D0 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L. 

ELV-LO 

CNW 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

- . 06739 

-.00950 

-.01307 

. 1 1213 

- . 02899 

-.24732 

-.01649 

. 02077 

.975 

-6.000 

10  00000 

4.00000 

-.03641 

-.00402 

-.00758 

. 1 0787 

-.03142 

-.24159 

-.01873 

. 02073 

.975 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

- 00533 

.00157 

-.00233 

.10408 

-.03412 

-.23687 

-.01861 

.02218 

975 

-2.000 

10.00000 

4 OOOOO 

.02781 

.00765 

00267 

. 1003! 

- 03636 

-.23232 

-.01541 

. 02284 

.975 

.000 

10.00000 

4.00000 

. 06004 

.01388 

.00682 

.09773 

-.03817 

-.22967 

-.01002 

. 0220 1 

.975 

2.000 

10  00000 

4.00000 

08702 

01876 

01071 

.09105 

- 03831 

-.22492 

-.00792 

.01900 

.975 

4 . 000 

10.00000 

4.00000 

1 1408 

02319 

01503 

08579 

-.03863 

-.21838 

-.00770 

.01518 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01490 

00272 

00214 

■ . 00225 

- 00055 

. 00222 

.00147 

-.00089 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW  , 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10  OOOOO 

4 OOOOO 

- 01370 

-.00017 

-.00524 

. 1 0308 

-.03296 

-.23489 

.02600 

. 02496 

1.150 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

02396 

.00663 

-.00173 

.10032 

-.03700 

-.23214 

. 02284 

.02881 

1.150 

-2. 000 

1,0.00000 

4 00000 

.05542 

.01251 

.00147 

.09940 

- 04020 

-.23158 

.01883 

.03325 

1.150 

000 

10  OOOOO 

4.  OOOOO 

08528 

.01789 

.00478 

.10014 

-.04174 

-.23364 

.01233 

.03080 

l 150 

2. 000 

10  OOOOO 

4.00000 

. 1 1 227 

.02263 

0079! 

09894 

- 04198 

- . 23284 

.00551. 

-0I9S0 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

01474 

.00267 

.00161 

0C017 

- 00082 

-.00021 

-.00293 

-.00147 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

-.04583 

-.00604 

-.01064 

1 1.055 

-.03058 

-.24576 

.03465 

.02310 

1 .205 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

-.00825 

.00070 

-.00745 

. 1 0728 

-.03445 

-,24008 

.03169 

.02446 

1 205 

-4  000 

10  00000 

4.00000 

.02713 

.00715 

- . 00436 

.10510 

, -.03785 

-.23750 

. 02835 

.03018 

1 .205 

-2. COO 

10.00000 

4.00000 

05827 

J 0 1 282 

-.00111 

.10389 

-.04029 

-.23692 

. 02425 

. 03094 

1 . 205 

.000 

10.00000 

4.00000 

.08758 

.01802 

. 00263 

.10439 

-.04147 

-.23872 

.01933 

.02220  ' 

1 205 

2.000 

10.00000 

4 OOOOO 

.11371 

.02257 

.00592 

. 1 0474 

-.04243 

-.24059 

.01348 

01032 

1 .205 

4 000 

10  00000 

4.00000 

.13621 

.02643 

00885 

10122 

-.04315 

-.23744 

.00846 

-.00206 

GRADIENT 

OOOOO 

.00000 

01368 

.00242 

00167 

.00035 

-.00064 

- 00018 

-.00253 

-.00426 

DATE  29  OCT  78  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  BET  TPT  749  UA931  OTSATI30 


(MJJA12)  « 18  AUG  76  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  » 1290.3000  INCHES 
BREF  a 1290.3000  INCHES 
SCALE  » .0100 


XMRP  a 

976.0000  IN. 

XT 

YMRP  a 

.0000  IN. 

YT 

ZMRP  = 

400.0000  IN. 

ZT 

RN/L  ' 3.98 

GRADIENT  INTERVAL 

BETA 

ELV-LO 

ELV-RO 


-5.00/  5.00 


-6.000  ELV-U  « 10.000 
14.000  ELV-R1  10.000 
14.000 


MACH  = .900 


ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

-8  000 

10.00000 

14.00000 

-.03242 

-.00399 

-6.000 

10  00000 

14.00000 

-.01286 

-.00032 

-4.000 

10.00000 

14.00000 

.00802 

.00356 

-2.000 

10.00000 

14  00000 

.02966 

.00752 

000 

10.00000 

14  00000 

.05350 

.01202 

2.000 

10.00000 

14  00000 

07902 

01681 

- 4.000 

10.00000 

14.00000 

10348 

02127 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01205 

00224 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-.01821 

-.11257 

.03034 

.27005 

.01594 

-.01308 

-.01415 

- 10804 

.03205 

.26243 

.01746 

-.01221 

-.01004 

-.10347 

.03333 

.25213 

.01797 

-.01615 

-.00601 

-. 10054 

03473 

.24433 

.01818 

-.01793 

-.00179 

- . 09832 

. 03687 

.23729 

.01657 

-.02140 

00265 

-.09570 

03993  - 

.23233 

.01555 

- 02892 

.00610 

-.09755 

.04092 

.23717 

.01094 

-.04169 

.00205 

00083 

00097 

-.00210 

-.00083 

- 00310 

RN/L  = 4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5  00/  5.00 


MACH  = .975 


ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

• CBW 

-8  000 

10.00000 

14.00000 

- . 05655 

- 00719 

-6.000 

10.00000 

14  OOCOO 

-.03139 

-.00254 

-4.000 

10  00000 

14.00000 

-.00657 

.00196 

-2.000 

10  00000 

14  00G00 

01850 

00631 

000 

10  00000 

14.00000 

043 1 0 

01082 

2 000 

10.00000 

14.00000 

.06949 

. C ! 576 

4.000 

10.00000 

14  00000 

. 09382 

.02044 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

01259 

00232 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

- 0t796 

- 12247 

.03578 

29256 

01183 

-.0269! 

- 01446 

-.11095 

.03608 

.27538 

.01895 

-.02395 

-.01053 

-.10141 

.03621 

25913 

. 02264 

-.02204 

- 00602 

- 09460 

.03724 

.24556 

.013! 1 

-.02339 

-.00209 

-.09364 

.03818 

.23013 

-.00176' 

- . 02690 

.00120 

-.09138 

.03922 

.23526 

-.01616 

-.03974 

. 00388 

- . 08862 

.04107 

.23399 

-.02354 

-.05746 

00180 

.00144 

00058 

- 00303 

- 00608 

-.00436 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OE  POOR  QUALITY 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93 

PAGE 

567 

LARC 

8FT  TPT  749 

UA93)  i 

0TSAT130 

(MJJA1 3)  ( IS  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

=*  976.0000  IN.  XT 

- 

BETA  « 

-4.000 

ELV-L I * 

10.000 

LREF 

a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-R1  * 

10  000 

BREF 

- 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

* 

.0100 

RN/L  - 

3.99  GRADIENT  INTERVAL  " -5,00/  5.00 

MACH 

» .900 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

10.00000 

14.00000 

-.03247 

-.00386 

-.01830 

- . 07777 

.01901 

. IB432 

.01087 

-.0t475 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

-.01237 

-.00009 

-.01418 

-.07251 

.02037 

. ! 7569 

.01219 

-.01252 

-4.000 

10.00000 

14.00000 

.00951 

.00386 

-.01011 

-.06936 

.02150 

. 16978 

.01207 

-.01690 

-2.000 

10.00000 

14.00000 

.03189 

.00801 

-.00541 

-.06713 

. 02264 

. 16358 

.01190 

-.01965 

.000 

10.00000 

14  00000 

.05920 

.01302 

-.00088 

-.06466 

.02400 

. 15657 

.01059 

- . 02228 

2.000 

10.00000 

14  00000 

. 08769 

. 0 1 942 

.00354 

-.06163 

.02510 

. 15240 

.00964 

-.03008 

4 000 

10.00000 

14  00000 

.11265 

.02299 

00728 

-.06266 

02618 

. 15628 

.00699 

-.03985 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01320 

00243 

00219 

00094 

00059 

- 0019! 

-.00062 

-.00282 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  * - 

■5.00/  '5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

-8.000 

10.00000 

14  OODOO 

-.05349 

- . 00669 

-.01749 

-.08333 

.02392 

.20007 

.00993 

- 02803 

-6.000 

10  OODOO 

14.00000 

-.02777 

- 0020! 

-.01377 

- 07332 

.02366 

. 18472 

.01456 

- . 02637 

-4.000 

10.00000 

14.00000 

-.00262 

00261 

-.00983 

-.0661 l 

.02343 

.17138 

.01694 

- . 02537 

-2  000 

10.00000 

14.00000 

.02323 

.00712 

- . 00524 

- 06262 

.02448 

.16284 

.01002 

-.02558 

.000 

10.00000 

14.00000 

.04900 

.01189 

-.00108 

-.06382 

.02529 

.15941 

- 00451 

- . 02782 

2.000 

10.00000 

14  00000 

.07711 

.01727 

.00200 

-.06191 

.02519 

15560 

- 01977 

- 03684 

4.000 

10.00000 

14.00000 

.10418 

. 02235 

.00503 

-.05810 

. 02590 

.15315 

-.02880 

- . 05274 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01337 

.00248 

.00185 

.00084 

00028 

-.00219 

-.00606 

-.00330 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30  (MJJAI4)  < 18  AUG  76  > 


REFERENCE  DATA  ' PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

- 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  «> 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

a * 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L 

3 98 

GRAOIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5.00 

MACH 

* .900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNW 

CBM 

CTM 

CYN 

CBL  - 

CY 

CHE!. 

CHEO  - 

-8.000 

10.00000 

14.00000 

-.03934 

-.00483 

-.01800 

-.00490 

.00125 

.01644 

-.00257 

- .02163 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

-.01457 

- 00044 

-.01310 

-.00158 

.00063 

.01 1 10 

-.00188 

-.01771 

-4.000 

10.00000 

14.00000 

.01 172 

00422 

-.00779 

.00098 

.00028 

.00728 

-.00413 

-.01930 

-2.000 

10.00000 

14.00000 

. 03929 

.00899 

" -.00217 

.00166 

.00033 

.00338 

-.00757 

- . 02348 

000 

10  00000 

14  00000 

.07134 

01495 

. 00270 

. 00222 

-.00014 

.00048 

-.00729 

- . 02764 

2.000 

10.00000 

t4  0Q000 

. 10356 

02098 

00729 

.00267 

-.00013 

- . 00226 

-.00841 

- . 03345 

4 000 

10.00000 

14  00000 

13053 

.02551 

.01171 

00225 

- 00014 

- 00106 

-.00622 

- 03882 

GRADIENT 

00000 

00000 

01510 

.00273 

.00242 

00018 

- 00007 

- 00112 

-.00025 

-.00245 

RN/L 

- 4 09 

GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5.00 

MACH 

= .975 

Al  PHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTM 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8  000 

10  00000 

14  00000 

- 04806 

-.00580 

-.01642 

- 00302 

.00135 

.01689 

-.00308 

-.03039 

-6  000 

l-  10  00000 

14  OOCOO 

-.02028 

- 00078 

-.01206 

.00012 

.00065 

.01270 

- 00191 

- 03040 

-4  000 

10.00000 

14.00000 

.00777 

.00423 

-.00724 

.00369 

-.00023 

.00574 

.00034 

- 03002 

-2.000 

10  00000 

14.00000 

.03622 

. 00926 

- 00199 

.00557 

-.00067 

- 00088 

-.00246 

- 03005 

.000 

10.00000 

14.00000 

.06494 

01458 

.00260 

.00374 

-.00079 

- 00087 

-.01 196 

- 03120 

2.000 

10.00000 

14.00000 

09366 

.01991 

.00617 

.00244 

-.00063 

-.001 15 

-.02528 

-.03522 

4.000 

10.00000 

14.00000 

. 12064 

.02469 

. 00899 

.00031 

.00022 

.00151 

- . 03974 

- . 04674 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01416 

00258 

.00203 

-.00049 

.00005 

-.00044 

-.00515 

-.00193 

DATE  S9  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

569 

LARC 

8FT  TPT  749 

( IA93) 

OTSAT1  30 

(MJJAI5)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  «=  2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.0Q0 

ELV-RI  « 

10.000 

BREF  = 1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  =■  .0100 

RN/L  =■ 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  « ■ 

-5.00/  5.00 

MACH  = ,900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

10.00000 

14.00000 

- . 03537 

-.00428 

-.01559 

.06618 

-.01517 

-.14456 

-.01383 

-.02362 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

- 00898 

.00032 

-.01008 

. 06466 

-.01740 

-.14289 

-.01327 

-.02181 

-4.000 

10.00000 

14  00000 

.02150 

.00576 

-.00447 

.06384 

-.01961 

-.14172 

-.01400 

-.02282 

-2,000 

10.00000 

14.00000 

05304 

.01155 

00121 

.06440 

-.02163 

- . 1 4754 

-.01518 

-.02490 

.000 

10.00000 

14.00000 

.08514 

.01757 

00585 

06354 

-.02313 

-. 14755 

-.01563 

- . 02888 

2.000 

10.00000 

14  00000 

1 1742 

■02333 

.01056 

06122 

-.02367 

-.14494 

-.01703 

-.03264 

4,000 

10.00000 

14.00000 

14372 

02769 

.01453 

06104 

- 02456 

-.14514 

- 01675 

- 03669 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01544 

00278 

.00237 

- 00044 

-.00060 

- 00021 

-.00037 

-.00178 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

•5.00/  5 00 

MACH  = .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-a  000 

10.00000 

14 .00000 

-.03791 

-.00416 

-.01483 

07388 

-.01900 

-. 16018 

-.01919 

-.03092 

-6.000 

10.00000 

14  00000 

- . 00785 

.00124 

-.00981 

.07148 

- . 02089 

-.15630 

- 02309 

-.03038 

-4.000 

10  00000 

14  00000 

02237 

.00667 

-.00460 

. 06976 

-.02270 

-.15363 

- . 02595 

-.03006 

-2.000 

10.00000 

14  00000 

05249 

.01230 

.00030 

.06950 

-.02459 

-. 15499 

- . 02769 

-.03195 

.000 

10.00000 

14.00000 

.08392 

.01816 

.00485 

. 06879 

-.02581 

15631 

- . 02783 

-.03641 

2.000 

10.00000 

14.00000 

. 1 1447 

.02318 

.00960 

.06429 

-.0251 1 

- 15265 

-.03289 

-.04597 

4.000 

10.00000 

14.00000 

. 14215 

.02809 

.01215 

. 05669 

-.02433 

- 14431 

-.03815 

-.05549 

GRAD  1 ENT 

00000 

.00000 

.oi5oe 

. 00269 

.00214 

- 00157 

-.00019 

.00105 

-.00148 

-.00324 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  - PAGE  570 


LARC 

8FT  TPT’749 

( I A93)  OTSAT130 

(MJJA1B)  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  <* 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  » 

1290.3000  INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

14.000 

ELV-RI  » 

10.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE  * 

.0100 

RN/L  - 

'3.98  GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

MACH 

■>  .900 

ALPHA 

ELV-L-I 

ELV-LO 

CNW  " 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEJ 

CHEO 

' -8.000  * 

'10.00000  • 

14'.00000 

- 03454 

-.00416 

-.01471 

.10136 

-.02523 

* -.22403’ 

•*  -.01621; 

-.02437 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

-.00762 

.00059 

-.00910 

.09930 

-.02772 

-.22184 

-,..01523 

- . 02260 

-4.000 

10.00000 

14.00D00 

. 02367 

.00625 

- .‘00347 

.09773 

-.03047 

-.22005 

-.01598 

- . 02363 

-2.000 

10.00000 

14  00000 

05659 

.'01232  ' 

.00213 

.09840 

-.03314 

-.22421 

-.016! 1 

-.02499 

.000 

10  00000 

14.00000 

.09019 

.01861 

.00694 

.09739 

-.03547 

-.22433 

-.01729 

-.02852 

2.000 

10.00000 

14.00000 

12252 

. 02423 

.01 193 

09350 

-.03705 

-.21971 

-.01805 

-.03177 

4.000 

10.00000 

14  OOOOO 

.14625 

02801 

01545 

.09360 

-.03830 

-.21994 

-.01766 

- 03508 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01556 

.00277 

00238 

-.00066 

-.00098 

.00024 

-.00027 

-.00148 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

10  00000 

14  OOOOO 

-.03564 

-.00367 

-.01446 

. 1 1449 

- 03027 

-.25047 

-.02432 

03293 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

-.00393 

.00197 

-.00900 

. 10916 

-.03235 

-.24279 

- . 029531 

-.0325! 

-4  000 

10.00000 

14.00000 

. 02894 

.00786 

-.00346 

.10451 

-.03484 

-.23650 

-.03219 

-.03145 

-2.000 

10.00000 

14.00000 

.061 15 

01384 

.00147 

.10184 

-.03731 

-.23437 

-.03248! 

-.03350 

.000 

10.00000 

14.00000 

.09200 

01949 

.JD0598 

.09890 

-.03823 

-.23264 

-.03076 

-.03990 

2.000 

10  00000 

14  00000 

i 12262 

. 02456 

.01044 

.09177 

-.03789 

-.22573 

-.031781 

-.04777 

4.000 

10.00000 

14.00000 

. 15! 16 

.02958 

.01296 

.08500 

-.03841 

-.21769 

-.03445. 

-.05484 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01530 

.0027! 

. 00209 

-.00245 

-.00039 

.00231 

-.00019' 

-.00305 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  571 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 


(MJJAI7)  I IB  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6  000 

ELV-L!  = 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  « 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN  , 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.07266 

-.01097 

-.00424 

-.10739 

.03924 

.27036 

.06138 

.06633 

1.150 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

- . 04698 

-.00623 

- . 00069 

- . 09978 

.04148 

.25709 

.05568 

.05085 

t . 150 

-2.000 

10.00000 

-5.00000 

-.02010 

-.00128 

00275 

-.09768 

04328 

.24868 

.04879 

.03551 

1.150 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.00784 

. 00393 

.00561 

- 10138 

.04446 

.24773 

.04005 

. 02207 

1 . 150 

2.000 

10  00000 

-5.00000 

.03604 

, 00922 

.00763 

-. 10271 

.04511 

.24815 

.03005 

.00992 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01385 

. 00258 

.00139 

-.00062 

.00060 

-.00139 

-.00428 

-.00681 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10  00000 

-5  00000 

- 09292 

-.01503 

-.00503 

- 11922 

.03869 

.28910 

. 06064 

.06541 

1 .205 

-6.000 

10  00000 

-5  00000 

- . 06765 

- 01025 

- . 00226 

-.10955 

041Q2 

.27336 

.05315 

.05051 

1 205 

-4.000 

10.00000 

-5  00000 

-.04095 

-.00514 

.00035 

-.10188 

.04229 

, 26064 

.04697 

.03652 

1 .205 

-2.000 

10  00000 

-5  00000 

-.01277 

.00016 

.00305 

- . 09966 

.04325 

.25176 

.04214 

.02537 

I .205 

.000 

10  00000 

-5  00000 

01454 

.00530 

00557 

-.10377 

04389 

.25032 

. 03568 

.01454 

1 .205 

2.000 

10.00000 

-5  00000 

.03948 

.01015 

.00702 

- 10494 

04423 

.24979 

.02703 

.00427 

1 .205 

4 000 

10.00000 

-5  00000 

.06077 

.01427 

.00799 

-.10194 

.04543 

.25001 

.01514 

-.00473 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01278 

.00244 

.00096 

-.00027 

.00036 

-.001  16 

-.00390 

- 00518 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 

(MJJA18)  1 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6  000 

10.00000 

-5  00000 

- . 06695 

- 01016 

- 00363 

-.07043 

.0253! 

. 18042 

.05684 

.07468 

1 . 150 

-4  000 

10.00000 

-5  00000 

-.03963 

-.00506 

-.00006 

-.06501 

.02705 

. 17026 

.05166 

.06260 

1.150 

-2.000 

10.00000 

-5  00000 

- 01048 

.00041 

.00331 

- . 06429 

.02819 

.16261 

.04601 

.0470! 

1 . 150 

.000 

10.00000 

-5.00000 

02013 

.00610 

.00621 

-.07035 

.02933 

. 16457 

. 03806 

.03170 

1.150 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

.04781 

.01135 

.00801 

- . 07097 

.0296! 

. 16470 

.02993 

.01753 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01465 

. 00275 

.00136 

- 00120 

.00044 

-.00074 

-.00362 

-.00753 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


RAGE  572 
(MJJAJ8)  t IB  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  11A93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT . XMRP 

- 976 

.0000  IN.-  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

c 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

-5.000 

ELV-Rl  » 

10.000 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

-r 

O 

O 

.0000  IN.  ZT 

ELV-R0  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO, 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

■ CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

10.00000 

-5.00000 

-.08807 

-.01439 

-.00474 

-.07770 

. 02544 

.19360 

. 05750 

.07361 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.06149- 

-.00929 

-.00223 

-.07154 

.02719 

. 18358 

.05131 

. 06082 

1 .205 

-4.000 

10  00000 

-5.00000 

-.03225 

- -.00366 

.00036 

-.06590 

.02780 

. 17306 

. 04599 

. 04622 

t .205 

-2  000 

10.00000 

-5  00000 

-.00156 

.00211 

00335 

-.06548 

.02840 

. 16630 

.04171. 

.03415 

1 .205 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.02637 

00746 

. 00550 

-.07062 

02906 

. 16650 

.03642 

.02217 

1 .205 

2 000 

10.00000 

-5  00000 

. 05246 

.01238 

.00712 

- 07142 

02910 

16556 

.03014 

.01034 

t 205 

4 000 

10  00000 

-5  00000 

07276 

.01630 

00832 

- . 06972 

.03033 

. 16765 

.01981 

-.00049 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01320 

.00251 

0009B 

- 00068 

.00029 

-.00058 

-.00320 

-.00586 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

IMJJA19)  1 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

10. 000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

,00/  5.00 

* 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.0551 1 

-.00827 

-.00224 

-.00131 

.00098 

.01228 

.04697 

. 07967 

1.150 

-4.000 

10  00000 

-5.00000 

-.02190 

-.00203 

00110 

.00095 

.00041 

.00744 

.04232 

.07946 

1.150 

-2  000 

10.00000 

-5  00000 

.01337 

.00449 

.00454 

.00225 

-.00025 

.00188 

.03965 

. 06926 

1 . 150 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.04525 

.01040 

.00742 

.00108 

-.00071 

-.00044 

.03671 

. 05349 

1 . 150 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

. 07074 

01527 

.00911 

- 00182 

00005 

.00295 

.02956 

.03634 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

01549 

.00289 

00135 

- 00047 

-.00008 

-.00079 

-.00206 

-.00726 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10  00000 

-5.00000 

- 07890 

-.01292 

-.00429 

-.00007 

.00155 

01255 

. 05367 

. 07864 

1 205 

-6.000 

10  00000 

-5.00000 

-.04659 

-.00667 

- 00195 

.00158 

.00128 

.01035 

.04783 

. 07597 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

-5  00000 

-.01264 

-.0001 1 

0001  1 

.00414 

.00035 

.00496 

.04292 

. 06785 

1 .205 

-2.000 

10  00000 

-5.00000 

021  17 

.00605 

00318 

.00554 

-.00039 

-T  00060 

.04010 

.05551 

1 .205 

.000 

10  00000 

-5.00000 

. 05257 

.01164 

. 00631 

.00294 

-.00007 

.00010 

.03737  ' 

.04107 

' * 1 .205' 

- - 2.000 

- 10.00000 

-5.00000 

.07671 

.01612 

.00851 

.00098. 

.00005 

.00045 

03223 

.02673 

1 .205 

4.000 

10  00000 

-5.00000 

. 09826 

.02006 

01046 

-.00072 

.00042 

.00359 

02484 

.01274 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01387 

.00252 

.00130 

-.00071 

.00003 

-.00009 

-.00220 

-.00695 

ORIGINAL  PAGE  IS 
GE  POOR  QUALM 


DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE  573 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

0TSAT130 

CMJJA201  ( 18  AUG  76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-L  l = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

« .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

» -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.03852 

-.00526 

-.00269 

.06658 

-.02106 

-. 151 16 

.03260 

.07768 

1.150 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

-.00064 

.00177 

.00071 

. 06650 

-.02468 

-.15173 

.02943 

.08089 

1.150 

-2.000 

10.00000 

-5.00000 

.03304 

.00814 

.00355 

.06740 

- 02750 

-. 15339 

. 02652 

.08245 

1.150 

000 

10.00000 

-5  00000 

. 06224 

. 0 1 3G6 

. 00628 

. 06890 

- 02909 

-. 15658 

.02163 

.07429 

• 1.150 

2 000 

10.00000 

-5.00000 

. 08892 

.01848 

.0091 1 

.06882 

- 02896 

-.15682 

.01556 

.05702 

- 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01489 

00278 

.00140 

00042 

- 00072 

-.00092 

-.00233 

- 00399 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

10  00000 

-5  00000 

- . 06784 

-.01059 

- 00751 

. 07204 

-.01934 

-.1581  1 

04172 

.07440 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

-5  00000 

- . 02950 

- 00356 

-.00455 

07154 

- 02265 

- 15674 

03791 

07581 

l .205 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

.00617 

.00313 

-.00200 

07!  19 

- 02550 

-. 15710 

.03460 

.07868 

1 .205 

-2.000 

10  00000 

-5  00000 

.03618 

.00885 

00076 

.07125 

-.02747 

-.15816 

.03204 

. 07425 

1 .205 

.000 

10.00000 

-5  00000 

06661 

.01417 

00457 

.07196 

- . 02853 

-.15952 

.02812 

.06126 

1.205 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

.09198 

.01877 

00740 

07317 

-.02907 

-.16221 

.02245 

.04466 

l .205 

4 000 

10.00000 

-5.00000 

. I 1472 

. 02279 

00991 

06957 

- . 02899 

-.15900 

.01589 

.02869 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01365 

.00246 

.00152 

00007 

- 00043 

-.00039 

-.00235 

-.00648 

LARC 

BFT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJUA21 ) C 18  AUG 

76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-L I = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

’ ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L ! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.03026 

- 00368 

- 00356 

. 10290 

-.03355 

- 23610 

.02822 

.07710 

1.150 

-4  000 

10.00000 

-5.00000 

00857 

.00350 

-.00033 

.09947 

-.03773 

-.23232 

.02497 

.07903 

1 150 

-2.000 

10.00000 

-5.00000 

.04184 

.00974 

.00270 

.09809 

-.04105 

-.23096 

.02204 

.08248 

1 . 150 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.07173 

.01518 

.00592 

.09935 

- . 04294 

-.23421 

.01644 

.08019 

1.150 

2.000 

10  00000 

-5  00000 

. I 0043 

.02022 

00893 

09872 

-.04346 

-.23484 

.01015 

. 06660 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01527 

.00278 

.00155 

.00005 

-.00095 

-.00054 

-.00250 

-.00198 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

574 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  QTSAT130 

(MJJA2I!  t 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2B90.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

E1.V-L1  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  b 

-5.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

-5.000 

SCALE  b 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

-5.00000 

- . 06247 

-.00945 

-.00900 

.11104 

-.03132 

-.24824 

.03749 

.07355 

t .205 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

-.02328 

-.00235 

-.00606 

.10741 

- 03552 

-.24231 

.03416 

.07383 

1 205 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

.01285 

00429 

-.00321 

. 1 0449 

-.03SB3 

-.23857 

.03030 

.07816 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

-5  00000 

.04334 

.00998 

-.00023 

.10316 

-.04124 

-.23757 

.02631 

. 07867 

1 205 

000 

10.00000 

-5  00000 

07254 

.01521 

00318 

.10399 

-.04268 

-.23990 

.02181 

.07022 

1 .205 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

09984 

.01993 

00659 

.10432 

-.04347 

-.24184 

.01605 

. 05494 

1 .205 

4.000 

10.00000 

-5.00000 

.12267 

.02382 

00957 

.10053 

- 04370 

- 23755 

01107 

03754 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01381 

00245 

.00162 

- 00034 

-.00060 

-.00011 

-.00244 

-.00525 

LARC 

8FT  TPT  749  t IA93)  OTSAT130 

’ 

IMJJA22)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6  000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R  t = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.2!  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

12  00000 

-5.00000 

-.06610 

- 01047 

-.00399 

- . 1 0685 

.03928 

.26959 

.03296 

.06634 

1 . 150 

-4.000 

12  00000 

-5.00000 

-.04006 

- 00570 

-.00037 

- 09933 

04152 

. 85628 

.02881 

.05091 

1 150 

-2  000 

12.00000 

-5  00030 

-.01238 

- . 00G6B 

.00327 

- 09736 

04353 

.24843 

. 02389 

.03570 

1 . 150 

.000 

12  00000 

-5.00000 

01571 

.00449 

.00626 

-.  10090 

.04468 

.24766 

.01685 

.02239 

1 . 150 

2.000 

12  00000 

-5.00000 

04458 

. 00985 

.0085! 

-. 10235 

.04524 

24789 

.00904 

.00976 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01410 

. 00259 

.00148 

-.00063 

.00062 

-.00130 

-.00332 

-.00684 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

I .205 

-8.000 

12.00000 

-5.00000 

-.08683 

- 01458 

-.00500 

-.1  1885 

. 03888 

28927 

03356 

Q6535 

1 .205 

-6  000 

12.00000 

-5.00000 

-.06093 

- 00973 

-.00207 

- . 1 0932 

.04110 

27335 

. 02795 

. 05022 

I .205 

-4  000 

12  00000 

-5.00000 

-.0340! 

-.00459 

.00066 

-. 10141 

.04230 

.26006 

. 02356 

.03662 

1 .205 

-2.000 

12.00000 

-5  00000 

-.00619 

.00068 

.00324 

- 09892 

.04324 

.25100 

.01983 

.02565 

1.205 

.000 

12.00000 

-5.00000 

.02245 

00594 

.00609 

-.10311 

.04385 

.24954 

.01350 

.01431 

- 1.205 

2.000 

12.00000 

-5.00000 

. 04839 

.01081 

00802 

-.10497 

.04455 

* .25064 

.00431 

. 00394 

1 .205 

4.000 

12.00000 

-5.00000 

.0699! 

.01498 

.00912 

-.10245 

.04551 

.2501  1 

-.00626 

-.00573 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01312 

00246 

00109 

-.00041 

.00039 

-.00101 

-.00376 

-.00532 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

575 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

IMJJA23)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L I = 

12.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-R1  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

l . 150 

-6  000 

12.00000 

-5.00000 

-.05954 

-.00962 

- 00322 

-.06957 

.02538 

. 18026 

.02975 

. 07477 

1.150 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

- 03191 

-.00447 

00044 

-.06439 

. 02720 

.17006 

.02595 

.06231 

1.150 

-2  000 

12.00000 

-5  OOOOO 

-.00200 

00109 

.00406 

- 06450 

02871 

. 16344 

.02199 

.04643 

1 150 

000 

12.00000 

-5  00000 

. 02784 

.00661 

.00697 

- . 06973 

02962 

. 1 6489 

.01637 

.03159 

1 150 

2 000 

12.00000 

-5  00000 

05652 

.01202 

.00909 

-.07101 

02990 

. 16546 

.00896 

.01714 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01476 

.00275 

. 00  t44 

-.00126 

00045 

-.00062 

-.00283 

-.00752 

RUN  NO. 

0/  0 

PN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELY-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12  00000 

-5  00000 

-.08140 

- 01 387 

- 00447 

- 07727 

.02548 

. 1 9292 

.03129 

.07321 

1 .205 

-6  000 

12  00000 

-5  00000 

-.05370 

- 00865 

-.00163 

-.071 19 

. 02729 

. 18304 

.02647 

.06007 

1 .205 

-4.000 

12  00000 

-5  00000 

- 02453 

- 00303 

00099 

- . 06555 

.02794 

17244 

.02228 

.04573 

1 .205 

-2.000 

12.00000 

-5.00000 

00538 

. 00268 

00347 

-.06490 

02844 

.16488 

01908 

.03411 

1 .205 

.000 

12.00000 

-b  00000 

.03478 

.0081 1 

00616 

- . 0699! 

02901 

16549 

01464 

. 02228 

1 .205 

2 000 

12  00000 

-5  00000 

06074 

.01293 

.0081 1 

-.07197 

02947 

. 1 6693 

.00748 

.00973 

1 .205 

4 000 

12.00000 

-5  00000 

08197 

.01701 

00946 

- 07001 

03020 

. 16577 

-.00231 

-.00089 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01342 

00252 

00109 

-.00080 

00028 

- 00046 

-.00304 

-.00588 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(MJJA24)  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

1 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

50. FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I = 

12  000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 

12  000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 150 

-6.000 

12.00000 

-5.00000 

-.04782 

- 00776 

- 00188 

- . 00092 

.00113 

.01261 

02392 

.07946 

1.150 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

- . 0 1 397 

- 00144 

.00166 

.00199 

00029 

.00661 

.02080 

. 07925 

l . 150 

-2.000 

12.00000 

-5  00000 

02072 

.00500 

.00498 

00322 

-.00043 

001  15 

.01899 

. 06892 

1 . 150 

.000 

12.00000 

-5.00000 

.05172 

.01079 

00781 

-.00004 

- 00013 

.00237 

.01646 

.05312 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

-5.00000 

. 07792 

.01575 

.00964 

-.00142 

.00008 

.00273 

.01102 

03642 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01533 

.00287 

.00134 

-.00067 

- 00002 

-.00052 

-.00159 

-.00721 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


RAGE  576 
(MJJA24)  ( 18  AUG  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690  0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-LI  « 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

-5.000 

ELV-RI  - 

12.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO  CNW 

CBW 

CTW. 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

I .805 

-9.000 

12.00000 

-5.00000  -.07019 

-.01219 

- d039l 

. 00074 

.00193 

.01369 

.02878 

.07816 

1 .205 

-6.000 

12.00000 

-5.00000  - 03843 

-.00605 

-.00156 

.00162 

.00132 

.00976 

.02454 

. 07564 

1 .205 

-4  000 

12.00000 

-5  00000  - 00524 

. 00035 

.00070 

. 00420 

.00043 

.00*?6t 

.02096 

06724 

I 205 

-2.000 

12  00000 

-5  00000  02949 

. 00662 

00393 

. 00452 

.00010 

.00143 

.01874 

.05464 

1 205 

000 

12.00000 

-5  OOOOO  06086 

.01224 

. 00699 

.00341 

-.00019 

-.00103 

.01655 

04053 

l 205 

2.000 

12.00000 

-5  00000  .08431 

.01667 

.0091  1 

.00087 

.00911 

.00079 

01204 

. 02594 

l .205 

4 000 

IP  OOOOO 

-5  OOOOO  10583 

02060 

.01124 

.00059 

.00035 

00339 

.00571 

.01314 

GRADIENT 

00000 

.00000  .01385 

00253 

.00131 

.00066 

- 00001 

-.00015 

-.00186 

-.00684 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(MJJA25)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ, 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI  - 

12  000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

"ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  - 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

- 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO  CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

12.00000 

-5  OOQOQ  -.02944 

-.00460 

-.00199 

. 06655 

-.02096 

-. 15093 

.01327 

. 07727 

t . 150 

-4  000 

12.00000 

-5.00000  00807 

.0024! 

.00125 

.06662 

-.02465 

-. 15154 

.01085 

08052 

1.150 

-2.000 

12.00000 

-5. dOOOD  .04208 

.00881 

.00422 

06754 

- . 02759 

-. 15340 

.00778 

.08194 

1 150 

000 

12.00000 

-5.00000  .07179 

.01435 

.00717 

06882 

-.02899 

-. 15632 

.00204 

. 07354 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

-5.00000  .09765 

.0191 1 

.00983 

. 06936 

-.02899 

-.15725 

-.00364 

.05740 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .01492 

00278 

.0014? 

.00047 

-.00072 

-.00100 

-.00246 

-.00389 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -6. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO  CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

-5  00000  -.06008 

-.01004 

-.00714  . 

. 07204 

-.01912 

-. 15740 

.0206. 

.07440 

1 .205 

-6.000 

12.00000 

-5  00000  -.02225 

- 00306 

- 00432 

07138 

- 02240 

-.15597 

.01773 

. 07572 

1-205 

* -4.000 

12.00000' 

-5.00000  ‘ .01388 

.00367 

-.00146 

.07030 

-.02517 

-. 15521 

.01523 

.07812 

1 .205 

-2.000 

12.00000 

-5  OOOOO  .04503 

.00948 

.00168 

.07009 

-.02708 

- 15566 

.01310  ’ 

.07343 

I 205 

.000 

12.00000 

-5.00000  .07522 

.01484 

.00512 

. 07204 

-.02857 

-.15950 

.00933 

.06086 

1.205 

2.000 

12.00000 

-5.00000  .10089 

.01943 

.00821 

. D7365 

-.02922 

-. 16342 

.00378 

.04424 

1 .205 

4.000 

12.00000 

-5.00000  .12383 

.02343 

.01093 

.07035 

-.02899 

-.15961 

-.00206 

.02853 

GRADIENT 

OOOOO 

.00000  .01379 

00247 

.00157 

.00018 

-.00049 

-.00083 

-.00219  • 

-.00642 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93. 


PAGE  577 
(MJJA26)  ( 18  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  : 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  =■ 

6.000 

ELV-U  » 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

*a 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= . 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

o o 

i=)  fctf 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6  000 

12  00000 

-5.00000 

-.02140 

-.00300 

- 00302 

. 1 0264 

- 03351 

-.23541 

.00973 

.07663 

*x)  ^ 

1 150 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

.01723 

.00413 

00027 

.09934 

- 03775 

-.2321 1 

.00709 

.07859 

II 

1.150 

-2.000 

12.00000 

-5  OOOOO 

.05085 

.01037 

.00346 

. 09799 

-.04109 

-.23094 

.00413 

.08191 

1 150 

.000 

12.00000 

-5.00000 

.08073 

01581 

.00664 

. 09926 

- 04293 

-.23390 

-.00174 

.07942 

w t 

1 150 

2 000 

12.00000 

-5  OOOOO 

,10870 

02074 

.00976 

.09883 

- . 04329 

-.23400 

-.00804 

.06636 

a & 
§1 

GRADIENT 

.00000 
RUN  NO. 

00000 
0/  0 

01522 
RN/L  « 

00276  .00158 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

.00001 
= -5 

- 00092 
00/  5.00 

- 00043 

-.00256 

-.00196 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

-5  00000 

-.05418 

-.00882 

-.00851 

.11057 

- 03106 

- 24668 

01770 

07334 

*4  Oj 

1 .205 

-6  000 

12  00000 

-5.00000 

-.01575 

- 00184 

- 00569 

. 10717 

- 03522 

-.24117 

.01510 

. 07374 

1 .205 

-4  000 

12  00000 

-5.00000 

.02019 

.00477 

- 00276 

.10443 

-.03864 

-.23805 

.01202 

07763 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

-5  OOOOO 

05176 

.01057 

.00050 

10299 

-.04113 

-.23705 

.00874 

. 07785 

1 .205 

.000 

12  00000 

-5.00000 

.08150 

.01583 

.00404 

. 10393 

- . 04264 

-.23920 

.00459 

. 06959 

1 .205 

2.000 

12  0G000 

-5  OOOOO 

. 1 0858 

.02053 

.00751 

.10421 

- 04324 

-.24067 

- 00138 

.05409 

1 .205 

4 000 

12  00000 

-5  00000 

.13153 

02447 

01041 

.10140 

-.04370 

-.23847 

-.00621 

.03751 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

.01397 

.00247 

00167 

.00024 

-.00061 

- 00022 

-.00233 

-.00520 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 


PAGE  578 
(MJJA27J  ( 18  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

3690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

» 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-L!  « 

12.000 

LREF  = 

i ago. 3000  inches  ymrp 

n . 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  « 

12.000 

BREF  * 

1E90.3000  INCHES  2MRP 

* 400. 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8.000 

ia. 00000 

4.00000 

- . 06286 

-.00870 

-.01905 

-.  1 isea 

.03170 

.27369 

.021 14 

.00849 

.900 

-6  000 

IB. 00000 

4.00000 

-.04089 

-,0046a 

-.01496 

-.1  1066 

.03287 

.26590 

. 02385 

.01271 

.900 

-4.000 

ia. ooooo 

4,00000 

- 02119 

-.00086 

-.01087 

-.1053a 

.03381 

.25358 

.02475 

-.01 383 

.900 

-a. ooo 

ia. ooooo 

4.000UO 

-.00073 

. 00885 

-.00658 

-.10235 

.03504 

.24532 

. 02467 

.01517 

.900 

.000 

ia. ooooo 

4.00000 

.02179 

.00672 

-.00182 

- . 1 0239 

.03754 

.24289 

.02520 

. 0 1 379 

.900 

a. ooo 

ia. ooooo 

4.00000 

04513 

.01077 

. 00324 

- 09966 

. 03386 

.23826 

.02073 

.00388 

.900 

4 000 

la. ooooo 

4 OOOOO 

06636 

01472 

00656 

-.10115 

.04146 

24127 

00838 

-.01128 

GRADIENT 

ooooo 

OOOOO 

.01105 

.00195 

.00223 

00055 

.00096 

- 00158 

- 00183 

-.00308 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRAD1 

ENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY  . 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

ia  ooooo 

4 OOOOO 

-.08523 

- 01230 

-.01763 

-. 12221 

.03617 

.29201 

.02171 

. 02276 

.975 

-6.000 

ia  ooooo 

4 OOOOO 

-.06119 

-.00785 

-.01401 

-.1 1 146 

03684 

.27622 

. 02625 

.02519 

.975 

-4.000 

12,00000 

4.00000 

- 03638 

- 00349 

- 00970 

-.10215 

.03718 

26065 

.02812 

. 02727 

.975 

-a. ooo 

ta.oooDo 

4 OOOOO 

- 01 181 

.00087 

- 00527 

- 09519 

03803 

.24596 

.02280 

.02640 

.975 

ooo 

la  ooooo 

4 OOOOO 

01364 

.00529 

- 00086 

-.0951 1 

.03960 

.23921 

.01137 

.01951 

.975 

a ooo 

ia. ooooo 

4.00000 

03781 

.00983 

00236 

-.09376 

.04094 

.23801 

-.00216 

.00958 

.975 

4.000 

12  OOOOO 

4 OOOOO 

Q6160 

.01445 

00523 

-.09133 

.04216 

.23671 

-.01 193 

-.00288 

GRADIENT 

OOOOO 

OOOOO 

.01228 

,coaa4 

.00187 

.00115 

.00064 

-.00279 

-.00525 

- . 00386 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

IP. OOOOO 

4 OOOOO 

-.05690 

-.00734 

-.00767 

- . ! 0760 

’ 

.03956 

.27002 

. 02653 

.01772 

1.150 

-4.000 

i a. ooooo 

4.00000 

-.0307B 

- . 00258 

-.00390 

-.  10018 

.04150 

.25672 

02308 

.00610 

1 150 

-2  OOO 

ia. ooooo 

4 OOOOO 

-.00271 

00247 

-.00010 

-.09829 

.04328 

.24847 

.01863 

-.00631 

1 . 150 

.000 

la  ooooo 

4 OOOOO 

0851  l 

00767 

. 00276 

-.10201 

.04432 

.24758 

.01155 

-.01 669 

1 . 150 

a. ooo 

la. ooooo 

4.00000 

05157 

01266 

.0046! 

-. 10300 

.04485 

.24767 

. 00389 

- 02529 

GRADIENT 

.ooooo 

.00000 

.01373 

.00255 

,0014a 

-.00061 

.00056 

-.00140 

-.00323 

- . 00523 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE  579 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OT5AT13Q 

IMJJA271  ( 18 

AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690. 0000  SQ 

.Ft.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  >= 

-6.000 

ELV-LI  =■ 

12.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

* 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R!  =* 

12.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  = 

. 0 1 OD 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

4.00000 

-.07769 

-.01149 

- . 00864 

-. 1 1920 

03901 

.28846 

.02927 

.01564 

1 .205 

-6.000 

12.00000 

4.00000 

-.05240 

- . 00674 

- . 00577 

-. ! 1005 

.04110 

.27343 

.02434 

.00483 

1 205 

-H.000 

12.00000 

4 00000 

-.02516 

-.00163 

-.00279 

-.10281 

. 04239 

.26132 

.02015 

-.00607 

1 205 

-2.000 

12.00000 

4.00000 

.00326 

.00370 

.00005 

-.10046 

04323 

.25230 

.01653 

—.01 58 1 

1 .205 

.000 

12.00000 

4.00000 

.03041 

.00878 

0027! 

-.10404 

.04364 

.25015 

.01060 

-.02506 

1 .205 

2.000 

12  00000 

4.00000 

.05406 

.01332 

00447 

- . 1 0549 

.04440 

.25069 

.00317 

-.03268 

! .205 

4.000 

12  00000 

4.00000 

.07546 

.01722 

.00611 

-.10305 

.04566 

.25102 

-.00561 

-.0394  7 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01260 

. 00237 

.001 1 1 

- 00028 

.00039 

-.0011 1 

-.00324 

-.00418 

LARC 

8FT  TPT  749  t IA93>  OTSAT130 

(MJJA28)  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  ■=  -5. 

00/  5 00 

' 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

-.06379 

-.00869 

-.01909 

-.08144 

. 02052 

.18981 

.01874 

.00708 

900 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

-.04151 

- . 00457 

- 01487 

- . 07574 

02139 

. !8t53 

.02118 

.01279 

.900 

-4.000 

12.00000 

4.00000 

-.02112 

- . 00069 

-.01064 

- . 06968 

.02162 

.16941 

.02149 

.01470 

.900 

-2.000 

12-0Q000 

4.00000 

.00100 

.0032! 

- . 00574 

-.06628 

. 02226 

.16052 

.02102 

.01601 

.900 

.000 

12.00000 

4 00000 

.02600 

.00750 

- . 00062 

- . 06803 

.02507 

.16182 

.02144 

.01452 

.900 

2 000 

12  00000 

4 DOOOO 

.05085 

.01189 

. 00450 

- . 06502 

.02585 

. 15626 

.02133 

.01031 

.900 

4.000 

12.00000 

4.00000 

07309 

.01609 

. 00778 

-.06590 

.02709 

. 15922 

.00818 

- . 00676 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01 191 

.0021 1 

.00235 

00044 

.00073 

-.00123 

- 00131 

- 00243 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  580 
IMJJA28)  ( 18  AUG  76  > 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2B90.0000  SQ 

FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

-4.000 

ELV-L!  - 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  • 

12.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  s 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

• 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

12.00000 

4.00000 

-.08221 

-.01 180 

-.01720 

- . 08229 

.02417 

. 19887 

.01871 

.02241 

.975 

-6.000 

12.00000 

4.00000 

-.05810 

-.00740 

-.01352 

- . 07399 

.02459 

. 18779 

. 02095 

. 02462 

975 

-4.000 

12  00000 

4.00000 

- 03280 

-.00294 

-.00923 

- . 06674 

.02451 

.17386 

,02026 

.02647 

'*>  *.  .975 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

- .00692 

, .00163 

-.00437 

- . 06255 

.02512 

.16178 

.01609 

. 02659 

* .975 

.000 

12  00000 

4.7f0000 

.01718 

.00610 

-.00006 

-.06436 

02640 

. 16036 

00545 

. 02273 

.975 

2.000 

12.00000 

4.00000 

.04444 

Oil  15 

00346 

-.06249 

. 02657 

. 15700 

-.00638 

.01319 

975 

4.000 

12.00000 

4.00000 

06985 

01617 

00616 

- . 05866 

.02687 

.15336 

-.01643 

.00122 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01283 

.00239 

.00193 

00081 

.00031 

-.00229 

-.00479 

-.00319 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

12  00000 

4 00000 

- 05132 

-.00651 

-.00712 

- 07018 

02577 

18015 

02376 

.02403 

1 150 

-4.000 

12.00000 

4 00000 

- 02319 

-.00136 

- 00322 

- 06512 

02738 

.17030 

.02017 

.01501 

1 . 150 

-2.000 

12  00000 

4 00000 

00752 

00422 

00067 

- . 06527 

02856 

.16364 

.01666 

.00249 

1 . 150 

.000 

12  OOOOC 

4 00000 

03645 

. 00967 

.00331 

-.07046 

.02927 

16419 

01079 

-.00904 

1.150 

2.000 

12.00000 

4 00000 

06303 

.01468 

00530 

-.07102 

02945 

. 16374 

.00313 

-.01932 

GRADIENT 

00000 

00000 

01438 

00268 

.00141 

-.001 14 

.00035 

-.00096 

-.00285 

-.00573 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.205 

-8.000 

12.00000 

4.00000 

- 07252 

-.01077 

-.00822 

-.07823 

. 02595 

. 19413 

.02756 

.02156 

1 .205 

-6  000 

12.00000 

4.00000 

- 04565 

- . 00567 

-.00553 

-.07202 

.02739 

.18382 

.02285 

.01254 

1 .205 

-4.0Q0 

12.00000 

4 OOCOO 

- 01554 

-.00004 

-.00259 

-.06671 

.02796 

.17368 

.01909 

.00179 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

4.00000 

01532 

. 00572 

.00048 

-.06643 

.02858 

.16682 

.01631 

- . 00B4 1 

1.205 

.000 

12.00000 

4 00000 

04279 

.01092 

.00301 

-.07146 

.02912 

.16691 

.01 150 

-.01880 

1.205 

2.000 

12  00000 

4.00000 

.06634 

. D 1 529 

00510 

-.07329 

.02986 

16885 

.00446 

-.02792 

1.205 

4.000 

12.00000 

4.0Q000 

. 08774 

.01921 

00672 

-.07106 

.03066 

.16823 

-.00354 

- . 03550 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01288 

.00240 

.00116 

-.00078 

.00033 

-.00044 

-.00286 

-.00471 

ORIGINAL  PAGE  IB 
OP  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93. 


PAGE  581 

(MJJAP91  I (8  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  ° 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

9 , 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-Rl  * 

12.000 

BREF  i 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  * 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LQ 

CNW 

C8W 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

- . 06859 

- . 00952 

-.01708 

-.00707 

.00231 

01799 

. 00856 

.00246 

.900 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

-.04329 

-.00501 

- 01290 

-.00414 

.00151 

01356 

01030 

.00984 

.900 

-4.000 

12.00000 

4.00000 

-.01784 

-.00048 

- 00765 

- 00206 

.00092 

.01204 

.00927 

.01612 

.900 

-2.000 

12.00000 

4.00000 

00990 

.00424 

-.00181 

.00119 

.00018 

.00379 

. 00726 

.01793 

.900 

.000 

12.00000 

4 00000 

.03583 

00887 

.00371 

.00187 

-.00000 

-.00122 

00810 

01659 

.900 

2.000 

12.00000 

4 00000 

.06310 

.01363 

.00878 

00104 

.00081 

- 00033 

.00713 

.01293 

900 

4 000 

12.00000 

4 00000 

. 08646 

01772 

.01195 

00060 

.00115 

.00116 

.00537 

.00291 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01309 

. 00229 

.00249 

00026 

.00005 

- 00129 

-.00040 

- 00157 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-B. 000 

12.00000 

4 00000 

-.07538 

-.01094 

- 01560 

-.00383 

.00109 

01685 

.00486 

.02174 

.975 

-6.000 

12.00000 

4.00000 

-.04840 

- . 00604 

-.01 124 

-.00097 

00131 

.01315 

.0081  1 

.02361 

.975 

-4.000 

12. 00000 

4.00000 

- 02280 

-.00141 

-.00659 

00335 

.00027 

.00507 

. 0D728 

.0265& 

.975 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

.00536 

.0035! 

- 00101 

.00517 

-.00009 

-.00136 

.00199 

. 02749 

.975 

.000 

12.00000 

4 00000 

. 03396 

. 00886 

00355 

00270 

.00013 

-.00031 

-.00524 

.02577 

.975 

2.000 

12.00000 

4 00000 

06191 

.01426 

.00676 

0021) 

-.00026 

-.00161 

-.01313 

,02131 

975 

4.000 

12.00000 

4.00000 

08893 

.01915 

.00993 

- 00041 

, 00067 

.00188 

-.02183 

00964 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01400 

. 00259 

00204 

-.00053 

.00003 

-.00033 

-.00367 

-.00200 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L [ 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-S.000 

12.00000 

4 . 00000 

- 03BB3 

-.00450 

- 00578 

-.00132 

.00166 

.01263 

02042 

.02615 

1.150 

-4.000 

12  00000 

4 00000 

- 00555 

.00169 

-.00215 

00122 

1 00094 

. 00766 

.01613 

.02892 

1 . 150 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

02967 

.00813 

00141 

. 00239 

.00019 

.00257 

.01381 

.02050 

1.150 

.000 

12.00000 

4 00000 

06042 

01 369 

00454 

.00058 

-.00006 

00069 

.01 168 

.00633 

1.150 

2.000 

12.00000 

4.00000 

.08500 

.01824 

.00688 

-.00174 

00047 

.00239 

00552 

- . 00684 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01512 

. 00276 

.00151 

- 00054 

- 00008 

- 00088 

-.00170 

- 00607 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93 
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. LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130  (MJJA29)  1 IB  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

'ELV-LI  =* 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

« 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1.205 

-8  000 

12.00000 

4 00000 

-.06096 

- 00909 

-- . 00755 

.00!  10 

00237 

.01466 

02577 

02446 

l .205 

-6  000 

12.00000 

4.00000 

-.02972 

-.00302 

-.00506 

.00096 

00197 

0 1 1 33 

.02159 

02344 

1 .205 

-4  000 

12  00000 

4 onooo 

.00333 

.00338 

-.00280 

.00376 

00091 

.00514 

.01809 

. 0 1 763 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

.03592 

00936 

.00051 

.00499 

00017 

.00035 

. 0 1 596 

. 00861 

1 205 

000 

12  00000 

4 00000 

. 06658 

01461 

.00381 

.00274 

.00039 

-.00026 

. 0 1 372 

- . 00394 

I .205 

2 000 

12.00000 

4 00000 

.09022 

01894 

00628 

00024 

. 00058 

.00129 

00876 

- 01547 

1 .205 

4.000 

12  00000 

4 00000 

1 1 140 

02283 

.00832 

.00082 

00066 

00305 

.00137 

- . 02523 

GRADIENT 

00000 

OOCOO 

01347 

00242 

.00140 

.00069 

-.00000 

- 00016 

-.00203 

- 00550 

LARC  8FT  TPT  749  MA931  OTSAT130 

(MUJA30)  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L l = 

12.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

, = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

12  00000 

4.00000 

- , 06433 

-.00885 

-.01612 

06419 

-.01440 

-.14275 

- . 00364 

- . 00276 

.900 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

-.03706 

-.00405 

-.01044 

. 06386 

-.01741 

-.14283 

- . 0D293 

. 00589 

.900 

-4  000 

12.00000 

4.00030 

- 00862 

.00104 

-.00464 

.06287 

-.01989 

-.14157 

- . 0D246 

. 0 1 389 

.900 

-2  000 

12  00000 

4.00000 

.021 10 

.00612 

00171 

.06162 

-.02105 

-. 14380 

- . 00275 

01696 

900 

.000 

12  00000 

4.00000 

04858 

01108 

.00729 

. 0624 1 

- . 02284 

-.14708 

- . 00299 

01853 

,900 

2.000 

12  00000 

4.00000 

07316 

.01545 

.0' 145 

.06081 

- . 02274 

- 14526 

-.00417 

01537 

.900 

4 000 

12.00000 

4 GOOOO 

09502 

.01893 

.01377 

.06289 

- . 02376 

-.  14725 

- . 00688 

.00775 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01297 

. 00226 

.00233 

.00004 

-.00047 

-.00064 

- 0D051 

- . 00069 

DATE  89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - t A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93) 

OTSAT130 

(MJUA301  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L  I = 

12.000 

LREF  a 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

C 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-RI  - 

12.000 

BREF  = 

1890.3000 

INCHES  ZMRP 

• 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  « -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

18.00000 

4.00000 

- . 06654 

- . 00954 

-.01455 

. 07368 

-.01810 

-.161  18 

-.01831 

.01782 

.975 

-6.000 

18.00000 

4.00000 

-.03648  • 

-.00418 

-.00917 

. 07039 

-.01980 

- 15591 

-.01792 

.01855 

975 

-4.000 

18.00000 

4.00000 

-.00713 

.001 14 

-.00360 

.06776 

-.08153 

- 15156 

-.01819 

.02040 

975 

-8.000 

18.00000 

4.00000 

08368 

00671 

.00167 

. 06888 

-.08383 

- 15476 

-.01702 

.02130 

.975 

000 

18.00000 

4.00000 

.05576 

.01873 

00635 

. 06786 

-.08584 

-.15471 

-.01356 

. 02037 

.975 

8.000 

18.00000 

4 00000 

.08836 

.01786 

.00958 

. 06358 

-.08533 

- 15119 

-.01331 

.01627 

975 

4.000 

18.00000 

4 00000 

10981 

. 08838 

01313 

. 05789 

-.08459 

-.14508 

-.D1706 

00980 

GRAD  1 ENT 

.00000 

00000 

01457 

.00868 

00807 

00188 

- 00038 

.00083 

00030 

-.00131 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 81  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6.000 

18  00000 

4.00000 

-.08005 

-.00133 

-.00591 

06787 

- 08065 

-.15171 

01069 

02272 

1.150 

-4.000 

18.00000 

4.00000 

.01707 

.00553 

-.00836 

06768 

- . 08485 

-.15848 

.00805 

08834 

1.150 

-8.000 

18.00000 

4.00000 

04964 

.01168 

.00096 

. 06884 

- . 08669 

- . 1 5369 

.00422 

.03165 

1 . 150 

000 

18.00000 

4.00000 

. 07884 

.01685 

00396 

. 06G53 

-.08791 

- 15706 

-.00851 

. 08347 

1.150 

8 000 

18.00000 

4 00000 

.10388 

.08150 

.00683 

06930 

-.08800 

- 15708 

- 00838 

. 00935 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01445 

.00866 

00153 

00038 

- 00068 

-.00087 

-.00880 

-.00386 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 88  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .805 

-8.000 

18.00000 

4.00000 

-.05088 

-.00674 

- 01088 

07154 

, -.01861 

-.15690 

.01787 

.08070 

1 .805 

-6.000 

18  00000 

4 00000 

- 01365 

.00008 

-.00790 

.07108 

- 08169 

-.15556 

.01569 

08348 

1 805 

-4  000 

18  00000 

4.00030 

08186 

.00636 

- 00476 

07139 

-.08454 

-.15655 

.01351 

08781 

1 .805 

-8.000 

18.00000 

4.00000 

.05813 

.01 19B 

- 00148 

.07198 

- . 08669 

-.15843 

.01094 

.08443 

1 .805 

.000 

18  00000 

4.00000 

.08103 

01719 

. 00804 

.07389 

-.08798 

-.16106 

.00718 

.01301 

1 . 805 

8 000 

18  00000 

4.00000 

. 1 0633 

08165 

.00518 

.07330 

- 08880 

-.16179 

.00 181 

.0001 1 

1 .805 

4.000 

18.00000 

4.00000 

. 18887 

,08568 

.00808 

07068 

- 08855 

-.15977 

-.00511 

-.01214 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01347 

.00841 

00161 

00001 

-.00048 

-.00049 

- 00233 

-.00581 

DATE  59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

584 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

REFERENCE  DATA 

5690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1590.3000  INCHES  YMRP 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

RUN  NO. 

LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

» 976.0000  IN.  XT 

“ .0000  IN.  YT 

= 400.0000  IN.  ZT 

0/  0 RN/L  = 3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  » 

.00/  5.00 

(MJJA3!)  < 18  AUG  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  ELV-LI  = 12.000 

4.000  ELV-Ri  « 12.000 

4.000 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CSL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

15.00000 

4.00000 

-.06359 

-.00865 

-.01560 

. 1 0035 

-.05483 

-.22341 

-.00608 

-.00272 

.900 

-6.000 

15.00000 

4.00000 

- 03559 

-.00369 

- 00968 

09960 

-.05804 

-.22335 

- 00616 

.00665 

.900 

-4  000 

15.00000 

4 OOOOO 

-.00630 

.00151 

-.00380 

09778 

- 03094 

-.23099 

-.00648 

.01408 

.900 

-5.000 

15.00000 

4.00000 

05476 

.00685 

00566 

. 09758 

-.03305 

-.22352 

-.00703 

.01551 

.900 

.000 

IS.'OOOOO 

4 OOOOO 

.05383 

.01500 

.00819 

.09806 

-.03549 

- 55648 

-.00801 

.01680 

.900 

5.000 

15.00000 

4 OOOOO 

.07970 

.01649 

01556 

09367 

- . 03598 

-.22005 

-.00880 

.01504 

.900 

4.000 

15  00000 

4 OOOOO 

. 09853 

01955 

.01407 

.09595 

-.03765 

-.32315 

- . 00952 

.00940 

GRADIENT 

00000 
RUN  NO 

OOOOO 
0/  0 

.01350 
RN/L  = 

00558  00558 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

.00036 
= -5. 

- 00085 
.00/  5 00 

- 00006 

- 00039 

-.00049 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

15.00000 

4.00000 

-.06353 

-.00895 

- G I 396 

. 1 1599 

- 05916 

-.54970 

- :02526 

.01764 

.975 

-6.000 

15.00000 

4.00000 

-.03195 

- 00340 

- . 00855 

.10711 

-.031 15 

-.24104 

-.02440 

.01763 

.975 

-4 . 000 

15  OOOOO 

4 OOOOO 

- 00034 

. 00558 

-.00557 

10558 

-.03363 

-.53518 

- . 02292 

.01850 

.975 

-5  000 

15  OOOOO 

4.00000 

.03544 

. 00859 

. 00565 

.10065 

- 03646 

-.23465 

-.01933 

.01850 

.975 

000 

15  OOOOO 

4.00000 

.06359 

.01457 

.00677 

.09763 

-.03801 

-.23083 

-.01429 

.01744 

975 

5.000 

15  OOOOO 

4.00000 

09100 

.01933 

.01060 

.09185 

-.03836 

-.52529 

-.01301 

.01405 

,975 

4 , 000 

15  OOOOO 

4 OOOOO 

1 1804 

05385 

.01405 

. 08564 

-.03869 

- 21870 

-.01403 

.00973 

GRADIENT 

OOOOO 
RUN  NO. 

OOOOO 
0/  0 

.01477 
RN/L  = 

00571  .00506 

4.51  GRADIENT  INTERVAL 

.00513 
= -5. 

- 00060 
CO/  5 00 

.00215 

.00121 

-.00110 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 . 1 50 

-6  000 

15.00000 

4.00000 

-.01580 

OOOl  1 

- 00689 

. 10309 

-.03389 

- . 53555 

.00785 

.02198 

1 . 150 

-4.000 

15.00000 

4 OOOOO 

.05481 

. 00695 

- . 00337 

.10066 

-.03713 

-.33365 

00508 

.03600 

1.150 
1.150 
1 . 150 

-5  000 

15.00000 

4 OOOOO 

.05678 

01595 

- 00011 

. 09949 

-.04034 

-.23333 

.00120 

.03102 

.000 

15.00000 

4.00000 

.08695 

.01859 

.00345 

. 1 0050 

-.04179 

-.33483 

-.00530 

. 05845 

5 000 

15.00000 

4.00000 

. 1 1434 

.05306 

.00669 

09955 

-.04555 

-.23499 

-.01203 

.01697 

GRADIENT 

OOOOO 

OOOOO 

.01494 

00568 

.00169 

.00013 

-.00084 

-.00059 

-.00389 

-.00148 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALM 


DATE  29  l 

OCT  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

595 

LARC 

8FT  TPT  749  t IA931  1 

OTSAT130 

(MJJA31 > 

C 18  AUG 

76  I 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2590.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-L ! *» 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  <■ 

4.000 

ELV-RI  «= 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4,22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

l .205 

-8  000 

12.00000 

4.00000 

-.04614 

-.00578 

-.01242 

.11084 

- 03059 

-.24707 

.01530 

.02033 

I 205 

-6.000 

12.00000 

4.00000 

-.00837 

.00095 

- . 00925 

. 1 0765 

-.03457 

-.24160 

.01317 

.02170 

1 .205 

-4.000 

12.00000 

4.00000 

. 02723 

.00736 

- 00596 

. 1 0556 

-.03796 

-.23899 

.01028 

. 02769 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

. 05845 

01304 

- 00259 

. 1 0425 

- 04035 

-.23832 

.00637 

.02867 

1.205 

.000 

12.00000 

4.00000 

. 08728 

.01821 

00098 

10485 

-.04167 

-.24019 

.00169 

.01991 

1 .205 

2.000 

12.00000 

4 00000 

.11393 

02277 

00458 

.10468 

-.04231 

- 24041 

-.00385 

.00792 

1 .205 

4.000 

12  00000 

4 00000 

.13614 

02664 

00744 

.10164 

-.04312 

- 23836 

-.00882 

-.00495 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01366 

.00241 

00170 

.00037 

-.00061 

-.00004 

-.00242 

-.00430 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJA32) 

1 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L  I = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  * 

9 000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN  , 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-B  000 

12.00000 

9.00000 

-.05057 

-.00613 

- 01998 

. 1 1299 

. 03022 

.27126 

.01424 

. 00277 

900 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

- 03041 

- 00233 

- 01590 

. 10768 

.03134 

.26170 

.01645 

.00801 

.900 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

- 01012 

00149 

- 01170 

. 1 0275 

.03243 

.25006 

.01700 

.00725 

.500 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.01 1 14 

00532 

-.00740 

.10055 

.03418 

.24427 

.01700 

.00627 

.900 

.000 

12  00000 

9 00000 

.03475 

.00966 

-.00304 

. 09B78 

.03621 

23817 

01696 

.00313 

.900 

2.000 

12  00000 

9.00000 

.05984 

01422 

.00139 

.09600 

03787 

.23329 

.01563 

-.00637 

.900 

4.000 

12  00000 

9 00000 

.08193 

.01845 

. 00458 

09795 

.04021 

23901 

.00161 

- . 02350 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01 164 

.00214 

00207 

00071 

00096 

-.00176 

-.00161 

-.00371 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

586 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  1 

3TSAT130 

(MJJA32)  ( IB  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA  = 

t .000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF  “ 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

s 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.  COO 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  =■ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  «* 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.975 

“8. 000 

12.00000 

9.00000 

-.07106 

-.00921 

-.01939 

-. 12042 

.03405 

.29039 

.01975 

.00075 

.975 

-6  000 

12.00000 

9.00000 

-.04613 

-.00462 

-.01580 

-.10961 

.03539 

. 27479 

.02548 

.00341 

975 

-9.000 

12.00000 

9.00000 

-.02147 

-.00014 

- 01177 

-.10031 

.03559 

.25876 

. 0260 1 

.00558 

.975 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.00265 

.00417 

-.00736 

- . 09305 

.03635 

.24347 

.01858 

.00525 

975 

000 

12.00000 

9 00000 

. 02596 

, OOB49 

-.00342 

-.09275 

.03762 

.23718 

. 00582 

.00259 

.975 

2.000 

12  00000 

9.00000 

.05164 

.01331 

- 00000 

-.09032 

03848 

.234  00 

-.00983 

-.00530 

.975 

4.000 

12.00000 

9 00000 

07562 

01802 

00255 

-.08746 

.03985 

.23160 

-.02379 

- . 0260 1 

• 

GRADIENT 

00000 

00000 

01216 

.00227 

.00180 

00142 

.00053 

- 00319 

-.00640 

- 00369 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEl 

CHEO 

1.150 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

- 04649 

-.00496 

- . G0909 

- . 1 0676 

03881 

26923 

.02281 

-.00420 

1 . 150 

-4.000 

12  00000 

9 00000 

- 02041 

-.00016 

- 00547 

-.09962 

.04074 

.25604 

01893 

-.01471 

1 . 150 

-2  000 

12  00000 

9 00000 

00781 

.00494 

- 00167 

- 09773 

. 0424 1 

.24754 

01422 

- . 02566 

1 . 150 

.000 

12.00000 

9 00000 

03532 

01013 

.00121 

-.10045 

.04295 

.24547 

00734 

-.03426 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

9.00000 

061 17 

.01500 

.00312 

-.10158 

04363 

.24603 

.00150 

-.04146 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01361 

00253 

00143 

-.00043 

00046 

-.00160 

-.00296 

-.00444 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

- . 06867 

-.00934 

-.00981 

-.11844 

03830 

28737 

0261  1 

-.00457 

1 .205 

-6.000 

12  00000 

9.00000 

-.04369 

-.00454 

-.00723 

-.10887 

04005 

.27160 

02130 

- 01379 

1 .205 

-4.000 

12  00000 

9.00030 

-.01658 

.00064 

-.00453 

- 10195 

04132 

.26003 

.01736 

-.02431 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

9.00000 

.01255 

.00604 

-.00152 

-.09998 

1 

.04226 

.25141 

01392 

-.03326 

1.205 

000 

12.00000 

9.00000 

. 03976 

.01108 

.00136 

-.10309 

04255 

.24878 

.00839 

-.04099 

, 1 .205 

2 000 

12.00000 

9.00000 

.06310 

.01549 

.00308 

-.10418 

.04332 

.24903 

00062 

- . 04823 

1 .205 

4.000 

12  00000 

9.00000 

.08419 

.01934 

.00474 

-.10153 

04457 

.24923 

-.00729 

-.05458 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01260 

.00234 

.001 16 

- 00017 

00038 

-.00120 

- 00313 

- 00378 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  5B7 
(MUUA33)  ( J8  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  a 

2690  0000  ! 

SQ  FT  XMRP 

* 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L I = 

12.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

U 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  a 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  » 

,0100 

RUN  NO. 

0/  G 

RN/L  a 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL, 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

12.00000 

9.00000 

-.05107 

-.00596 

-.02021 

- . 07825 

.01877 

. 18605 

.01116 

.00173 

.900 

'6.000 

12.00000 

9.00000 

-.03005 

- . 00205 

-.01589 

-.07228 

.01953 

. 17606 

.01300 

.00898 

.900 

-4 . 000 

12.00000 

g.onooo 

- 00969 

00174 

-.01 157 

- . 06826 

02045 

. 16791 

.01305 

.00801 

.900 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

01212 

.00566 

-.00693 

-.06731 

02210 

. 16463 

.01212 

.00615 

.900 

000 

12.00000 

a ooooo 

.03898 

.0105! 

-.00230 

-.06452 

.02336 

. 1 5788 

,01108 

.00365 

.900 

2.000 

12.00000 

9.00000 

.06631 

.01558 

. 00226 

-.06212 

02442  ’ 

15377 

01139 

-.00482 

900 

4.000 

12.00000 

9 00000 

08961 

01996 

.00571 

-.0631  1 

02565 

. 15656 

- 00050 

- 02082 

GRADIENT 

00000 

ooooo 

01264 

.00232 

.00219 

00077 

00064 

- 00168 

-.00139 

-.00343 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-U 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.975 

-B  000 

12  00000 

9.00000 

- 06869 

-.00876 

- 01910 

- 08104 

.02293 

19767 

.01675 

00027 

.975 

-5.000 

12.00000 

9.00000 

- 04302 

-.00411 

-.01524 

-.07184 

. 02297 

. 18447 

.01985 

. 00232 

.975 

-4  000 

12.00000 

9 00000 

-.01799 

00044 

- 01  I 15 

-.06468 

. 02278 

.17156 

.01817 

.00377 

.975 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

.00682 

.00486 

-.00658 

- , 05992 

.02329 

. 15955 

.01262 

.00371 

.975 

000 

12.00000 

9 OOOOO 

.03133 

00946 

- 0023 2 

-.06145 

.02413 

. 15597 

.00067 

.0031 1 

.975 

2.000 

12.00000 

9.00000 

05865 

.01473 

OG082 

- 06008 

.02415 

15387 

-.01 183 

-.00181 

.975 

4.000 

12  00000 

9 OOOOO 

08478 

. 0 1 978 

.00354 

-.05635 

02463 

.15122 

- . 02693 

-.01946 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01287 

.00243 

00184 

.00082 

00023 

- 00232 

-.00573 

- 00260 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

] . 150 

-6.000 

12  00000 

9 OOOOO 

-.04077 

- 00409 

- 00862 

-.06929 

.02499 

. 17890 

. 02085 

00079 

1.150 

-4  ooo 

12.00000 

9.00000 

- 01243 

.00116 

-.00481 

-.06462 

.02656 

.16934 

.01658 

-.00720 

1 150 

-2.000 

12  00000 

9 OOOOO 

.01773 

.00672 

-.00109 

- 06466 

02766 

. 16301 

.01261 

-.01831 

1 .150 

.000 

12.00000 

9.00000 

0457! 

01204 

.00160 

-.06961 

02830 

. 1 6355 

. 00676 

-.02846 

1 150 

2.000 

12.00000 

9.00000 

07257 

01695 

00387 

-.07042 

02866 

.16334 

- 00065 

-.03673 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

.01415 

.00263 

00144 

-.001 12 

.00035 

- 00097 

-.00289 

-.00494 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

568 

LARC 

8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

(MJJA33)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-4.000 

ELV-L!  - 

12.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

“ .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  » 

12  000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9 000 

SCALE  =» 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

I .205 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

- . 06330 

-.00857 

- 00949 

-.07717 

02520 

. 19240 

. 02506 

-.00012 

1 .205 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

-.03662 

-.00344 

- 00700 

-.07096 

.02638 

. 18219 

.02021 

-.00775 

1 .205 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

- 00697 

. 00225 

-.00440 

- . 06576 

02684 

. 17238 

.01641 

-.01762 

1.205 

-2  000 

12.00000 

9 00000 

.02394 

.00004 

- 00134 

-.06543 

02747 

. 16507 

.01321 

- 02695 

l .205 

.000 

12.00000 

9 00000 

.05108 

.01302 

.00149 

-.07009 

02805 

. 1 6487 

.00845 

-.03562 

1 .205 

2.000 

12.00000 

9 00000 

.07536 

.01741 

.00376 

- 07169 

02876 

. 1 6659 

.00197 

-.04366 

1 .205 

4.000 

12  00000 

9 00000 

. 09569 

.02118 

00531 

- 06954 

.02959 

. 1 6655 

-.0061 1 

-.05096 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

.01284 

.00236 

00123 

- 00069 

00034 

-.00051 

-.00281 

-.00417 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT 1 30 

(MJJA34)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

“ 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

12.00000 

9 00000 

- . 05B02 

- . 00684 

- 02001 

-.00379 

.00065 

.01537 

-.00059 

-.00472 

.900 

-6.000 

12  00000 

9 00000 

-.03270 

-.00239 

-.01489 

- 00123 

-.00015 

.01099 

.00163 

00449 

.'900 

-4.000 

12  00000 

9 00000 

-.00702 

00208 

- 00960 

.00021 

-.0004! 

.00909 

.00017 

.00762 

.900 

-2.000 

12  OOOUG 

9.00000 

.01960 

00664 

-.00386 

00265 

-.00086 

.00266 

-.00313 

.00493 

.900 

000 

12.00000 

9 00000 

.05148 

.01243 

.00156 

.00391 

-.00145 

-.00250 

-.00418 

.00204 

.900 

2.000 

12  OOOui) 

9.00000 

.08093 

.01792 

.00574 

.00321 

-.00113 

- 00204 

-.00487 

-.00415 

.900 

4.000 

12.00000 

9.00000 

. 10537 

.02212 

.00941 

. 00262 

-.00103 

- 00075 

- 00554 

-.01409 

GRADIENT 

00000 

00000 

01430 

.00257 

. 00238 

.00027 

-.00008 

-.00122 

-.00066 

- 00263 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  589 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30  (MJJA34)  < 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

=»  976.0000  IN,  XT 

SETA 

.000 

ELV-L  I * 

12.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

=s 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  « 

12.000 

BREF  * 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000’  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  6.00 

- 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

.975 

-0.000 

12.00000 

9 00000 

-.06478 

-.00799 

-.01823 

.00208 

.00057 

.01570 

00350 

-.00045 

.975 

-6  000 

12.00000 

9.00000 

- 03619 

-.00295 

-.01345 

00127 

- 00025 

.Ot 102 

.00647 

.00057 

.975 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

-.00903 

00186 

-.00831 

.00516 

- 00120 

.00372 

00512 

00270 

.975 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

01871 

00676 

-.00307 

00752 

- 00170 

-.00400 

-.00165 

00314 

.975 

000 

12  00000 

9.00000 

.04749 

01215 

00139 

00620 

- 00190 

- 00503 

-.00983 

.00150 

.975 

2 000 

12  00000 

9.00000 

.07484 

.01747 

00442 

.00403 

- 00176 

-.00285 

-.01951 

-.00029 

'.975 

4.000 

12.00000 

9 00000 

10132 

. 02220 

00715 

.00155 

-.00086 

00076 

-.03014 

-.00841 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.0 1 3B4 

00257 

.00192 

00054 

.00003 

-.00024 

- 00442 

-.00128 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

caw 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6  000 

12.00000 

9 00000 

- . 02857 

- 00208 

- 00745 

.00052 

.00065 

01048 

.01838 

.00199 

1.150 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

00553 

00426 

- 00369 

.00283 

- 00006 

.00579 

.01370 

.00421 

1.150 

-2  000 

12.00000 

9 00000 

04  078 

,01069 

.00003 

00306 

- 00045 

.00210 

.01088 

-.00293 

1.150 

.000 

12  00000 

9 00000 

.0694! 

.01597 

.00282 

00095 

- 00057 

.00110 

00825 

-.01520 

l 150 

2 000 

12.00000 

9.00000 

.09487 

. 02053 

.00552 

.0007', 

- 00028 

.00177 

.00164 

- . 0264 1 

GRAD  I ENT 

.00000 

.00000 

.01483 

.00271 

00152 

00064 

-.00004 

- 00065 

-.00194 

- 00521 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-B  000 

12.00000 

9.00000 

- . 05206 

- 00683 

- 00913 

00029 

OQ161 

01281 

02418 

.00162 

1 .205 

-6.000 

12  00000 

9.00000 

- . 02068 

-.00075 

-.00674 

.00216 

.00122 

.01000 

.01962 

. 00064 

1 .205 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

01223 

.00557 

- 00436 

.00456 

.00025 

.0048! 

. 0 1 572 

-.00464 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

9 00000 

04535 

.01143 

-.00093 

.00597 

-.00049 

-.00073 

01318 

- 01215 

1 .205 

.000 

12.00000 

9.00000 

07489 

.01668 

00226 

00421 

-.00043 

-.00228 

01078 

-.02350 

1 205 

2.000 

12  ‘00000 

9.00000 

.09851 • 

. 02092 

00498 

00127 

-.00013 

.00019 

00575 

- 03380 

1 .205 

4.000 

12  00000 

9.00000 

.1 1913 

02463 

.00720 

.00040 

.00028 

00313 

-.00146 

-.04222 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01335 

00238 

00145 

00073 

00002 

- 00012 

-.00209 

-.00484 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  590 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MUJA35J  < 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

= 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-L  1 “ 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

e 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

R$l/L  » 

3.98  GRAOIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

.900 

-8  000 

12.00000 

9.00000 

- . 05396 

-.00618 

-.01823 

.06731 

-.01646 

14600 

-.01068 

-.00605 

.900 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

-.02795 

-.00167 

-.01245 

.06652 

-.01902 

- . 1 4597 

- 00926 

-.00050 

.900 

-4.000 

12.00000 

9 00000 

.00140 

.00353 

-.00672 

.06541 

-.021 1 1 

-.14475 

-.01022 

. 00279 

.900 

-2.000 

12.00000 

9 OOOOO 

.03230 

.00906 

-.00089 

.06525 

- . 02292 

-. 14854 

-.01209 

.00320 

.900 

.000 

12  00000 

9 00000 

06393 

01485 

00429 

.064  1 1 

-.02440 

- 14835 

-.01332 

00125 

.900 

2 000 

12.00000 

9 OOOOO 

09374 

09026 

.00844 

0S159 

- 02462 

-.14488 

-.01513 

- 00196 

.900 

4 000 

12.00000 

9 00000 

1 1473 

02354 

.01131 

06468 

- 02562 

- 14949 

-.01546 

-.00855 

GRADIENT 

OOOOO 

00000 

.01441 

00256 

.00227 

.00026 

- 00054 

-.00029 

- 00068 

- 00139 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

.975 

-8.000 

12.00000 

9 OOOOO 

- . 05533 

- 00644 

-.01712 

.07463 

-.01943 

-.16059 

-.01967 

-.00158 

.975 

-6  000 

12.00000 

9.00000 

- 02498 

- 00104 

-.01175 

07216 

-.02140 

-.15704 

-.02060 

-.00128 

.975 

-4  000 

12  OOOOO 

9.00000 

.00494 

00433 

-.00627 

07050 

-.02324 

-. 15459 

-.02195 

-.00073 

.975 

-2.000 

12  00000 

9 00000 

. 03559 

.00994 

-.00099 

06951 

-.02506 

-.15524 

-.02131 

-.00089 

975 

.000 

12  OOOOO 

9 OOOOO 

. 06547 

.01560 

.00341 

07030 

-.02691 

- 15890 

-.01752 

-.00239 

.975 

2 000 

12.00000 

9.00000 

.09412 

02069 

.00726 

06513 

- 02623 

-.  1521 1 

-.01941 

-.00718 

.975 

4.000 

12  00000 

9 OOOOO 

12262 

. 02555 

.01023 

05928 

- . 02597 

-. 14690 

- 02432 

- 01473 

GRAD  I ENT 

.00000 

OOOOO 

.01469 

.00266 

.00206 

.00135 

- 00033 

.00093 

- 00014 

-.00172 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

-.01077 

.00109 

-.00785 

.06814 

-.02148 

-. 15180 

.00905 

-.00072 

1 . 150 

-4.000 

12.00000 

9.00000 

. 02633 

00785 

- 00413 

. 06846 

- . 02494 

-. 15225 

.00600 

.00392 

1.150 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

05874 

.01376 

- 00064 

06954 

- 02736 

-. 15471 

.00189 

.00663 

1 . 150 

.000 

12  00000 

9 OOOOO 

08764 

.01904 

00263 

07084 

-.02846 

-. 15847 

-.00513 

-.00065 

1.150 

2.000 

12.00000 

9.00000 

11250 

02353 

. 00554 

07063 

-.02852 

-.15862 

-.01  121 

-.01264 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01437 

.00261 

.00161 

. 00U39 

-.00059 

-.001  14 

-.00293 

-.00285 

OATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


page  59) 

(MJJA35)  ( 19  AUG  76  ) 


LARC  9TT  TPT  7H9  <tA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

4,000 

ELV-L!  * 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

9 .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9. 000 

ELV-RI  * 

12.000 

BRER  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  * 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO  CNH 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9.DOOOO  -.04183 

- . 00462 

- Cl 255 

.07267 

-.01949 

-.15907 

.01740 

-.00178 

1.205 

-6  000 

12.00000 

9.00000  -.00574 

.OOI9S 

-.00936 

. 07237 

-.02240 

-.15704 

.01460 

.00075 

1 .205 

-4 . 000 

12.00000 

9.00000  .02841 

. 00824 

-.00627 

07211 

-.02496 

-.15730 

.0 1 181 

.00422 

t .205 

-2.000 

12.00000 

9 00000  .05958 

.01389 

-.00286 

.07256 

-.02701 

-. 15884 

.00892 

.00092 

l .205 

.000 

12.00000 

9.00000  0B9I2 

.01908 

,00100 

.07374 

- 02817 

- 16147 

00476 

-.00887 

1 205 

2.000 

12.00000 

9.00000  .11273 

.02330 

.00403 

. 07369 

- 02851 

-.16219 

-.00135 

-.02018 

1 205 

4.000 

12.00000 

9 OOOOO  .13443 

.02714 

.00678 

07077 

-.02886 

-.16007 

-.00783 

-.03082 

GRADIENT 

00000 

OOOOO  .01325 

. 00236 

.00165 

00008 

-.00046 

-.00044 

-.00240 

- 00456 

LARC  8FT  TPT  749 

(1A93)  OTSAT1 30 

< MJJA36)  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6 OOO 

ELV-L I = 

12.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

8REF  * 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

® 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

3 

aa  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO  CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

.900 

-a. 000 

12  00000 

9.00000  -.05273 

-.00592 

-.01755 

. 1 0266 

-.02668 

-.22566 

-.01273 

-.00597 

.900 

-6.000 

>2.00000 

9.00000  -.02539 

-.00)27 

-.01138 

. 100H8 

' -.02911 

-.22317 

-.01230 

-.00115 

.900 

-4.000 

12.00000 

9. 0Q000  .00489 

.00410 

- 00554 

.09858 

-.03193 

-.22143 

-.01349 

.00154 

.900 

-2.000 

12  OOOOO 

9.00000  03577 

. 00977 

-.00015 

.09922 

-.03457 

-.22530 

-.01463 

.00195 

.900 

.000 

12.00000 

9 OOOOO  06829 

.01577 

0050B 

. 09783 

-.03660 

-.22432 

-.01629 

.00034 

.900 

2 000 

12  00000 

9.00000  .09961 

.02123 

00990 

09471 

- 03824 

-.22110 

-.01742 

-.00227 

.900 

4.000 

te  ooooo 

9.00000  .1)923 

.02419 

.01234 

09684 

-.03930 

-.22380 

-.01717 

- 00666 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .01463 

.00258 

00229 

00040 

- 0Q092 

-.00003 

-.00051 

-.00103 

DATE  29  OCT  ~S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  592 
(MJJA36)  ( IB  AUG  7B  ) 


LARC  BFT  TPT  749  UA93)  0TSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  ' 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-L!  * 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

-.05257 

-.00587 

-.01663 

. 1 148! 

-.03080 

-.25049 

- . 02688 

-.00240 

.975 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

- . 02072 

-.00030 

-.01090 

. 1 0942 

-.03286 

-.24294 

-.02740 

-.00279 

.975 

-4.000 

12  00000 

9.00000 

.01210 

.00553 

-.00503 

. 1 0465 

-.03529 

-.23679 

-.02644 

-.00255 

975 

-2.000 

12.00000 

9 00000 

.04413 

01155 

00006 

.10176 

- . 03784 

-.23415 

-.02297 

- . 00264 

.975 

.000 

12.00000 

9.00000 

. 07360 

.01714 

00415 

. 09938 

-.03914 

-.23229 

-.01789 

-.00488 

.975 

2 000 

12.00000 

9 00000 

. 10368 

02221 

00849 

. 09364 

-.03947 

-.22802 

-.01776 

-.01033 

.975 

4.000 

12  00000 

9 00000 

. 1 3224 

02716 

01106 

. 08774 

-.04022 

-.22068 

-.02029 

- 01563 

GRADIENT 

00000 

00000 

01499 

00270 

00203 

.00210 

-.00057 

00192 

00088 

-.00169 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 150 

-6.000 

12  00000 

9 00000 

-.00373 

.00238 

- 00863 

10437 

- . 03375 

-.23668 

.00629 

-.00141 

1 . 150 

-4.000 

12.00000 

9 00000 

.03375 

009 1 4 

-.00491 

10134 

-.03771 

-.23369 

.00303 

.0021 1 

1 150 

-2  000 

12.00000 

9 00000 

.0661 1 

01504 

- 00143 

.10008 

-.04074 

-.23297 

-.00098 

. 00634 

1.150 

.000 

12.00000 

9 00000 

.09591 

02030 

. 00226 

.10124 

-.04213 

-.23557 

-.00778 

.00336 

1.150 

2.000 

12.00000 

9 00000 

. 12144 

02482 

. 00548 

.10007 

-.04237 

-.23546 

-.01474 

-.0064! 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01464 

00262 

00174 

.00013 

-.00077 

-.00040 

-.00301 

-.00143 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

- 03799 

- 00375 

-.01398 

.11135 

-.03123 

-.24724 

.01494 

-.00197 

1 .205 

-6.000 

12  00000 

9.00000 

-.00059 

00287 

-.01062 

. 10827 

- 03506 

-.24222 

.01226 

-.00060 

1 .205 

-4.000 

12.00000 

9 00000 

. 03470 

. 00925 

-.00731 

.10615 

-.03830 

-.23987 

.00065 

.00449 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

. 06566 

.01485 

-.00383 

. 1 0476 

-.04053 

-.23880 

.00446 

00500 

1 205 

000 

12.00000 

9 00000 

09514 

.02001 

.00007 

.10541 

-.04191 

-.24057 

-.00043 

- 00277 

I 205 

2.000 

12  00000 

9.00000 

.12064 

02440 

.00366 

. 10516 

-.04272 

-.24174 

-.00673 

-.01338 

1 .205 

4 000 

12  00000 

9 00000 

. 14182 

.02812 

00638 

. 10176 

-.04338 

-.23880 

-.01 154 

- . 0244 1 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01346 

00236 

.00174 

00042 

-.00062 

-.00004 

- 00250 

-.00381 

DATE  i 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - ! A93. 

PAGE 

593 

LARC 

BFT  TPT  749 

(IA93)  OTSAT130 

1MJJA37)  ( 18  AUO 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SO 

FT  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-L!  * 

12.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF 

= 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  - 

3 98  GRADIENT  INTERVAL  » - 

•5.00/  5.00 

MACH 

» . SOD 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNH 

CBM 

CTIrl 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

-8  000 

12.00000 

14.00000 

- 03976 

-.00430 

- . D1985 

-.11237 

.03071 

.27008 

.00405 

-.01638 

-6.000 

12.00000 

14.00000 

-.01977 

- 00052 

- 01577 

-. 10767 

. 03227 

.26154 

.00549 

-.01491 

-4.000 

12.00000 

14.00000 

.00073 

.00329 

-.01 159 

- . 1 0290 

03354 

.25040 

.00586 

-.01789 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

. 0220 1 

.00718 

- 00741 

-.10014 

.03512 

,24348 

.00558 

-.01996 

.000 

12.00000 

14  OOOOO 

.04719 

01180 

- 00302 

- . 09007 

03728 

.23699 

.00539 

-.02276 

2.000 

12  00000 

14  OOOOO 

. 07276 

.01653 

.00112 

- 09453 

03900 

.23062 

.0056-1 

- 02998 

H.000 

12.00000 

14  OOOOO 

. 09599 

02094 

00443 

- . 09656 

04  119 

.23610 

-.00389 

- 04218 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01206 

.00223 

.00203 

00091 

.00096 

■ - 00207 

-.00097 

-.00293 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

-.06087 

-.00722 

-.01991 

- 12105 

035S3 

.29065 

. 00859 

- . 02829 

-6.000 

12.00000 

14.00000 

- 03559 

-.00254 

-.01640 

-.  1 1043 

. 03624 

.27517 

.01082 

-.02564 

-4.000 

12  OOOOO 

14.00000 

- 01094 

00197 

- 01244 

- 10161 

03668 

26030 

00735 

-.02376 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

01357 

00629 

-.00790 

- 09389 

. 03742 

24456 

-.00540 

-.02533 

.000 

12  OOOOO 

14.00000 

, 03824 

.01082 

-.00397 

-.09316 

.03843 

.23696 

-.02100 

-.03019 

2.000 

12  OOOOO 

14.00000 

06437 

01576 

-.00068 

-.09087 

. 03948 

.23397 

- 03375 

- 04228 

4.000 

15.00000 

14  OOOOO 

.08956 

. 02056 

00218 

- . 08778 

.04110 

23194 

-.03933 

-.05893 

GRADIENT 

OOOOO 

.00000 

.01259  ' 

00233 

.00182 

.00153 

.00055 

- 00337 

-.00609 

-.00436 

DATE 

29 

OCT  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

594 

LARC 

BFT  TPT  749 

t I A93 1 OTSATI30 

(MJJA301  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

St 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

=*  976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF 

B 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF 

a 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

14.000 

SCALE 

se 

.0100 

RN/L  - 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = - 

-5 

00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-B.000 

12.00000 

14.00000 

-.04033 

-.00417 

- 02007 

-.07806 

.01932 

. 1 8599 

-.00052 

-.01827 

-6  000 

12.00000 

14.00000 

-.01919 

-.00024 

-.01588 

- 07286 

.02058 

.17772 

.00040 

-.0155! 

-4  000 

12.00000 

14  00000 

.00206 

.00367 

- 01153 

-.06910 

.02166 

. 16902 

.00013 

-.01855 

-2.000 

12  00000 

14  00000 

.02381 

.00761 

- 00695 

- 06753 

.02306 

16445 

-.00087 

-.0214! 

000 

12.00000 

14.00000 

05240 

.01278 

- . 00223 

- . 06430 

.02428 

. 15677 

-.00173 

- 02407 

2 000 

12.00000 

14  00000 

08012 

01804 

.00194 

-.06120 

02519 

.15167 

-.00156 

-.03073 

4.000 

12  00000 

14.00000 

. 1 0502 

02266 

00554 

- 062C5 

02655 

15502 

-.00762 

-.04071 

GRADIENT 

00000 

00000 

.0131 1 

00242 

00215 

.00102 

00060 

- 00204 

-.00081 

-.00268 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

•5 

00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

- 05806 

- 00676 

-.01946 

- 08188 

. 02364 

. 19849 

.00779 

- . 02926 

-6.000 

12  00000 

14.00000 

-- 03190 

-.00188 

- 01570 

-.07308 

02378 

. 18536 

.00737 

- 02762 

-4.000 

12  00000 

14.00000 

- 00643 

.00268 

-.01 169 

-.06577 

.02358 

. 17208 

.00144 

-.02656 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

01815 

.00708 

- 00721 

- 06064 

02406 

. 16007 

-.00969 

-.02719 

.000 

12.00000 

14  00000 

04393 

01 187 

-.00301 

- 06243 

.02510 

. 1571 1 

-.02554 

- 03094 

2.000 

12  00000 

14.00000 

07177 

.01726 

-.oqoo7 

-.061 18 

.02520 

. 15469 

- 03794 

- 03994 

4.000 

12  00000 

14.00000 

09899 

.02240 

. 0D294 

-.05757 

02590 

15206 

- 04500 

-.05377 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01322 

.00248 

00182 

.00079 

00029 

-.00227 

-.00606 

-.00336 

ORIGINAL  PAGE  IS 
op  poor  quality 


DATE 

89 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93, 

PAGE 

595 

LARC 

8FT  TPT  749 

(IA931 

OTSATI30 

(MJJA391  ( IB  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

a 

8690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I * 

18.000 

LREF 

a 

1890.3000 

INCHES  YMRP 

- .0000  IN.  YT 

* 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-RI  = 

18.000 

BREF 

K 

1890.3000 

INCHES  2MRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

• 

ELV-RO  = 

t4 . 000 

SCALE 

3 

.0100 

RN/L  =■ 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00 

MACH 

= .900 

i 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

-8.000 

18  00000 

14.00000 

-.04683 

-.00504 

-.08000 

-.00414 

.00117 

.01547 

-.01139 

-.03403 

-6.000 

18.00000 

14.00000 

-.08107 

-.00046 

-.01 505 

-.00160 

.00071 

01 184 

-.01065 

-.08001 

-4.000 

18.00000 

14  00000 

.00545 

.00480 

-.00981 

.00000 

.00067 

.00880 

-.01891 

-.081 19 

-8  000 

18  00000 

14  00000 

. 03856 

00889 

- 00417 

.00847 

.00081 

.00814 

-.01661 

- . 08487 

.000 

18  00000 

14.00000 

.06484 

.01493 

.00076 

.00350 

-.00039 

- 00889 

-.01755 

-.08879 

8 000 

18  00000 

14  00000 

09569 

. 08069 

00505 

,00843 

00007 

- 00139 

-.01713 

-.03360 

4.000 

18.00000 

14  00000 

18180 

.r=507 

.00986 

00844 

.00018 

-.00146 

-.01617 

-.03948 

GRADIENT 

00000 

00000 

01479 

00868 

00837 

00084 

-.00006 

-.00181 

-.00035 

- . 00886 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

18.00000 

14  00000 

-.05331 

-.00586 

-.01848 

-.00381 

.00136 

01718 

-.00015 

-.03086 

-6.000 

18  00000 

14.00000 

- 08548 

- . 00084 

-.01399 

.00053 

.00046 

01164 

-.00161 

-.03088 

-4.000 

18.00000 

14.00000 

.00847 

.00410 

-.00890 

.00455 

-.00048 

.00399 

-.00881 

-.03000 

-8.000 

18.00000 

14.00000 

.03151 

00988 

-.00373 

00556 

- 00056 

-.00184 

-.01946 

- . 08977 

.000 

18.00000 

14.00000 

.06051 

.01464 

00060 

.00481 

- 00083 

-.00834 

-.03837 

-.03118 

8.000 

18  00000 

14.00000 

.08907 

.01998 

00374 

.00846 

-.00066 

-.00139 

-.04444 

-.03784 

4 000 

18  00000 

14  OOOOO 

. I 1664 

' 08489 

.00649 

00055 

.00015 

00084 

-.05876 

-.04787 

GRADIENT 

oooao 

.00000 

.01489 

00868 

.00191 

- 00056 

.00006 

- 00038 

-.00570 

-.00816 

DATE  29 

OCT  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

596 

LARC 

8FT  TPT  749 

(1A93)  OTSAT130 

(MJJA40)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

4.000 

ELV-L 1 » 

12.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  - 

14  000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  - 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

* 900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14  OOOOO 

- 04256 

-.00443 

-.01786 

.06686 

- 01553 

-.14538 

-.01971 

- . 02450 

-6.000 

12.00000 

14.00000 

-.01604 

.00022 

-.01223 

. 06572 

-.01776 

-.  14518 

-.01924 

- . 02274 

-4  000 

12  00000 

14  liOOQO 

01436 

.00563 

- 00672 

.06508 

-.01984 

-.14462 

- 02037 

-.02377 

-2.000 

12  00000 

14  OOOOO 

.04590 

.01138 

- 00115 

.06411 

-.02148 

-.14653 

-.021136 

- 02549 

000 

12.00000 

14  00000 

.07844 

.01750 

.00371 

. 06373 

- . 02336 

-.14810 

- . 02207 

-.02872 

2 000 

12.00000 

14  OOOOO 

10960 

.0231 1 

.00797 

.06120 

- . 02387 

- 14572 

-.02381 

-.0320/ 

4.000 

12  00000 

14  00000 

13372 

. 02695 

01163 

06244 

-.02468 

- 14752 

-.02387 

- 03670 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01512 

00272 

00229 

-.00041 

-.00060 

- 00025 

- 00047 

-.00162 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

= 975 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-lO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

-8  000 

12.00000 

14  OOOOO 

- 04364 

- 004  34 

- 01713 

.07349 

-.01876 

- 15918 

-.02716 

-.03213 

-6.000 

12.00000 

14  OOOOO 

-.01366 

.00102 

-.01188 

.07128 

-.02068 

- 15579 

-.03030 

- 03210 

-4  000 

12.00000 

14.00000 

.01690 

00648 

-.00637 

.07044 

-.02261 

- 15496 

-.03402 

-.03290 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

.04815 

01226 

-.00124 

.06932 

-.02436 

-.15532 

- 03648 

- 03600 

000 

12  00000 

14  OOOOO 

.07806 

01795 

. 00274 

.06867 

-.02564 

-.15682 

- 03480 

- 04030 

2.000 

12  00000 

14  OOOOO 

10771 

. 02309 

00651 

.06350 

- 02487 

-.15084 

-.03708 

-.04760 

4 000 

12.00000 

14  OOOOO 

.13841 

. 02827 

. 00964 

.05759 

-.02479 

-. 14559 

-.04243 

-.05578 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

0151? 

00272 

.00199 

-.00158 

-.00024 

.OOt 16 

-.00087 

-.00287 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93, 

PAGE 

597 

LARC 

8FT  TPT  749 

UA931 

OTSAT 1 30 

(MJJA41 > ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  « 

12.000 

LREF 

c 

1290.3000 

INCHES  Y4RP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-R1  « 

12.000 

BREF 

at 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

a 

.0100 

RN/L  - 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

MACH 

= 900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8  000 

12  00000 

14.00000 

- 04181 

- . 00427 

- 01724 

.10195 

-.02561 

-.22481 

-.02132 

-.02509 

-6.000 

12.00000 

14  00000 

-.01399 

.00055 

-.01129 

.09974 

- . 02799 

-.22287 

-.021 19 

- . 02349 

-4.000 

12.00000 

14  00000 

.01723 

.00613 

- 00564 

.09066 

- 03094 

-.22211 

-.02177 

-.02440 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

04927 

01209 

-.00032 

09878 

-.03348 

-.22443 

- 02137 

- . 02528 

.000 

12.00000 

14.00000 

08371 

01855 

.00469 

. 09633 

-.03547 

-.22178 

- 02273 

-.02826 

2 000 

12.00000 

14.00000 

.11593 

02418 

.00955 

.09348 

-.03738 

-.22003 

-.02411 

-.03131 

4.000 

12.00000 

14  00000 

. 13726 

.02746 

01261 

.U9443 

- 03840 

-.22132 

-.02395 

-.03480 

GRADIENT 

.00000 

00000  _ 

01534 

. 00274 

. 00232 

-.00069 

- 00094 

.00030 

-.00036 

-.00134 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8  000 

12  00000 

14.00000 

- 04088 

- 00380 

-.01663 

.11427 

-.03019 

- 24993 

-.03301 

-.03438 

-6.000 

12.00000 

14  OOCOO 

-.00920 

.00179 

-.01100 

10883 

-.03220 

- 24231 

- 03583 

-.03465 

-4.000 

12.00000 

14.00000 

.02378 

. 00768 

- 00518 

.10419 

- 03459 

-.23621 

-.03753 

-.03490 

-2.000 

12.00000 

14  00000 

05623 

.01379 

-.00022 

10103 

- 03697 

-.23327 

-.03705 

-.03801 

.000 

12  00000 

14  00000 

.08669 

01945 

.00379 

.09824 

-.03805 

-.23149 

-.03334 

-.04331 

2.000 

12  00000 

14  00000 

11741 

. 02459 

.00784 

.09196 

-.03806 

- 22634 

-.03357 

-.04910 

4.000 

12.00000 

14.00000 

. 14726 

02978 

01053 

.08612 

-.03905 

-.21940 

-.03675 

-.05500 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01541 

.00275 

.00197 

-.00226 

-.00050 

.00203 

.00025 

- . 00256 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

598 

LARC 

8FT  TPT  749 

(IA93)  OTSAT130 

IMJJA42J  I 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ, 

,FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  «* 

-6  000 

ELV-LI  =■ 

8.000 

LREF 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14,000 

ELV-RI  * 

8.000 

BREF 

C 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

.0100 

RN/L  - 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  «=  -5. 

,00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

-.04879 

-.00539 

-.01995 

-.11383 

.03055 

.27149 

.02131 

-.00732 

-6.000 

8.00000 

14  00000 

- . 02827 

-.00161 

-.01596 

- . 1 0890 

.03205 

. 25278 

. 02237 

- 00702 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

-.00717 

. 00230 

-.01 197 

-.10420 

.03328 

.25216 

.02293 

-.01131 

-2.000 

8.00000 

14.00000 

01398 

. 00623 

-.00807 

- 10198 

.03508 

.24593 

. 02269 

-.01449 

000 

8.00000 

14.00000 

03831 

.01077 

- 00370 

- 09996 

03729 

.23935 

.02ljl0 

-.01779 

2 000 

8.00000 

14.00000 

06453 

.01559 

.00077 

- 09694 

03918 

.23420 

.01875 

-.02492 

4 000 

8.00000 

14.00000 

08821 

02006 

.00415 

- 09858 

.04096 

.23906 

.01494 

-.03808 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01207 

.00224 

.00205 

.00080 

.00097 

- 00190 

-.OOl'OO 

- 00320 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

8 00000 

14  00000 

-.07014 

- 00836 

-.01884 

-.  12282 

.03597 

.29282 

01306 

-.02406 

-6.000 

8.00000 

t4  OOCOO 

-.04496 

- 00373 

-.01536 

-.11174 

.03659 

.27653 

.00975 

-.02156 

-4.000 

8 00000 

14  00000 

-.02024 

. 00D78 

-.01 150 

-.10213 

.03688 

.25983 

.00881 

-.02015 

-2  000 

8 00000 

14  00000 

00446 

.00513 

-.00712 

-.09510 

. 03768 

.24546 

.00891 

-.02123 

000 

8.00000 

14  00000 

02959 

. 00952 

-.00318 

- . 09474 

.03867 

.23935 

.00425 

-.02293 

2.000 

8.00000 

14.00000 

05589 

.01448 

.0001 1 

-.09216 

.03939 

23596 

- 0C304 

-.03251 

4.000 

8.00000 

14.00000 

08089 

.01927 

.00286 

- 08849 

.04078 

.233! 1 

- 00770 

-.04943 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

•0126e 

.00232 

.00180 

00151 

.00048 

-.00315 

- 00225 

-.00349 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 

PAGE 

599 

LARC 

8FT  TPT  749 

UA93) 

OTSAT130 

(MJJA43)  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

XL 

2690 . 0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-L!  * 

8.000 

LREF 

XL 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

«=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  » 

8.000 

BREF 

M 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

' 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

ft 

.0100 

RN/L  ' 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = ■ 

-5.00/  5.00 

MACH 

- .900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

- . 04887 

- . 00525 

- 02019 

- . 07879 

.01912 

.18647 

.01676 

-.00865 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

-.02819 

-.00143 

-.01617 

-.07332 

. 02032 

.17779 

01799 

-.00728 

-4.000 

8.00000 

14  00000 

- 00665 

00257 

-.oteoe 

- . 06978 

.02135 

.17042 

.01824 

-.0! 150 

-2.000 

8.00000 

14  00000 

01663 

00673 

- 00748 

- 0684  ' 

. 02277 

16567 

.01855 

-.01523 

000 

8 00000 

14.00000 

.04453 

.01 181 

-.00270 

- 06576 

.02418 

.15873 

.01687 

-.01887 

2 ODD 

8 00000 

14.00000 

.07247 

.01720 

.00158 

-.06270 

02534 

. 15372 

.01308 

-.02522 

4.000 

8.00000 

14  00000 

.09781 

02182 

.00528 

- 06352 

02620 

15725 

.01 150 

-.03632 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01324 

.00245 

.00219 

00091 

00061 

-.00191 

-.00095 

-.00297 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

•5.00/  5.00 

MACH 

“ .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14  00000 

-.06699 

-.00783 

-.01857 

- . 08269 

. 02379 

.19929 

.01096 

-.02503 

-6.000 

8.00000 

t4. 00000 

-.04108 

-.00310 

-.01488 

-.07370 

02402 

.18561 

.00402 

-.02366 

-4.000 

8 00000 

14  00000 

- 01542 

.00156 

- 01076 

- 06691 

.02405 

.17281 

.00287 

-.02306 

-2.000 

8.00000 

14.00000 

.01003 

.00603 

-.00618 

-.06281 

.02479 

.16298 

.00477 

- 02351 

.000 

8 00000 

14.00000 

.03570 

.01072 

- . 00208 

-.06387 

. 02537 

. t588B 

.00255 

-.02470 

2.000 

8.00000 

14  00000 

.06296 

.01595 

.00102 

-.06231 

. 02526 

.15616 

-.00622 

-.03031 

4.000 

8.00000 

14  00000 

.09038 

.02104 

.00399 

-.05808 

02585 

.15322 

-.01348 

-.04490 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01323 

.00244 

.00183 

00031 

.00020 

-.00230 

-.00219 

-.00252 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JA93. 


PAGE  600 
(MJJA441  ( 18  AUG  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SO 

FT  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

000 

ELV-LI  « 

8.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

OOOO  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-Rl  « 

8,000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L 

3.98 

GRADIENT  INTERVAL  *=  - 

■5.00/  5.00 

MACH 

« .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

- 05437 

-.00620 

-.01956 

-.00429 

.001  16 

01563 

.00124 

-.01 52Sf 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

- 02886 

-.00171 

-.01470 

-.00123 

. 00055 

.01065 

. 004  m 

-.01180 

-4.000 

8.00000 

14  OOOOO 

-.00234 

00296 

-.00943 

.00050 

.00045 

.00809 

.00297 

-.01400 

-2.000 

8.00000 

14.00000 

02453 

00761 

-.00385 

00193 

.00028 

.00301 

.00083 

-.01787 

000 

8 00000 

14.00000 

. 05656 

.01364 

.00106 

.00279 

-.00030 

-.00120 

.00106 

-.02310 

2.000 

8 OOODO 

14  OOOOO 

08696 

.01949 

.00516 

00198 

.00006 

-.00043 

.00056 

- . 02888 

h.000 

0 00000 

14  OOOOO 

11370 

02393 

00987 

.00143 

.00019 

.00078 

.00143 

-.03475 

GRADIENT 

OOOOO 

OOOOO 

01472 

.00269 

. 00238 

.00010 

-.00004 

-.00090 

-.00017 

- . 00263 

RN/L 

= 4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

-8  000 

8.00000 

14  OOOOO 

-.06078 

-.00673 

- 01778 

- . 0032*’ 

.00137 

.01709 

00038 

-.027!  1 

-6  000 

8 OOOOO 

14  OOOOO 

-.03288 

-.00173 

-.01348 

00028 

.00059 

.01204 

-.00495 

- . 02728 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

-.00399 

.00333 

-.00860 

.00369 

-.00014 

.00537 

- 00837 

-.02699 

-2  000 

8.00000 

14  OOOOO 

02516 

.00840 

-.00329 

. 00567 

-.00062 

-.00110 

-,00863 

- . 02706 

.000 

8.00000 

14  OOOOO 

05282 

01362 

.00106 

.00441 

-.00098 

- 00224 

-.00552 

- 02809 

2.000 

8.00000 

14  OOOOO 

08163 

01904 

.00507 

.00325 

-.00101 

-.00258 

-.00951 

-.03094 

4 000 

8 OOOOO 

14.00000 

. 1 0755 

.02365 

.00801 

- 00008 

. 00027 

.00249 

-.02180 

-.03921 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01398 

.00256 

.00208 

-.00050 

.00002 

-.00036 

-.00139 

-.00142 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OE  POOR  QUALHgg 


DATE 

29 

OCT  7B 

TABULATED  SOURCE 

OATA  - 1A93, 

PAGE 

601 

LARC 

8FT  TPT  749 

UA931 

OTSAT130 

(MJJA45)  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

XZ 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RJ  - 

8.000 

BREF 

* 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.00Q 

SCALE 

“ 

.0100 

RN/L  ' 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

.00/  5.00 

MACH 

« .900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

-.04975 

-.00558 

-.01708 

.06741 

-.01536 

-. 14659 

-.01231 

- . 02084 

-6  000 

8.00000 

14.00000 

- 02325 

-.00092 

-.01156 

. 06596 

- 01758 

-.14520 

-.00823 

-.01807 

-4  000 

8.00000 

14.00000 

00659 

. 00446 

-.00610 

. 06450 

-.01956 

-.  14310 

-.00769 

-.01868 

-2.000 

8.00000 

14  00000 

03761 

01009 

- 00050 

.06504 

- 02161 

-.14823 

-.00912 

-.02106 

000 

8 00000 

14  00000 

. 07057 

.01623 

00430 

06357 

- 02301 

- 14760 

-.01007 

- 02538 

2.000 

8 00000 

14  00000 

10187 

. 02200 

00869 

06180 

-.02390 

-.  14613 

-.01 186 

- . 02949 

4.000 

8 00000 

14.00000 

12430 

02558 

.01238 

06263 

-.02440 

- 14703 

- 01170 

-.03371 

GRADIENT 

.00000 

00000 

0149B 

.00271 

.00231 

-.00035 

-.00060 

- 00029 

- 00054 

-.00193 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

-.051  1 ! 

- 00529 

- 01604 

.07369 

- 01884 

-.1597& 

-.01043 

-.02712 

-6  000 

8 00000 

14.00000 

- 02065 

.00017 

-.01103 

.07179 

- 02089 

-.  15609 

-.01496 

-.02658 

-4  000 

8 00000 

14  00000 

.01042 

.00569 

-.00578 

07083 

- . 02289 

- . 1 5539 

-.01819 

-.02540 

-2.000 

8 00000 

14  00000 

04097 

01I3I 

- 00092 

.07011 

-.02476 

-.  15577 

- 02037 

- . 02564 

.000 

8 00000 

14  00000 

07179 

01717 

00346 

. 06922 

- 02603 

- 15693 

-.02042 

- 02932 

2 000 

8.00000 

14  0GD00 

.10093 

.02210 

00804 

.06435 

- 02528 

- 15254 

- 02541 

-.03804 

4 000 

8 00000 

14.00000 

12822 

. 02692 

01111 

.05710 

-.02452 

- 14475 

- 03053 

-.04813 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01478 

. 00266 

.00214 

-.00166 

-.00019 

.00123 

-.00149 

- 00289 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  602 

LARC  8FT  TPT  /49  UA93)  OTSATI30  (MJJA46)  t 18  AUO  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  => 

6.000 

ELV-Lt  « 

8.000 

LREF  * 1290.3000 

1NCHCS  YMRP 

a 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  • 

14.000 

ELV-R1  « 

8.000 

BREF  = 1290.3000 

INC*  ES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14  000 

SCALE  = .0100 

RN/L 

3 98 

GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH  « .900 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CTN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8  000 

8.00000 

14.00000 

-.04900 

-.00537 

-.01638 

. 1 0223 

-.02523 

-.22501 

-.01604 

-.02241 

-6  000 

8 00000 

14.00000 

- 02174 

-.00059 

-.01066 

. 1 0076 

-.02788 

-.22383 

-.01087 

-.01968 

-4.000 

8.00000 

14  00000 

00888 

.00495 

-.00514 

. 09936 

-.03076 

-.22227 

-.01025 

-.02033 

-2.000 

8.00000 

14  00000 

04134 

.01092 

00033 

09950 

- 03337 

-.225!  1 

-.01131 

-.02196 

000 

8 00000 

14.00000 

07576 

01736 

00530 

09812 

- . 03558 

-.22501 

- 01274 

-.02550 

2 000 

8 00000 

14  00000 

. 10709 

02295 

.01007 

09427 

-.03713 

-.22048 

-.01403 

- . 0P909 

4.000 

8.00000 

1“  ooooo 

12708 

02595 

01332 

.09517 

-.03799 

-.22187 

- 01348 

-.03265 

GRADIENT 

. 00000 

OOQCQ 

.0151 l 

00270 

.00233 

-.00068 

-.00091 

. 00027 

- . 00046 

-.00159 

RN/L 

= 4,09  i 

GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5 00 

MACH  * .975 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14  00000 

- 04801 

-.00468 

- 01538 

.11452 

- 03023 

-.25009 

-.01424 

-.02862 

-6  000 

8 00000 

14.00000 

-.01613 

00096 

-.01000 

. I 0960 

-.03240 

- 24322 

-.02049 

-.02781 

-4  000 

8.00000 

N OOOOO 

.01688 

00682 

- 00459 

1 0559 

-.03504 

-.23806 

-.02430 

- 02570 

-2  000 

8 00000 

14  ooooo 

04925 

.01283 

00015 

10267 

-.03752 

-.23516 

-.02613 

-.02603 

000 

8.00000 

14  OOOOO 

07948 

01850 

.00442 

.09944 

-.03846 

-.23260 

-.02608 

- 03185 

2.000 

8.00000 

14  OOOOO 

.10921 

.02348 

.00901 

.09225 

-.03807 

-.22614 

-.02796 

-.04077 

4 000 

8.00000 

14  OOGOO 

.13751 

.02841 

.01209 

.08606 

- 03871 

-.21902 

-.03002 

-.04842 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01506 

.00269 

.0021 1 

- 00247 

-.00039 

.00236 

-.00066 

-.00301 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

0FT  TPT  749  (IA931 

OTSAT130 

(MJJA47)  ( 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-L 1 « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

S % 

00Q0  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-RI  •= 

BREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

° 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  ' 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

.900 

-8  000 

8.00000 

4.00000 

- . 06334 

-.00901 

- 0171 1 

- 11596 

.03109 

.27340 

.03093 

.900 

-6  000 

8.00000 

4.00000 

-.04029 

-.00471 

-.01322 

-.11015 

03216 

.26439 

.03033 

900 

-4  000 

8.00000 

4 00000 

-.01919 

-.00073 

-.00955 

- 10562 

.03329 

.25403 

. 02994 

900 

-2  000 

8 00000 

4 00000 

,00105 

. 00298 

- 00567 

10434 

. 03483 

.24867 

. 02958 

.900 

.000 

8 00000 

4.00000 

02363 

00681 

-.00039 

- 10222 

.03628 

.24168 

.03026 

.900 

2 000 

8.00000 

4.00000 

.04542 

01060 

.00448 

-.10124 

.03713 

.24018 

.03181 

900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

.06619 

.01453 

.00796 

- . I 0224 

04034 

.24277 

03000 

GRADIENT 

00000 

.00000 

01076 

00191 

00226 

.00049 

00082 

- 00155 

.00012 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNW 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

.975 

-8.000 

8.00000 

4 oooog 

- 08696 

- 01254 

- 01533 

- 12257 

03537 

.29170 

02059 

.975 

-6.000 

8.00000 

4 00000 

- 06277 

- 00808 

-.01  181 

- 11197 

03637 

.27621 

.01677 

975 

-4.000 

8 00000 

4 00000 

-.03848 

-.00375 

-.00769 

- 10311 

03714 

.26178 

.01576 

.975 

-2.000 

8 00000 

4 00000 

-.01399 

.00061 

-.00350 

- 09595 

03784 

.24710 

.01680  ' 

.975 

.,000 

8.00000 

■i  00000 

.01071 

.00492 

.00062 

- . 09557 

.03910 

.24002 

.01777 

975 

2 000 

8.00000 

4.00000 

03608 

. 00958 

.00435 

-.09347 

. 0400^ 

.23666 

.01886 

975 

4 000 

B. 00000 

4 00000 

. 05923 

.01409 

00703 

-.09298 

04138 

.23831 

. 02225 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01227 

.00223 

.00187 

001  14 

00053 

-.00287 

.00075 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE1 

1.150 

-6.000 

8.00000 

4 00030 

- 05975 

- 00767 

- 00524 

-.10722 

03858 

.26969 

.07494 

I . 150 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

-.03373 

-.00296 

- 00153 

- 09985 

04069 

.25692 

.07038 

1 . 150 

-2.000 

8 00000 

4.00000 

- 00601 

.00208 

.00212 

- 09809 

.04258 

.2490! 

.06482 

1 . 150 

.000 

8.00000 

4.00000 

.02312 

.00746 

.00506 

-.10118 

.04326 

.24595 

. 0544  I 

1 . 150 

2.000 

8.00000 

4.00000 

04977 

.01239 

.00710 

- . 1 0260 

04423 

.247B1 

.04197 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01398 

. 00257 

.00144 

-.00057 

.00056 

- 00152 

-.00478 

603 
76  ) 


0.000 

0.000 


CHEO 
.01 121 
.01370 
.01513 
01931 
.Q1S0B 
.01005 
- 00290 
-.00223 


CT£0 
02962 
. 03084 
.03168 
.03005 
. 02353 
.01465 
.00382 
-.00356 


CHEO 
02352 
.01 109 
-.00165 
-.01 194 
-.02160 
-.00542 


DATE:  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  C1A93)  OTSAT130 

(MJJA47)  ( 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-6.000 

ELV-LI  » 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

■»  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R!  » 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE1 

1 .205 

-8  000 

8 00000 

4.00000 

- , 08065 

-.01 183 

- 00597 

-.11957 

.03832 

28817 

. 07727 

l .205 

-6.000 

8 00000 

4.00000 

- 05516 

- 00705 

-.00328 

- 11021 

04043 

.27349 

.07131 

1 .205 

-4  000 

8.00000 

4.00000 

- . 02796 

-.00195 

- 00048 

- . 1 0292 

04165 

.26180 

.06637 

1 .205 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

00048 

.00339 

00234 

-.10032 

04236 

. 25223 

.06162 

1 205 

.000 

8.00000 

4.00000 

02781 

00846 

00500 

- 10371 

.04291 

.25017 

.05344 

l 205 

2 000 

8.00000 

4 00000 

05163 

01296 

.00674 

-.10510 

043B2 

.24973 

.04347 

1 205 

4.000 

8.00000 

4 00000 

07286 

01683 

.00841 

- . 1 0258 

.04513 

.24999 

.03154 

GRADIENT 

00000 

00000 

01264 

. 00236 

.0011  1 

-.00020 

.00042 

-.00131 

-.00439 

LARC 

9FT  TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

(MJJA4B)  l 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  = 

2690.0000  SQ 

FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

LREF  ■ 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R I = 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -S. 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

.900 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

- . 06357 

- . 00890 

-.01740 

-.07967 

.01944 

. 1B682 

02969 

.900 

-6  000 

8 OCOOO 

4 00000 

-.03964 

-.00447 

-.01334 

- . 07400 

.02041 

17851 

.02860 

.900 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

- 01841 

-.00049 

-.00935 

-.06979 

.021 15 

. 16951 

.02762 

.900 

-2  0C0 

8 00000 

4.00000 

.00284 

. 00332 

-.00502 

- . 06924 

.02240 

. 16569 

.02691 

900 

.000 

8 00000 

4.00000 

02710 

00748 

.00042 

- . Q6609 

02317 

. 1 5737 

. 02695 

.900 

2.000 

8.00000 

4 00000 

.05249 

.01 171 

0C61 1 

-.06677 

.02367 

15915 

.03129 

.900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

.07391 

01583 

00952 

- 06629 

02570 

. I 5956 

.02878 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01171 

.00205 

00244 

.00047 

00052 

-.00132 

.00034 

6Q4 
76  ) 


8.000 

8.000 


CHEO 

.08119 

.00930 

-.00184 

-.01099 

- 02075 
-.02997 

- 03616 
-.00438 


76  ) 


8.000 
8. 000 


CHEO 

.00913 

.01281 

.0147! 

.01888 

.01871 

01469 

.00022 

-.00166 


original  page  is 

op  POOR  QUALITY! 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PACE  605 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130  (MJJA48)  ( 18  AUG 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  *> 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-LI  a 

LREF  a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

n 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  « 

BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

» 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  =■  4. 

09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

.975 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

-.08440 

-.01205 

-.01497 

-.08288 

02354 

. 19894 

01854 

.975 

-S  000 

8 00000 

4.00000 

-.05919 

-.00751 

-.0! 120 

-.07362 

02392 

. 18580 

.01239 

. 975 

-4  000 

8 00000 

4.00000 

- 03397 

- 00307 

-.00692 

-.06614 

.02382 

. 17247 

. 0 l 082 

.975 

-2.000 

8.00000 

4 OOOOO 

-.01020 

00127 

- 00288 

-.06190 

02437 

. 16136 

.01297 

.975 

.000 

8.00000 

4.00000 

.01396 

.00572 

.00098 

- . 06359 

02534 

15871 

. 0 1 552 

. 975 

2.000 

8 00000 

4 OOOOO 

.04291 

.01102 

.00524 

- 06188 

.02518 

. 15-+85 

. 0 1 522 

.975 

4 000 

8.00000 

4.00000 

06760 

01583 

. 00792 

- 05794 

.02555 

.15214 

.01530 

GRADIENT 

00000 

ooooo 

01231 

.00238 

.00189 

00082 

0002 1 

- . 00236 

.00056 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 4 

21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNH 

CBM 

CTH 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

1.150 

-6.000 

8.00000 

4 00000 

-.05362 

-.00683 

-.00458 

- 06991 

02486 

18041 

.07102 

1.150 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

- 02643 

-.00181 

- 00095 

-.06510 

02658 

17093 

.06537 

1.150 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

00354 

.00377 

. 00268 

-.06498 

02777 

. 16397 

.06091 

1.150 

.000 

8 00000 

4 OOOOO 

.03396 

.00945 

. 00560 

- 07014 

.02835 

. 16397 

.05371 

1 . 150 

2.000 

8 00000 

4 ooooo 

. 06075 

.01434 

00762 

-.07143 

. 02922 

. 16588 

.04165 

GRAD  1 ENT 

00000 

.00000 

.01460 

.00271 

00143 

- 0012! 

00042 

-.00076 

-.00392 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 4 22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  J 

1 .205 

-8.000 

B. 00000 

4 00000 

- 07607 

-.01119 

-.00561 

- . 07806 

.02515 

. 19309 

.07421 

1 .205 

-6 . 000 

a ooooo 

4.00000 

- . 04798 

-.00596 

- 00287 

- 07228 

02680 

. 18368 

06800 

1 205 

-4  000 

8 00000 

4 . OOOOO 

- 0IB41 

-.00031 

- 00030 

- . 06724 

.02733 

. 17409 

.06379 

1 .205 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

0!  140 

.00532 

.00251 

-.06608 

.02763 

. 16598 

.06138 

I .205 

000 

8.00000 

4.00000 

03952 

.01038 

.00529 

-.07008 

0282! 

. 16544 

.05499 

1 .205 

2.000 

8 OOOOO 

4.00000 

05424 

0 1492 

. 00736 

- .07 192 

02895 

16610 

04483 

1 .205 

4 . 000 

8 OOOOO 

4.00000 

08455 

.01865 

. 00897 

- . 07058 

.03026 

. t679l 

.03372 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

01294 

00238 

.00117 

-.00063 

00036 

- OOQ61 

-.00303 

76  ) 


8.000 

8.000 


CHEO 

.02939 

.03068 

.03191 

.03142 

02738 

.01922 

.00808 

-.00299 


CHEO 
.03042 
.02037 
.00742 
-.00438 
- 01567 
-.00600 


CHEO 
. 02822 
.01782 
.00617 
.00331 
.01367 
.02435 
03200 
.00407 


DATE  29  OCT  76 


PAGE  SOB 
(MJJA49)  < 18  AUG  76  > 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

LARC  BET  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 


SREF  i 

LREF  n 
BREF  =» 
SCALE  - 

REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ  FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 976.0000  IN.  XT 

= .0000  IN.  YT 

= 400.0000  IN.  ZT 

BETA  - 
ELV-LO  * 
ELV-RO  « 

PARAMETRIC 

.000 
4.000 
4 000 

DATA 

ELV-L 1 « 
ELV-RI  * 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5.1 

DO/  5.00 

MACH 

.900 

.900 

.900 

900 

.900 

.900 

.900 

ALPHA 

-e.ooo 
-6  000 
-4  000 
-2  000 
000 
2 000 
4.000 
GRADIENT 

ELV-L t 
8.00000 
8.00000 
8.00000 
8 00000 
8 OOOOQ 
8 00000 
8.00000 
.00000 

ELV-LO 
4.00000 
4.00000 
4.00000 
4 00000 
4 00000 
4 00000 
4 00000 
00000 

CNN 

-.06748 
- 04069 
-.01660 
.01122 
.03706 
06289 
08195 
.01244 

CBN 

-.00945 
-.00473 
- 00044 
00428 
.00889 
.01329 
.01650 
.00215 

CTW 

-.01678 
-.01189 
- 00682 
-.00105 
.00401 
.01045 
.01363 
00262 

CYN 

-.00643 

-.00218 

.00017 

.00059 

00179 

.00169 

.00192 

00023 

C8L 
.00174 
.00060 
.00013 
-.00004 
-.00063 
-.00041 
-.00014 
- 00005 

CY 

.01852 

.01113 

.00816 

.00595 

-.00026 

-.00114 

-.00094 

-.00126 

CHE! 

.01993 

.0190,5 

.01631 

. 01619 

. 0 1 80,3 

.0218,4 

.02714 

.00137 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  * 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

.975 

.975 

.975 

.975 

.975 

975 

.975 

ALPHA 
-8.000 
-6.000 
-4  000 
-2.000 
000 
2.000 
4 000 
GRADIENT 

ELV-L l 
8.00000 
0.00000 
8.00000 
8.00000 
8 00000 
8.00000 
8 00000 
.00000 

ELV-LO 
4 00000 
4.00GU0 
4 00000 
4.00000 
4.00000 
4 00000 
4.00000 
00000 

CNN 

- 07764 
-.05032 

- 02359 
.00384 
.03294 
.06200 
.08627 

01399 

CBN 

- 01117 

- 00623 
-.00149 

O'. 328 
00864 
.01417 
01878 
.00257 

CTW 

-.01353 
-.00914 
-.004  37 
00052 
00482 
.00861 
01  153 
00200 

CYN 

-.00444 

-.00152 

00242 

0G557 

.00532 

.00295 

.00029 

-.00034 

CBL 

.00145 
00082 
0Q005 
-.00058 
-.001 16 
-.OOUl 
-.00032 
- 00006 

CY 

.01882 
. Qt438 
.00616 
-.00204 
- 00438 
-.00144 
.00231 
-.00036 

CHEI 
.00774 
00226 
-.00160 
-.00143 
.00134 
. D0443 
.00691 
.00114 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 
1.150 
1 . 150 
1 . 150 
1 . 150 
1 . 150 

ALPHA 
-6.000 
-4.000 
-2  000 
.000 
2.000 
GRADIENT 

ELV-L I 
B 00000 
8 00000 
8 00000 
0 00000 
8 00000 
.00000 

ELV-LO 
4.00000 
4.00000 
4.00000 
4.00000 
4 00000 
.00000 

CNN 

-.04256 

-.00897 

026B0 

05642 

08203 

01513 

cew 

- 00502 
.00124 
.00779 
.01321 
.01774 
.00275 

CTW 

- . 00294 
00042 
00394 
.00700 
00957 
00153 

CYN 
.00021 
00272 
.00278 
. 00055 
-.00157 
-.00075 

CBL 
.00072 
.00008 
- 00028 
- 00034 
00009 
-.00000 

CY 

.01046 
.00575 
00236 
.001 12 
.00259 
-.00054 

CHEI 
.06307 
. 05662 
. 05276 
. 05D 1 3 
.04249 
-.00225 

B.000 

8.000 


CHEO 
.00353 
.00900 
. 01422 
.01657 
.01975 
. 02017 
00956 
-.00029 


CHEO 
.02805 
.02943 
.03232 
. 03349 
.03190 
.02745 
.01766 
-.00177 


CHEO 
.03266 
.03542 
.02671 
01  195 
-.00185 
- . 00633 


DATE  29  i 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

607 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93I 

OTSAT130 

(MJJA49)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

.000 

ELV-L!  - 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R!  « 

8.000 

BREF  =» 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.010* 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8 00000 

4.00000 

-.06532 

-.00954 

- . 00502 

-.00065 

.00190 

.01367 

.07000 

.03093 

! .205 

-6  000 

8.00000 

4,00000 

-.03342 

- . 00345 

- . 00253 

.00112 

00158 

.01  1 15 

.06435 

.02901 

1 205 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

-.00072 

.00283 

-.00043 

00391 

.00056 

.0055B 

.05912 

. 02293 

1 .205 

-2  000 

8.00000 

4 00000 

03222 

.00871 

. 00275 

.00608 

-.00034 

-.00137 

. 05582 

.01383 

I .205 

000 

8.00000 

4.00000 

.06200 

.01395 

.00625 

.00377 

- 00016 

-.00192 

05410 

.00082 

1 .205 

2.000 

8 00000 

4.00000 

08533 

-.01821 

. 00855 

.00033 

.00027 

.00179 

. 04929 

-.01046 

1 .205 

4.000 

8 00000 

4.00000 

10573 

.02200 

.01037 

-.00101 

.00056 

.00389 

.03891 

-.021 10 

GRADIENT 

00000 

.00000 

01330  - 

.00239 

.00137 

- 00078 

00003 

-.00001 

-.00235 

- . 00562 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93!  OTSATI30 

(MJJA50)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L I = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100- 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNW 

CBM 

CTW 

CYN  v 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

.900 

-8.000 

8 00000 

4.00000 

- . 06307 

-.00869 

-.01509 

.0662! 

-.01525 

-.14493 

. 00204 

-.00347 

.900 

-6.000 

8 00000 

4.00000 

- 03668 

-.00401 

-.00976 

. 06609 

-.01820 

-.14592 

.00630 

.00363 

.900 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

- . 00938 

.00089 

-.00400 

06462 

- 02039 

-.14422 

.00850 

.01202 

.500 

-2  000 

8 00000 

4.00000 

02152 

.00608 

.00257 

. 06370 

- 02193 

-.14681 

.0082! 

.01629 

.900 

000 

8 00000 

4.00000 

04807 

. 0 1 09B 

.00808 

.06396 

- . 02372 

-.14903 

.00820 

.01847 

.900 

2 000 

8 00000 

4 00000 

07322 

.01546 

.01276 

. 06224 

- 02398 

-.14695 

00B30 

.01774 

.900 

4 000 

8.00000 

4.00000 

09054 

.01800 

.01561 

.06408 

- 02443 

-.14795 

.00973 

.01163 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01258 

.00218 

.00247 

-.00013 

- 00051 

- 00038 

00013 

.00003 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - l AS3. 

PAGE 

608 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  0TSAT130 

1MJJA50.)  1 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO . 

.FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

4.000 

ELV-L 1 - 

8.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  « 

8.000 

BREF  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

a 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

» -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

- 06995 

-.01002 

-.01252 

.07312 

-.01840 

-.15868 

-.00328 

. 02393 

.975 

-6.000 

8.00000 

4 00000 

-.03958 

- 00449 

- 00712 

.07018 

-.02022 

-.15399 

- . 00665 

. 02454 

975 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

-.00849 

.00091 

- 00187 

. 06889 

-.02226 

- . 1 5335 

-.00816 

.02670 

975 

-2.000 

8.00000 

4.GG000 

.02089 

.00633 

.00275 

. 06896 

-.02442 

-. 15531 

-.00713 

.02802 

975 

.000 

8.00000 

4 00000 

05162 

01223 

.00716 

06760 

-.02591 

-.15334 

-.00290 

.02842 

.975 

2 000 

8 00000 

4.00000 

08007 

.01753 

01069 

06402 

- . 02603 

- 15145 

-.00218 

.02464 

.975 

4.000 

8.00000 

4.00000 

.108)0 

.0221 1 

01513 

05789 

- . 0254 1 

- 14560 

-.00321 

01915 

CRAD1ENT 

00000 

00000 

.01462 

00268 

.00210 

00134 

-.00040 

.00097 

.00074 

- 00092 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

8.00000 

4.00000 

- 02397 

-.00178 

- 00328 

.06867 

-.02124 

-.15321 

.04790 

.02906 

1 . 150 

-4  000 

8 00000 

4 00000 

. 0 1 2B9 

.00490 

00029 

. 06850 

- 02455 

- 15305 

.04360 

.03440 

1 . 150 

-2.000 

8 00000 

4 00000 

04604 

.01096 

00387 

.06901 

-.02688 

- 15390 

03927 

03735 

1.150 

.000 

B 00000 

4.00000 

. 07504 

01629 

00689 

. 06982 

-.02813 

-.15745 

.03278 

.02916 

1 . 150 

.2.000 

8.00000 

4.00000 

. 10049 

.02088 

00976 

06939 

- . 02824 

-.15745 

. 02584 

01529 

GRADIENT 

00000 

.00000 

01459 

00265 

.00157 

.00018 

-.00062 

-.00084 

-.00299 

-.00328 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNW 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

-.05391 

-.00721 

- 00809 

.07260 

-.01908 

-.15766 

.05847 

.02745 

1 .205 

-6.000 

8 00000 

4.00000 

-.01732 

-.00048 

-.00519 

. 0'7246 

-.02218 

-. 15687 

.05452 

02981 

1 .205 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

01735 

.00580 

-.00193 

.07210 

-.02476 

-.15701 

. C5079 

03380 

1.205 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

.04681 

01120 

.00141 

. 07220 

-.02667 

-. 15824 

04725 

.03047 

1 .205 

.000 

8.00000 

4.00000 

07522 

01638 

00456 

07292 

- . 02784 

- 16055 

.04232 

.01892 

1.205 

2.000 

8 00000 

4.00000 

10092 

.02091 

00761 

.07348 

-.02953 

-.16217 

.03564 

.00497 

1 205 

4.000 

8 00000 

4 00000 

. 12445 

.02494 

01048 

.07056 

- . 02887 

15971 

.02851 

-.00717 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

01341 

00240 

.00155 

00009 

-.00050 

-.00047 

-.00281 

-.00537 

DATE  39  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - tA93 
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LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  QTSAT130  1MJJA5I)  ( 18  AUO  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5REF  * 

3690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

n 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  « 

1390.3000 

INCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  ■= 

4.000 

ELV-RI  *■ 

8.000 

BREF  = 

1390.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4 000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTM 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8  000 

8.00000 

4.00000 

- . 06335 

-.00851 

- 01455 

. 1 0244 

- . 02559 

-.22546 

-.00212 

-.00327 

.900 

-6.000 

8 00000 

4.00000 

-.03532 

-.00368 

- 00884 

.101  15 

-.02858 

-.22435 

.00319 

.00436 

.900 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

- 00584 

00149 

-.00261 

.09993 

-.03189 

-.22369 

.00552 

.01217 

.900 

-3  000 

8.00000 

4 00000 

03486 

.00681 

.00397 

. 09954 

- 03412 

- 22546 

.00469 

.01539 

.900 

000 

8.00000 

4.00000 

.05379 

.01190 

.00962 

. 09894 

- 03616 

- 22517 

.00405 

.01740 

.900 

3 000 

8 00000 

4.00000 

07620 

.01598 

.01395 

.09681 

- 03742 

-.22342 

.00392 

01679 

.900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

09379 

.01850 

01629 

.09699 

-.03789 

-.2231 1 

.00426 

.01213 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01253 

00216 

00239 

00043 

-.00077 

00016 

-.00016 

.00007 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  - 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBM 

CTM 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

975 

-8.000 

8.00000 

4 00000 

-.06680 

- 00941 

-.01 163 

11390 

-.02982 

-.25003 

-.00619 

02363 

.975 

-6.000 

8.00000 

4 00000 

-.03539 

- 00386 

- 00615 

10922 

-.0321 1 

-.24344 

-.01119 

.02346 

.975 

-4  000 

8.Q000Q 

4.00000 

-.0036! 

.00185 

- 00091 

10470 

-.03473 

-.23769 

-.01337 

.02470 

.975 

-3.000 

8.00000 

4.00000 

02930 

.00793 

00387 

. 10152 

-.03727 

-.23443 

-.01  171 

.02527 

.975 

000 

8 00000 

4.00000 

. 06087 

.01404 

00779 

09919 

-.03910 

- 23217 

-.00698 

.02542 

.975 

3.000 

8.00000 

4 00000 

08907 

.01904 

.01 182 

.09253 

-.03914 

- 22569 

-.00462 

. 02282 

975 

4.000 

8.00000 

4 00000 

1 1505 

02326 

.01608 

08752 

- 03969 

- 22027 

-.00376 

.01925 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.01485 

.00270 

.00210 

.00217 

-.00059 

.00218 

.00132 

-.00067 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBM 

CTM 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8.00000 

4 00030 

- 01653 

-.00036 

-.00412 

. 1 0422 

-.03338 

-.23649 

.04340 

. 02834 

1.150 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

. 02099 

.00641 

-.00048 

.10119 

- 03729 

-.23352 

.03939 

.03209 

1.150 

-3.000 

8.00000 

4 000C0 

.05312 

.01225 

.00301 

09957 

- 04024 

-.23186 

.03477 

. 03684 

1.150 

.000 

8.00000 

4.00000 

.08237 

.01750 

0C625 

10033 

-.04180 

-.23442 

.02784 

.03434 

1 . 150 

2.000 

8.00000 

4.00000 

.11020 

02236 

.00949 

. 09937 

-.04223 

-.23417 

.02048 

02307 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01484 

.00266 

.00166 

.00023 

-.00082 

-.00023 

-.00318 

- 00148 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

610 

LARC 

8FT  TPT  749  1IA93)  OTSAT130 

(MJJA51) 

( 19  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO, 

,ET . XMRP  =■  976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L I » 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R!  « 

8.000 

BREF  « 

1290.3000  INCHES  ZMRP  * 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  *■ 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

» -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i ELV-LO 

CNN 

CBH 

CTW  i 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8 00000  4.00000 

- 04959 

-.00620 

-.00970 

. 1 1 176 

- 03106 

-.24757 

.05361 

. 02682 

! .205 

-6  000 

8 00000  4.00000 

- 01213 

00048 

- 00651 

. 1 0856 

- 03490 

- . 24259 

05022 

02819 

1 .205 

-4  000 

a ooooo  4 onooo 

02297 

.00673 

- 00310 

.10606 

-.03795 

-.23957 

. 04596 

.03375 

1 .205 

-2  000 

8.00000  4.00000 

05347 

. 0 1 224 

00029 

. 1 0448 

-.04027 

-.23802 

, 04 1 G5 

.03443 

1 .205 

000 

8.00000  4 00000 

08234 

.01746 

.00364 

10507 

- 04174 

-.24024 

.03531 

, 02584 

1.205 

2.000 

8 00000  4.00000 

10909 

. 02208 

.00702 

. 1 0508 

-.04260 

-.24156 

.02858 

.01307 

1.205 

4 000 

8.00000  4 00000 

.13196 

.02600 

.00990 

. 10188 

-.04344 

- 23884 

.02320 

.00004 

GRADIENT 

00000  .00000 

.01368 

00242 

.00164 

00039 

-.00067 

- 000 1 0 

-.00290 

-.00444 

LARC 

SET  TPT  749  UA93)  0TSAT130 

(MJJA52) 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP  = 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L I = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R I = 

8 000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400 

0000  IN.  ZT 

\ 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0J00 

* 

RUN  NO  0'  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

=>  -5, 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTH 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1.150 

-6  000 

8 00000  -5.00000 

-.06595 

-.01056 

- 00141 

. [0787 

.0391 1 

.27070 

.08640 

.06634 

1 150 

-4.000 

8 00000  -5.00000 

- 03986 

- 00576 

.00225 

. 10024 

04141 

.25765 

.07935 

. 05055 

1 . 150 

-2  000 

8 OOOOO  -5.00000 

-.01239 

-.0008! 

00591 

.09809 

.04338 

.24963 

07113 

.03485 

1 . 150 

.000 

8 00000  -5  OOOOO 

01420 

.00424 

.00841 

. 10136 

04457 

.24800 

. 06082 

.02221 

1 . 150 

2.000 

8 00000  -5  OOOCO 

.0426! 

.00962 

.01041 

. 1 0266 

.0452! 

.24803 

.04881 

00949 

GRADIENT 

.00000  .00000 

.01370 

.00256 

.00135 

.00053 

.00063 

-.00152 

-.00510 

- 00679 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

B. 00000  -5.00000 

-.08619 

-.01462 

-.00233 

. 1 1931 

.03839 

.2881 1 

. 08555 

. 06572 

1 .205 

. -6.000 

8.00000  -5  00000 

-.06077 

- . 009B0 

• ■ .00046 

. 1 0980 

.04087 

.27328 

.07762 

.04996 

1 .205 

-4.000 

8.00000  -5.00000 

-.03378 

-.00467 

.00321 

.10300 

.04257 

.26174 

.07088 

.03528 

1 .205 

-2.000 

8.00000  -5  00000 

-.00587 

.00063 

00534 

.10033 

.04336 

.25192 

. 06546 

.02428 

1 .205 

000 

B. 00000  -5  00000 

.02129 

.00576 

.00833 

.10318 

.04366 

.24990 

.05801 

.01385 

1 .205 

2.000 

8.00000  -5  00000 

04671 

.01064 

00999 

. 1 0472 

.04422 

.24977 

.04840 

.00424 

1 .205 

4.000 

8 00000  -5.00000 

.06713 

.01471 

01058 

.10241 

.04544 

.25062 

. 03474 

-.00437 

GRADIENT 

ooooo  OOOOO 

.01272 

00244 

00094 

.00016 

.00033 

-.00122 

- , 00447 

-.00497 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

Bit 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJA531 

( 18  AUG 

76  ) 

1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  «= 

3690.0000  SQ 

FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

-4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  * 

1390.3000  INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-R1  » 

8.000 

8REF  » 

1390.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

-5.000 

SCALE  » 

0100 

© © 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  <= 

4.31  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

g s 

1.150 

-6  000 

8.00000 

-5.00000 

-.06003 

-.00978 

-.00079 

-.07138 

. 03539 

. 18343 

. 08355 

.0753! 

1.150 

-4  000 

8.00000 

-5.00000 

-.03336 

-.00465 

00394 

- 06616 

. 03704 

. 17317 

.07600 

.06384 

.w  lT  1 

1 .150 

-3.000 

8.00000 

-5.00000 

- 00355 

00081 

.00630 

- 06567 

. 03835 

16456 

. 06737 

. 04638 

1.150 

.000 

8.00000 

-5  00000 

.03536 

00630 

.00880 

- . 06993 

.03941 

. 16454 

.0591 I 

.03333 

1 . 150 

3 000 

8.00000 

-5.00000 

05370 

.01165 

01069 

-.07149 

03996 

. 16618 

04783 

01762 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01435 

. 00373 

00139 

- 001 01 

00049 

- 0^090 

-.00463 

- 00749 

feS 

3 ® 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.33  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

§63 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNN 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

-5  00000 

-.081 19 

-.01393 

-.00181 

-.07819 

.03531 

. 19309 

. 08085 

.07347 

1 .305 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

- . 05409 

-.00877 

.00075 

- 07338 

.03736 

18449 

.07418 

06021 

1 .305 

-4.000 

8.00000 

-5.000C0 

- 03575 

- . 00338 

-C0317 

- 06706 

.03813 

17472 

. 06859 

.04551 

! .305 

-3  000 

8.00000 

-5.00000 

00450 

.00345 

. 00597 

- 0661  1 

. 03850 

16668 

.06433 

.03315 

1 .305 

.000 

8.00000 

-5  00000 

.03358 

.00789 

00841 

- 07100 

.02919 

16753 

.05760 

. 03064 

1 .305 

3.000 

8.00000 

-5  00000 

. 05834 

01368 

.00983 

-.07187 

. 03939 

16697 

.04950 

. 00960 

1 .305 

4 000 

8.00000 

-5.00000 

. 07Pn6 

.01675 

01069 

- . 06990 

.03011 

. 16740 

.03810 

-.00049 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01316 

.00351 

00094 

- 00057 

.00034 

-.00073 

-.00369 

-.00578 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

IMJJA54) 

l 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  a 

3690.0000  5Q 

FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1390.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5  000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1390.3000  INC 

HES  2 MRP 

= 400  0000  IN.  2T 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 31  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

-.04889 

-.0079! 

.00074 

-.00193 

.00130 

.01374 

.06847 

07900 

1 . 150 

-4.000 

8.00000 

-5.00000 

- 01453 

-.00158 

.00436 

.00034 

.00068 

.00908 

.06300 

. 07959 

1 . 150 

-3.000 

8.00000 

-5.00000 

.03043 

.00495 

. 00754 

.00154 

.00004 

00327 

.05834 

.06951 

1 . 150 

.000 

8.00000 

-5.00000 

05033 

.0107! 

.00983 

-.00031 

-.00017 

.00315 

.05433 

.053! 1 

1 . 150 

3.000 

8.00000 

-5.00000 

07660 

01565 

.0! 175 

-.00135 

-.00014 

.00147 

.04630 

.03701 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01516 

.00387 

.00133 

-.00033 

-.00013 

-.00130 

-.00374 

-.00731 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURlE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(MJJA541  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ 

FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  = 

1590.3000  INCHES  YMRP  « .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-RI  * 

B.000 

BREF  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP  •»  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5. 000 

SCALE  ■ 

.ntoo 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li  ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

1 .505 

-8.000 

8.00000  -5.00000 

-.07140 

-.01537 

-.00139 

-.00195 

. 00508 

01583 

.07459 

. 07768 

1 .505 

-6.000 

8.00000  -5.00000 

-.04059 

-.00635 

00008 

.00043 

.00165 

.01198 

06908 

.07564 

1 .505 

-4.000 

8.00000  -5.00000 

- 00773 

- 00004 

00599 

.00357 

.00067 

. 00569 

06393 

06773 

1 .505 

-5  000 

8 00000  -5  00000 

. 05759 

.00636 

.00619 

.00455 

.00010 

00135 

.06051 

.05483 

1 .505 

000 

8 00000  -5  00000 

.05845 

.01 194 

00907 

.00588 

.00005 

-.00019 

. 05836 

03986 

1 .505 

5 000 

8 00000  -5  00000 

.08165 

01633 

01088 

.00015 

00059 

.00558 

.05554 

05583 

] .505 

4.000 

8.00000  -5  00000 

. 10318 

05035 

.01595 

-.00085 

.00035 

.00375 

.04331 

. 0 1 585 

GRADIENT 

.00000  00000 

.01381 

00553 

.00153 

-.00066 

-.00005 

-.00015 

- . 00546 

- . 00694 

LARC 

8FT  TPT  749  1 IA931  OTSAT13Q 

(MJJA55)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ 

.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1590  3000  INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  s 

8.000 

BREF  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP  = 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4 51  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

8.00000  -5  00000 

-.03585 

-.00488 

.00014 

.06740 

- 0515! 

-.15519 

.04981 

. 07640 

1.150 

-4  000 

8 00000  -5.00000 

.00551 

.00514 

.00358 

.06733 

-.05480 

-.15575 

.04588 

07987 

1 . 150 

-5.000 

8 00000  -5.00000 

03976 

.00859 

.00664 

06749 

-.05736 

- 15340 

.04550 

08181 

1 . 150 

.000 

8 00000  -5.00000 

06753 

.01398 

.00879 

0686! 

-.05885 

-.15575 

.03750 

.07407 

1 . 150 

5.000 

8.00000  -5  00000 

.09505 

.01893 

.01 178 

. 06863 

-.05885 

- 15665 

.03014 

05716 

GRADIENT 

00000  .00000 

.01487 

00579 

.00134 

00055 

-.00069 

-.00070 

- 00561 

- 00379 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .505 

-8.000 

8.00000  -5.00000 

-.06170 

-.01018 

-.00485 

.07300 

-.01957 

- 15883 

. 06057 

.07401 

1 .505 

-6  000 

8.00000  -5.00000 

-.05453 

-.00354 

-.0.0506 

.07186 

- 05545 

-. 15687 

.05683 

. 07556 

1 .505 

-4.000 

'8.00000  -5.00000 

.01 164 

.00343 

.00083 

07018 

- 05501 

-. 15485 

,05338 

.07833 

1 .505 

-5  000 

8.00000  -5.00000 

.04315 

.00957 

.00390 

07055 

-.05717 

-. 156HU 

.04974 

. 07393 

1 .505 

.000 

8.00000  -5.00000 

0755! 

01458 

.00751 

.07517 

-.05865 

-. 16068 

.04433 

.06159 

I .505 

5.000 

8.00000  -5.00000 

09775 

.01913 

01010 

.07305 

-.05905 

- . 1 6555 

.03773 

.04470 

1 505 

4.000 

8.00000  -5  00000 

11970 

.05305 

.01549 

. 06965 

-.05880 

15877 

.03070 

.05845 

GRADIENT 

00000  .00000 

01354 

.00545 

00148 

.00007 

-.00047 

-.00068 

-.00587 

-.00645 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

, 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJA561  ( 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ® 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

SETA 

6. 000 

ELV-L I - 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

=»  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

-5.000 

ELV-R1  ® 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■> 

-5.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

1.150 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

-.02501 

-.00342 

-.00070 

.10308 

-.03340 

-.23610 

.04405 

1.150 

-4  000 

8.00000 

-5.00000 

.01374 

.00376 

.00242 

09982 

-.03766 

-.23319 

.04009 

1 . 150 

-2  000 

B. 00000 

-5.00000 

.04804 

.01016 

.00550 

.098.4 

-.04095 

-.23141 

.03704 

1 150 

000 

8 00000 

-5  OOOOO 

.07718 

.01554 

.00846 

.09909 

-.04272 

-.23317 

.03094 

1 . 150 

2.000 

8 00000 

-5  OOOOO 

10488 

.02040 

,01136 

.09858 

-.04322 

-.23457 

. 02392 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01513 

,00278 

.00149 

.00014 

-.00092 

-.00030 

-.00273 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

1 205 

-8.000 

8.00000 

-5.00000 

- . 05736 

-.0091 1 

-.00631 

.11115 

-.03106 

-.24717 

. 05729 

1 .205 

-6.000 

8 00000 

-5.00000 

-.01873 

-.00208 

- 00351 

.10747 

- 03518 

-.24159 

. 05238 

1.205 

-4.000 

8 00000 

-5.00000 

.01818 

.00458 

-.00045 

10442 

-.03854 

-.23797 

04748 

1 .205 

-2  000 

8.00000 

-5  OOOOO 

.04925 

.01030 

.00263 

.10302 

-.04100 

-.23686 

.04310 

1 .205 

.000 

8.00000 

-5  00000 

07765 

.01551 

G0586 

.10368 

-.04239 

-.23904 

.03741 

1 205 

2 000 

8 00000 

-5  00000 

. 10483 

.02023 

00926 

10401 

- 04318 

-.24070 

.03087 

1 .205 

4 000 

8 OOOOO 

-5.00000 

12720 

.02406 

.01206 

10064 

-.04346 

-.23751 

.02512 

GRADIENT 

00000 

OOOOO 

.01368 

00244 

00158 

.00033 

- 00060 

-.00015 

-.00285 

613 
76  ) 


8.000 

8.000 


CHEO 
.07594 
.07801 
.08169 
. 07972 
.06576 
-.00179 


CHEO 

.07305 

.07353 

.07761 

.07817 

07006 

.05465 

.03780 

-.00516 


DATE  39  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 
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LARC 

BFT  TPT  749  <!A93>  OTSAT130 

(MJJA57J  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

3690.0000  SQ 

FT . XMRP 

=■  976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L 1 « 

8.000 

LREF  = 

1390.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  - 

8.000 

BREF  * 

1390.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8.000 

8.00000 

9.00000 

- 05378 

-.00677 

-.01873 

-. I 1456 

. 03033 

.37304 

03837 

.00935 

.900 

-6  000 

8 00000 

9.00000 

-.03384 

-.00393 

-.01477 

- 10919 

.03140 

.36384 

03873 

0 1 398 

.900 

-4  000 

8 00000 

9.00000 

-.01333 

.00093 

- 0 1 083 

-.10413 

.03344 

.35331 

. 03838 

.01 134 

.900 

-3  000 

8.00000 

9.00000 

00848 

.00477 

- . 00696 

- . 1 0334 

03439 

.34631 

.03740 

00867 

.900 

000 

8 00000 

9.00000 

03193 

00905 

-.00340 

- 10081 

.03633 

.24041 

03783 

00531 

.900 

3 000 

B. 00000 

9.00000 

05741 

.01365 

. 00345 

- . 09060 

.03775 

.23709 

. 03537 

-.00349 

.900 

4.000 

8 00000 

9 00000 

.08039 

01793 

. 00584' 

-.10005 

.03973 

34097 

.01903 

-.03004 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01 170 

00314 

00314 

00059 

.00090 

-.00159 

-.00103 

-.00374 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  •=  -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE1 

CHEO 

.975 

-8  000 

8 00000 

9.00000 

- 07445 

-.00989 

- 01715 

-.13176 

.03498 

.39163 

01359 

.00396 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

-.04946 

-.00539 

- 01356 

-.1 1087 

.03578 

.37576 

• 00933 

. 00567 

.975 

-4.000 

8.00000 

9 OOCOO 

- 03533 

- 00090 

-.00970 

-.10139 

.03620 

.35973 

.00795 

. 00693 

.975 

-3.000 

8.00000 

9 OOCOO 

-.00073 

00343 

-.00530 

-.09435 

03696 

.34541 

. 00797 

00655 

.975 

.000 

8.00000 

9 00000 

.03399 

00785 

-.00119 

- 09397 

03799 

.33863 

01061 

. 00433 

.975 

3.000 

8.00000 

9.00000 

.04930 

01355 

00317 

-.09165 

.03878 

.33604 

.01314 

-.00198 

.975 

4.000 

8 00000 

9.00000 

.07379 

01717 

00463 

- 08880 

.03978 

.33446 

.01450 

-.01739 

GRADIENT 

00000 

OOCOO 

01331 

, C0336 

00180 

.00138 

.00045 

- 00399 

. 00091 

- . 0028S 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.31  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6  000 

8.00000 

9 OOCOO 

-.05557 

- 00594 

- . 00789 

-.10819 

.03887 

.37137 

07150 

. 00053 

1 . 150 

-4  000 

8.00000 

9.00000 

- . 03934 

- 00114 

-.00436 

-. 10053 

.04066 

.35776 

. 06535 

-.01008 

1 . 150 

-3.000 

8 00000 

9.00000 

-.00083 

00399 

- 00054 

- . 09787 

.04308 

.34831 

.05811 

-.03140 

1 . 150 

.000 

8 00000 

9.00000 

03813 

.00939 

00344 

- 10141 

.04301 

.34703 

.04744 

-.03050 

1.150 

3.000 

8 00000 

9.00000 

0551  t 

01434 

.00459 

- . 1 0354 

.04369 

.34766 

03803 

- 03835 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01410 

00357 

.00148 

- 00048 

.00050 

-.00158 

- 00493 

-.00468 

DATE  29  i 

DCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

615 

LARC 

8FT  TPT  749 

( IA93I 

OTSAT I 30 

( MUJA57 ) ( IB  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  * 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

C 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-RI  - 

8.000 

8REF  » 

1290.3000 

1 NCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4, 

.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

C8W 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

1 205 

-8.000 

8,00000 

9.00000 

-.07516 

-.01021 

-.00828 

-.11902 

.03791 

.28764 

. 07593 

.00021 

! 205 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

-.04936 

-.00531 

-.00558 

- . 1 0964 

.03989 

.27259 

. 06925 

-.00977 

1.205 

-4.000 

8.00000 

9 00000 

-.02193 

-.00008 

- . 00287 

-.10213 

.04094 

.26006 

.06315 

-.02089 

1 .205 

-2  000 

8.00000 

9 00000 

.00685 

.00529 

-.00000 

- 09952 

04160 

.25071 

.05781 

- . 02995 

1.205 

000 

8.00000 

9.00000 

03503 

.01042 

.00297 

-.10319 

.04230 

.24914 

.05014 

- 03834 

1 .205 

2 000 

8.00000 

9 00000 

05937 

.01495 

.00483 

- 10432 

04318 

.24913 

.04034 

- 04620 

1 .205 

4 000 

8.00000 

9 00000 

.08049 

.01881 

.00649 

-.10126 

04423 

.24920 

.02812 

-.05159 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

01287 

.00237 

.00118 

-.00015 

00041 

- 00116 

-.00438 

-.00388 

LARC 

8FT  TPT  749 

( 1A931  OTSAT130 

(MJJA58)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4  000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

OOOO  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3 

98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN  , 

CBL 

CY 

CHEI 

CHEO 

.900 

-8  000 

8 00000 

9.00000 

-.05416 

- . 00665 

-.01898 

- 07910 

. 0 I B72 

.1875! 

.02656 

.00824 

.900 

-6.000 

B 00000 

9.00000 

-.03281 

-.00274 

-.01490 

-.07304 

01956 

.17764 

.02681 

.01324 

.900 

-4  000 

8 00000 

9.00CD0 

-.01215 

.00113 

-.0108! 

- 06874 

.02034 

16885 

.02603 

.01230 

900 

-2.000 

8 00000 

9.00000 

.01053 

.00513 

-.00622 

- 06783 

. 02 1 B5 

.16554 

.02507 

.00981 

900 

.000 

8 00000 

9 OOOCO 

03757 

.01000 

-.00135 

- 06582 

.02326 

. 15912 

. 02425 

.00619 

.900 

2.000 

8.00000 

9 00000 

06439 

01504 

.00337 

-.06413 

.02427 

. 15674 

.02267 

- 00173 

.900 

4.000 

8.00000 

9 00000 

08836 

.01950 

.00681 

- . 06492 

02526 

.16002 

.01642 

- 01792 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01274 

.00233 

.0022 1 

.00057 

.00061 

- 00132 

-.00108 

- 00360 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 


PAGE  616 
(MJJA58)  < 18  AUO  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SQ. 

,FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L 1 = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

at 

0000  IN.  VT 

ELV-LO  ' 

9.000 

ELV-R1  * 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

< 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 

.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

975 

-8.000 

8 00000 

9.00000 

- . 07095 

- . 0093 1 

-.01674 

- . 08233 

02314 

. 19944 

.01075 

. 00352 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

-.04495 

-.00462 

-.01290 

-.07315 

02333 

. 18571 

.00500 

.00491 

.975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

-.02040 

-.00015 

- . 00894 

- . 06562 

.02325 

. 17196 

.00269 

.00575 

.975 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

.00446 

00425 

- 00442 

- 06147 

02395 

. 16181 

.'00330 

00541 

975 

.000 

8.00000 

9 00000 

03000 

00890 

- 00006 

- . 06247 

02444 

15684 

.00758 

.00456 

.975 

2 000 

8.00000 

9 00000 

05655 

01398 

.00327 

- 06121 

.02447 

. 15531 

0C868 

.00080 

.975 

4.000 

8.00000 

9.00000 

.08349 

01900 

00620 

- . 05602 

. 02475 

. 15291 

00889 

-.01254 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01299 

.00240 

.00190 

.00089 

00018 

-.00223 

00089 

-.00206 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 

21  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8 00000 

9 00000 

-.04867 

-.00501 

-.0071  1 

- . 07059 

.02503 

.18091 

.06903 

00555 

1.150 

-4  000  ' 

8.00000 

9.00000 

- 02032 

00021 

-.00340 

- . 06587 

. 02665 

.17187 

.0617,3 

-.00249 

1 . 150 

-2  000 

8 00000 

9 00000 

.00989 

.0058! 

.00019 

- 0648! 

. 02733 

. 16341 

. 05538 

-.01378 

1.150 

000 

8.00000 

9 00000 

.03956 

01132 

00310 

-.06959 

.02789 

.16338 

.04646 

- . 02430 

1.150 

2 OOO 

8.00000 

9 00000 

. 06634 

.01618 

.00525 

- . 07068 

.02852 

16455 

.03563 

-.03351 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01448 

. 00267 

.00144 

-.00096 

.0003! 

-.00110 

-.00436 

-.00518 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 

22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

8.00000 

9.00000 

- . 06984 

-.00949 

-.00783 

-.07746 

02469 

. 19204 

.07481 

. 00488 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

9 00000 

-.04196 

-.00419 

- 00519 

- 07152 

.02600 

. 18243 

06801* 

-.00345 

1 .205 

-4  000 

8.00000 

9 00000 

-.01227 

.00156 

- 00261 

- 06614 

.02651 

. 17222 

.06135 

- O' 399 

1.205 

-2  000 

8 00000 

9 00000 

.01801 

. 00723 

.00023 

-.06486 

. 02690 

.16411 

.05730 

- 02318 

1 .205 

000 

8.00000 

9 OOOCO 

.04643 

.01234 

00315 

-.06977 

.02771 

. 16489 

05127 

- 03234 

1 .205 

2 000 

8 00000 

9 00000 

.07198 

01688 

00554 

- 07127 

.02849 

.16567 

.04127 

-.04127 

1 205 

4 000 

8.00000 

9 00000 

.09230 

02064 

00715 

-.06906 

02938 

. 16680 

.03017 

- . 04767 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01315 

. 00239 

.00124 

- 00061 

00037 

-.00046 

-.00392 

-.00427 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  6J7 
(MJJA59)  ( 18  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93I  0TSATI30 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  *= 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L  I - 

8.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

Ct 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  « 

8.000 

BREF  « 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  * 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L , 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

C8L 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8  000 

8 00000 

9.00000 

- . 05900 

-.00739 

-.01835 

.00397 

00049 

.01585 

01367 

.00326 

.900 

-6  000 

8.00000 

9 00000 

- 03388 

- 00298 

- 01348 

.00064 

- 00052 

.01046 

.01637 

.01041 

.900 

-4.000 

8.00000 

9 00000 

- 00818 

.00146 

- 00792 

.00082 

-.00067 

00857 

.01409 

- .01223 

.900 

-2.000 

8 00000 

9 00000 

01875 

.00596 

-.00202 

.00227 

-.00087 

.00324 

.01243 

01023 

.900 

.000 

8.00000 

9.00000 

04905, 

01  159 

00300 

.00292 

- 00128 

- 00083 

.01281 

.00557 

.900 

2.000 

8.00000 

9.00000 

07917 

01723 

00752 

0Q244 

- 00105 

-.00035 

01325 

- 00098 

.900 

4 000 

8.00000 

9 00000 

10388 

02138 

01  166 

00139 

- 00103 

.00141 

.01192 

-.01 171 

GRADIENT 

00000 

00000 

.01423 

.00256 

.00244 

00007 

-.00005 

-.00090 

-.00018 

-.00295 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

. 975 

-8.000 

8 00000 

9 00000 

- 06561 

- 00S39 

-.01607 

. 00262 

.00068 

01674 

.00214 

.00245 

.975 

-6  000 

8 00000 

9.00000 

- 03762 

-.00341 

- 01156 

00090 

- 00006 

.01 189 

- 00337 

00308 

.975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

- 00949 

.00152  ' 

- 00658 

00441 

- 00080 

.00526 

-.00660 

.00473 

.975 

-2  000 

8.00000 

9 00000 

.01960 

.00656 

-.00131 

. 00675 

- 00141 

-.00208 

-.00652 

.00516 

.975 

000 

8 00000 

9 00000 

04858 

.01194 

.00309 

.00635 

-.00194 

-.00501 

-.00193 

.00358 

. 975 

2.000 

8 00000 

9 00000 

.07553 

01721 

. 00673 

.00488 

-.00212 

-.00376 

.00437 

.00151 

.975 

4.000 

8.00000 

9 00000 

10064 

02171 

00995 

.001  16 

- 000B4 

.00198 

.00142 

-.00507 

GRADIENT 

.00000 

00000 

01381 

.00255 

.00206 

.00042 

-.00004 

-.0004  1 

00135 

-.001 16 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

8.00000 

9 00000 

-.03680 

-.00306 

-.-00567 

.00014 

00061 

01097 

.06083 

.00621 

1 150 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

- 00250 

.00328 

- 00210 

00263 

-.00002 

.00617 

053B7 

. 00822 

I . 150 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

.03247 

.00968 

-00146 

.00348 

-.00059 

.00156 

04928 

.00120 

1.150 

000 

8.00000 

9.00000 

.06242 

01510 

.00446 

00133 

-.00071 

.00038 

04479 

-.01080 

1.150 

2.000 

8 00000 

9.00000 

. 08897 

.01972 

.00726 

.00072 

-.00034 

.00165 

. 035B8 

-.02295 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01522 

.00274 

.00155 

00061 

- 00005 

-.00074 

-.00292 

-.00528 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - tA93. 

PAGE 

618 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

f M J JA59 1 ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRtC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  2 T 

BETA 
ELV-LO  * 
ELV-RO  = 

.000 
9.000 
9 000 

ELV-LI  « 
ELV-RI  « 

8.000 

8.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 
1 .205 
1 .205 
1 .205 
I 205 
! .205 
i 205 
1 .205 

ALPHA 
-8  000 
-6.000 
-4.000 
-2.000 
.000 
2 000 
4 000 
GRADIENT 

ELV-Li 
8 00000 
8.00000 
8.00000 
8.C0000 
8.00000 
8.00000 
8.00000 
.00000 

ELV-LO 
9.00000 
9.00000 
9 onooo 
9.00000 
9 00000 
9 00000 
9.00000 
00000 

CNW 

- 05918 

- 02658 
00705 
03929 

.06892 
. 09285 
. 1 1401 
.01337 

CBW 

- . 00772 
-.00152 
00486 
.01067 
.01589 
02015 
02400 
. 00239 

CTW 

-.00748 
- . 00484 
- 00243 
.00065 
.00403 
00664 
00876 
.00142 

CYN 

.00047 

.00159 

.00437 

.00616 

.00433 

.00160 

.00007 

.00066 

CBL 

.00170 

.00130 

.00034 

- 00050 
-.00049 
-.00022 
-.00009 

- 00003 

CY 

.01380 

.01054 

.00491 

-.00097 

-.00217 

-.00009 

00251 

-.00020 

CHEI 
.06912 
06312 
.05743 
. 05392 
.05138 
.04474 
034 19 
-.00278 

CHEO 
00627 
.00483 
-.00079 
-.00841 
- 01993 
-.03023 
- . 03847 
-.00486 

LARC 

8FT  TPT  749  11A93)  OTSATI30 

(MJJA611  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690  0000  SO  FT.  XMRP 

1290  3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

0100 

= 976.0000  IN.  XT 
= 0000  IN.  YT 
= 400  0000  IN.  ZT 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RQ  = 

4.000 

9.000 
9.000 

ELV-Li  = 
ELV-RI  = 

8.000 

8.000 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

.900 

.900 

.900 

.900 

.900 

.900 

.900 

ALPHA 
-8  000 
-6.000 
-4.000 
-2.000 
000 
2 000 
4.000 
GRADIENT 

ELV-LI 
8.00000 
8.00000 
8 00000 
8 00000 
8.00000 
8.00000 
8 00000 
00000 

ELV-LO 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9 00000 
9 OOOQO 
9.00000 
.00000 

CNW 

-.05304 

-.02665 
00321 
.03339 
.06363 
. 09259 
I!  366 
.01400 

CBW 

- . 00656 
-.00200 
.00328 
.00861 
.01426 
01968 
.02278 
.00250 

CTW 

-.01615 

- 01043 

- 00432 
00160 
00631 

.O'  055 
.01398 
.00228 

CYN 
. 06826 
. 06723 
06447 
06419 
06458 
06314 
06402 
-.00010 

CBL 

- 01643 

- 01900 
-.02080 

- 02248 
-.02423 

- 02512 
-.02525 
-.00058 

CY 

-. 14699 
-.14624 
-. 14217 
-.14624 
-. 14943 
-.14738 
-.14716 
-.00056 

CHEI 
-.00428 
.00051 
.00203 
.00088 
-.00035 
-.0016! 
- 00180 
-.00051 

CHEO 

-.00429 

00272 

00616 

00560 

00318 

- 00053 

- 00721 
- . 00161- 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  619 
(MJJA6U  < 18  AUG  76  1 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  . PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SO, 

.FT.  XMRP 

976.0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

4.000 

ELV-L!  = 

0.000 

LREF  - 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  * 

0.000 

8REF  - 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  ’ 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8  000 

8.00000 

9 OOOOO 

- . 05598 

-.00689 

-.01453 

.07419 

-.01940 

1599! 

-.00639 

.00106 

975 

-6.000 

8.00000 

9 00000 

- 02582 

-.00150 

-.00938 

.07219 

-.02151 

-.15645 

-.00996 

.00105 

.975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

.00505 

.00398 

- 00401 

.07132 

- . 02368 

- 15535 

-.01155 

.00226 

.975 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

.03688 

.00973 

00102 

. 07068 

- . 02564 

-. 15675 

-.01175 

.00326 

.975 

000 

8.00000 

9 00000 

. 06694 

01550 

.00525 

. 06982 

- 02697 

- . 1 5694 

-.00878 

.00215 

.975 

2.000 

8.00000 

9.00000 

09518 

.02042 

00958 

. 06544 

-.02663 

-.15267 

-.00908 

-.00119 

.975 

4 000 

8.00000 

9 00000 

.12118 

.02498 

01290 

. 05839 

-.02580 

- 14519 

-.01201 

-.0081 1 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.01453 

.00264 

00212 

00156 

-.00026 

00122 

.00009 

- 00126 

' 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8 00000 

9 00000 

- 01903 

.00014 

- 00610 

. 06849 

- 02140 

-.15222 

.04495 

.00329 

1 .150 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

.01843 

00695 

-.00238 

. 06858 

-.02463 

15214 

.04047 

.00761 

1.150 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

05161 

01293 

.00131 

.06963 

- 02706 

-.  15407 

.0357! 

.01028 

I . 150 

.000 

8 00000 

9 00000 

.08095 

01819 

.00448 

.07088 

- 02842 

-.  15839 

.02912 

.00345 

1.150 

2.000 

8 00000 

9.00000 

10639 

02274 

.00741 

.06980 

- 02834 

-.15713 

.02157 

-.00845 

GRADIENT 

00000 

.00000 

01466 

00263 

.00163 

.00024 

-.00062 

- 00096 

-.00316 

-.00275 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CNW 

CBW 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

8 00000 

9 00000 

- 04859 

-.00554 

- 01063 

07285 

-.01931 

-.15739 

.05623 

.00270 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

9 00000 

-.01199 

.001 1 1 

- 00740 

07275 

- . 02228 

15679 

.05217 

00479 

1 .205 

-4.000 

8.00000 

9 00000 

02331 

.0075! 

- 00403 

.07259 

-.02486 

-.15712 

0481 1 

. 00799 

1 .205 

-2.000 

8 00000 

9 00000 

05400 

.0131 I 

- . 00064 

07263 

- 02673 

-.15804 

.04427 

.00491 

1 .205 

.000 

8.00000 

9 00000 

. 08288 

01824 

00302 

07300 

- 02782 

-.15994 

03927 

- 00509 

1 .205 

2.000 

8.00000 

9.00000 

10755 

02268 

00608 

.07343 

- 02848 

-.  16152 

.03213 

-.01707 

1 .205 

4.000 

8.00000 

9.00000 

13037 

02657 

OOBB7 

. 07032 

- 0288 1 

-.15902 

02379 

- 02758 

GRADIENT 

OOOOQ 

.00000 

.01338 

.00238 

.00163 

.00019 

-.00048 

- 00036 

-.00304 

- . 00466 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

|PAGE 

620 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OfSAT!30 

(MJJA62)  t 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-L!  » 

8.000 

LREF  i 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

8.00000 

9.00000 

-.05172 

- . 00628 

-.01519 

.10322 

-.02642 

- 22549 

-.00882 

-.00583 

.900 

-6  000 

8 00000 

9.00000 

-.02480 

-.00163 

- . 00925 

10215 

- 0293! 

-.22484 

-.00330 

. 00049 

.900 

-4  000 

8 00000 

9.00000 

.00486 

.00367 

-.00340 

.10048 

- 03223 

- 22338 

-.00197 

. 00324 

900 

-2.000 

8 00000 

9.00000 

.03589 

00928 

.00232 

09951 

- 03433 

- 22439 

- 0031^ 

. 00335 

900 

.000 

8 00000 

9 00000 

. 06803 

.01525 

.00738 

09848 

- 03642 

- 22464 

- 00453 

.00199 

.900 

2.000 

8.00000 

9 00000 

. 09697 

.02043 

.01189 

09613 

-.03823 

- 22238 

-.00548 

-.00123 

.900 

4.000 

8 00000 

9 00000 

.11641 

.02319 

01480 

.09725 

- . 03886 

-.22351 

- 00508 

-.00574 

GRADIENT 

00000 

.00000 

01421 

00251 

00230 

00049 

- 00086 

.00009 

-.00043 

-.00113 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

8.00000 

9 00000 

-.05325 

- 00638 

-.01382 

.11533 

-.03084 

-.25040 

-.00991 

.00064 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

- 02132 

- 00075 

-.00838 

.11048 

-.03314 

-.24350 

-.01513 

. 00033 

.975 

-4.000 

8 00000 

9.00000 

.01174 

.00513 

-.00296 

. 10616 

-.03581 

-.2381  1 

-.01721 

.00! 18 

.975 

-2.000 

8 00000 

9 00000 

.04452 

.01118 

.00189 

10291 

-.03824 

-.23506 

-.01658 

,00214 

.975 

000 

8 00000 

9 00000 

. 07462 

. 0 1 6B9  ■ 

.00612 

. 10031 

-.03956 

- 23311 

-.0)345 

.00091 

.975 

2 OOO 

8 00000 

3 00000 

10368 

.02179 

.01079 

09374 

-.03952 

- . 22696 

- 01312 

-.00341 

.975 

4.000 

8 00000 

9.00000 

13043 

.02636 

.01415 

08799 

-.04006 

-.22022 

-.01412 

-.00905 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.01483 

.00265 

.00216 

00228 

-.00049 

.00219 

.00048 

-.00130 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

» 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CNN 

CBN 

CTN 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8 00000 

9 00C30 

-.01 182 

.00147 

-.00608 

.10435 

- 03358 

-.23620 

.03999 

.00261 

1 150 

-4.000 

8 00000 

9 00000 

.02620 

. 00827 

-.00313 

.10150 

-.03747 

- 23335 

.03567 

.00585 

1 . 150 

-2  000 

8.00000 

9.00000 

05905 

01418 

.00051 

.10047 

-.04051 

-.23262 

.03127 

.00992 

1 . 150 

000 

8.00000 

9.00000 

08875 

.01944 

.00403 

10108 

-.04190 

-.23468 

.02426 

.00708 

1 . 150 

2.000 

8 00000 

9 00000 

. 1 1589 

.02414 

00731 

09978 

-.04228 

-.23441 

.01673 

- . 00263 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.01494 

.00264 

.00174 

.00023 

-.00079 

-.00026 

- 00319 

-.00141 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  62! 

(MJJA621  ( 13  AUG  76  ) 


LARC  BFT  TPT  749  UA931  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SO 

■FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000  ■ 

ELV-L!  * 

8.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-Rf  « 

8. 000 

BREF  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

« 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.0QO 

SCALE  = 

0100 

*• 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  « 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-L0  CNN 

can 

CTW 

CYN 

CBL 

CY 

CHE! 

CHEO 

P o 

t .205 

-8.000 

8 00000 

9.00000  -.04388 

-.00455 

-.01 191 

.11186 

- 03120 

-.24710 

.05249 

.00232 

1 .205 

-6  000 

8 00000 

9.00000  -.00619 

.0021 l 

-.00848 

. 1 0863 

- 03493 

-.24183 

.04803 

.00331 

>n  O 

1 .205 

-4.000 

8.00000 

9.00000  .02939 

.00849 

-.00504 

. 10609 

- 03793 

-.23860 

.04300 

.00797 

O fcj 

l .205 

-2.000 

8.00000 

9 U0000  06017 

.01405 

-.00159 

10436 

-.04006 

-.23691 

.03819 

.00864 

P g 

l .205 

000 

8.00000 

9.00000  .08978 

01929 

.00226 

10496 

-.04158 

-.23904 

.03229 

.00082 

I .205 

2.000 

8.00000 

9 00000  . 1 1549 

.02378 

00558 

. 10485 

- 04246 

- ,?405t 

.02502 

-.01014 

1.205 

4.000 

8.00000 

9 00000  13781 

. 02757 

00840 

. 10143 

- 04326 

-.23768 

.01908 

-.02140 

s? 

GRADIENT 

00000 

.00000  01361 

00239 

00170 

.00044 

-.00065 

- 00009 

-.00305 

-.00388 

jf  § 

LARC  SFT  1PT  749  ( 1A93)  OTSAT130 

IMJUB02)  t 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  =■ 

2690.0000  SO 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

SETA 

-6.000 

ELV-L 1 = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RC  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

10.00000 

B. 00000  14339 

-.49366 

. 14893 

05007 

.09242 

.03756 

. 02446 

00L35 

.900 

-6.000 

10.00000 

9.00000  .14627 

-.36163 

.09926 

.G48B0 

.08925 

.03694 

.02627 

.00857 

.900 

-4  000 

10.00000 

9 00000  . 14702 

-.23635 

.05068 

. 04745 

.08716 

03659 

.02683 

.00679 

.900 

-2  000 

10.00000 

9 00000  . 14893 

- . 1 0955 

-.00241 

.0466! 

.08394 

.03606 

.02714 

.00618 

.900 

000 

10.00000  . 

9.00000  .14807 

.01468 

- . 05259 

. 04592 

.08095 

03637 

.02760 

. 00239 

.900 

2.000 

10  00000 

900000  .14395 

. 14218 

-.10509 

.04562 

. 07B92 

.03702 

.02627 

- 00723 

.900 

4 000 

10.00000 

9 00000  14278 

.26577 

-.14853 

.04508 

.07784 

.02630 

.01809 

-.02359 

GRADIENT 

00000 

00000  -.00067 

.06280 

- . 02506 

.00029 

-.00118 

.00002 

-.00092 

-.00371 

DATE  29  OCT*  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSATI30 

(MJJB02)  t 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  » 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  * 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

» -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

.975 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

. 18419 

-.5371 1 

. 17323 

. 05862 

'0415 

04583 

. 0 1 083 

.975 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

. 1 8699 

-.39075 

. 1 1787 

. 05625 

.09992 

.04581 

, 0207 1 

.975 

-4  000 

10  00000 

9.00000 

.18891 

- . 26055 

.0721 1 

05406 

09753 

. 04478 

. 03205 

.975 

-2  000 

10.00000 

9 00000 

. 19094 

-.  12913 

. 02264 

05269 

.09578 

.04391 

. 02987 

.975 

.000 

10.00000 

9.00000 

19070 

-.00043 

- 02949 

.05208 

.09417 

.04415 

.02084 

.975 

2.000 

10.00000 

9 00000 

18781 

. 1 2592 

- 07956 

05208 

.09276 

.04435 

.00975 

.975 

4.000 

10  00000 

9 00000 

. 1 8298 

.25723 

- 13086 

05256 

. 09278 

.04518 

-.00228 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00075 

06453 

- 0254 1 

00018 

- 00063 

00006 

- . 00444 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

1 . 150 

-6.000 

lO.OGOOO 

9.00000 

.25674 

-.40068 

12770 

.05636 

. 09255 

.04630 

04789 

1 . 150 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.25982 

- 25687 

07360 

05563 

09058 

.04539 

.04272 

1 . 150 

-2  000 

10  00000 

9.00000 

.26371 

-.12370 

02493 

054  70 

08B78 

.04429 

.03713 

1 . 150 

.000 

10.00000 

9 OOCOO 

.26499 

.00654 

- . 02668 

.05347 

.08652 

04386 

. 0287 1 

1 .150 

2.000 

10.00000 

9 00000 

26556 

. I 3532 

-.07700 

.05248 

.08408 

.04305 

. 0 1 944 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00093 

. 06534 

-.02517 

.00053 

-.00109 

-.00037 

-.00391 

PUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

1 .205 

-8  000 

10  00000 

9.00000 

.26979 

-.56231 

. 19314 

05680 

09307 

04586 

.05190 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

9. OOCOO 

.27263 

- . 39965 

12661 

. 05594 

.09048 

.04488 

.04571 

1 205 

-4  000 

10  00000 

9 OOCOO 

.27652 

-.25488 

. 07239 

05527 

. 08782 

04401 

.04040 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

.28010 

- 11845 

. 02205 

05431 

. 08570 

.04335 

03569 

I .205 

.000 

10  00000 

9 000C0 

28184 

00981 

- 02713 

05309 

08332 

.04307 

. 02938 

I 205 

2.000 

10.00000 

9.00000 

28244 

.13400 

-.07363 

.05239 

.08102 

.04245 

.02130 

t .205 

4 000 

10.00000 

9.00000 

. 2799B 

.25804 

-.12142 

.05220 

. 07829 

04 ! 35 

.01119 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

00046 

.06391 

- 02416  -.00040 

-.00!  19 

- 00031 

- 00364 

622 
76  ) 


10.000 

10.000 


CHEO 
.00013 
.00232 
.00428 
.00398 
.00121 
- 00610 
-.02466 
-.00340 


CHEO 

- 00365 
-.01418 
-.02508 
-.03337 

- 04091 
-.00442 


CHEO 
-.00372 
-.01281 
-.02358 
-.03286 
-.04040 
- 04763 
- , 05376 
-.00375 


DATE,  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

633 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(MJJ803)  < 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  1 

3Q.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN  XT 

BETA  «= 

-4.000 

ELV-LI  “ 

10.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

- .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF  = 

1290  3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  =■ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRA01ENT  INTERVAL 

e -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

. 14728 

-.50079 

. 16016 

.04855 

09281 

,03581 

.02123 

.00344 

900 

-6  000 

10  00000 

9.00000 

14905 

- 36689 

. 1 0860 

.04750 

. 08946 

03509 

. 02299 

.00962 

900 

-4.000 

10.00000 

9 OOOOO 

14982 

- 23808 

05652 

.04680 

.08629 

.03454 

.02315 

.00745 

900 

-2.000 

10.00000 

9 OOOOO 

. 1524! 

-.11259 

.00205 

.04631 

08082 

.03398 

. 02294 

.00584 

900 

.000 

10  ooooo 

9.00000 

14  902 

.01223 

- . 0503G 

.04534 

07806 

.03465 

.02306 

.00360 

.900 

2 000 

10  ooooo 

9.00000 

14564 

14633 

-.10818 

.04484 

.07608 

03536 

.02335 

-.00636 

.900 

4.000 

10  ooooo 

9.00000 

. 14570 

.26698 

- 15106 

.04381 

07563 

.03480 

.01624 

-.02085 

GRAD 'ENT 

ooooo 

.00000 

-.00075 

06  345 

- . 02627 

.00037 

-.00130 

00009 

-.00067 

- 00344 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAT 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8  000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

19009 

-.53862 

.18175 

05670 

10309 

04441 

.00879 

-.00047 

975 

-6  000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

19349 

-.39214 

. 12577 

05453 

09815 

04399 

.01536 

.00122 

.975 

-4.000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

19589 

- 26345 

.08037 

05276 

09591 

.04279 

.02448 

. 00235 

.975 

-2.000 

10  ooooo 

9 OOCOO 

. 19552 

- 13510 

03184 

.05143 

.09429 

.04221 

.02450 

.00231 

.975 

.000 

10. ooooo 

9.00000 

19350 

- . 00702 

-.02124 

05089 

.09209 

.04275 

.01742 

.00162 

.975 

2.000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

18917 

1 1902 

- 07280 

.05130 

09105 

04307 

.00709 

-.00333 

.975 

4 000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

18602 

. 25084 

- 12562 

.05128 

09054 

.04402 

-.00487 

-.01857 

GRADIENT 

ooooo 

OOOOO 

-.00130 

064 14 

-.02583 

.00015 

- 00070 

00017 

-.00381 

-.00237 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

\ 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

! 150 

-6.000 

10  ooooo 

9.00000 

.26011 

-.40471 

. 1 3734 

.05512 

09079 

04527 

04515 

.00111 

t . !50 

-4.000 

10  ooooo 

9 OOOOO 

26269 

-.25967 

08145 

05441 

08862 

.04441 

.03962 

- 00670 

t . 150 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

.26603 

-.12503 

. 02972 

,05357 

. 08684 

.04339 

.03495 

-.01794 

1.150 

.000 

ID  OOOOO 

9.00000 

26624 

.00595 

- . 02289 

.05219 

. 08487 

.04320 

.0281 Q 

- . 02794 

1.150 

2.000 

10.00000 

9.00000 

.26537 

.13181 

-.07256 

.05083 

. 08269 

.04262 

.01971 

- . 03588 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

00041 

. 06530 

- 02573 

.G0061 

-.00099 

-.00028 

-.00333 

- 00487 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJB031  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■» 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

=>  976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-L I * 

10.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRD 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-RI  3 

10.000 

GREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

• 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF  CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

l .205 

-B.000 

10.00000 

9.00000 

27388 

- 56048  19920 

05554 

.09!  10 

.04515 

. 05028 

. 00069 

1 .205 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

. 27637 

- 40060  13441 

05480 

. 08846 

.04369 

.04394’ 

- 00688 

: .205 

-4  000 

10  00000 

9.00000 

28004 

- 25494  . 07772 

.05404 

. 08556 

04271 

. 03888 

-.01 688 

1 .205 

-2.000 

10  DOOOO 

9 OCOOO 

. 28306 

-.11797  02505 

.05314 

.08357 

.04218 

03525 

- . 02626 

1 205 

.000 

10.00000 

9.00000 

.28292 

00803  - 02378 

.05201 

08184 

.04220 

.02985 

- 03484 

! 205 

2.000 

10.00000 

9 00000 

.28326 

13222  -.07113 

05071 

07943 

.04169 

02252 

- 0432 1 

1 .205 

4.000 

10.00000 

9 00000 

.28141 

25654  - 11934 

.05022 

07690 

.04065 

.01220 

- . 04982 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00015 

06366  - 02451 

00050 

-.00107 

-.00023 

-.00331 

-.00414 

LARC 

BFT  TPT  749  (IA931  OTSATt30 

( MJJB04 ) ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

■FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-L I = 

10.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3 98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF  CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8  000 

10.00000 

9.00000 

.14964 

- 51101  .17194 

.04669 

. 09345 

. 03227 

.00880 

- 00284 

.900 

-6  000 

10  00000 

9 00000 

.15038 

- 37366  .1176! 

04624 

.08876 

.03046 

.01047 

. 00577 

.900 

-4  000 

10.00000 

9 OOCOO 

15180 

- 24317  .06324 

.04636 

.08313 

.02921 

. 00867 

00747 

.900 

-2.000 

10  00000 

9.00000 

15424 

- 12207  .00890 

.04646 

.07700 

. 02890 

00581 

.00434 

.900 

000 

10  00000 

9.00000 

. 15355 

.00956  - 04817 

04521 

07500 

. 02966 

00694 

.00143 

.900 

2 000 

10  00000 

9.00000 

.15194 

.14503  -.10980 

.04475 

07236 

.03045 

00710' 

- 00608 

.900 

4.000 

10.00000 

9 00000 

. 14890 

26938  -.15359 

.04379 

.07200 

.03085 

.00819' 

- 0 1 572 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00040 

.06461  -.02762 

-.00034 

-.00135 

00024 

.00002 

- . 00284 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  1 1A93)  1 

DTSAT130 

t MJJB04 1 ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  i 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I “ 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  « 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8  000 

10.00000 

9.00000 

. 19490 

-.54939 

.19513 

,05403 

. '0217 

04193 

-.00240 

-.00149 

.975 

-6.000 

10.00000 

9.00000 

. 19745 

-.40205 

.13871 

.05263 

09800 

.04062 

-.00403 

-.00079 

975 

-4.000 

10  00000 

9.00000 

. 19855 

- 26854 

. 08953 

05253 

. 09445 

.03903 

.00070 

.00095 

.975 

-2  000 

10.00000 

9 00000 

. 1 9909 

- 14413 

.04166 

. 05324 

09167 

.03757 

.00742 

.00118 

.975 

000 

10.00000 

9.00000 

19792 

- 02034 

-.00869 

.05372 

08982 

.03742 

.00445 

-.00075 

.975 

2.000 

10  00000 

9 00000 

. 19297 

. 1 0659 

-.06032 

.05443 

. 08879 

.03904 

- 00202 

-.00316 

975 

4.000 

10.00000 

9 00000 

18851 

.23785 

-.1 1508 

.05445 

08668 

03913 

-.01270 

-.01076 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00131 

06317 

- 02556 

00025 

- 00092 

.00003 

-.00181 

-.00139 

i 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

.26013 

-.41503 

1533! 

.05510 

.09133 

.04317 

.04053 

00190 

1 . 150 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

26308 

- . 26758 

.09414 

05425 

08870 

04220 

.03467 

00372 

1 150 

-2  000 

10  00000 

9.00000 

26792 

-.12905 

03725 

05336 

08584 

04105 

.03123 

- 00314 

l . 150 

.000 

10.00000 

9 00000 

26983 

-.00190 

-.01538 

.05244 

.08272 

.04020 

.02817 

- 01474 

1.150 

2 000 

10.00000 

9 00000 

26716 

. 12396 

- 06468 

.05097 

.08015 

04013 

.02060 

- . 02585 

GRADIENT 

00000 

00000 

00071 

0G509 

- . 02645 

.00054 

- 00144 

-.00035 

-.00226 

-.00502 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5  00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 .B05 

-8.000 

10  00000 

9 00000 

.27595 

-.56635 

.21139 

. 05475 

.09063 

.04223 

0478 1 

.00219 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

9 00000 

.27787 

- 40810 

. 14765 

05393 

.08818 

04122 

.04182 

.00120 

1 205 

-4  000 

10  00000 

9 00030 

28083 

- 26001 

08739 

05317 

.08515 

.04045 

-03655 

- 00416 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

.28520 

- 12152 

.03142 

05236 

.08207 

.03939 

. 03332 

-.01 189 

1 .205 

000 

10.00000 

9.00000 

23683 

.00367 

-.01813 

05149 

.07987 

.03872 

.03086 

- 02275 

1 .205 

2.000 

10.00000 

9 00000 

.28491 

. 12254 

- 06275 

05037 

.07703 

.03867 

.02544 

-.03261 

1 .205 

4.000 

10.00000 

9 00000 

20201 

.24717 

- . 1 0959 

. 04923 

.07394 

.03655 

.01699 

-.04060 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00010 

06292 

- . 0244 1 

. GC049 

-.00137 

-.00023 

-.00235 

-.00468 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

(MJJB05)  ( 18  AUG 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

4.000 

ELV-LI  « 

LREF  *■ 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

9.000 

ELV-RI  “ 

SREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■ 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L( 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

.900 

-8.000 

10  00000 

9.00000 

15581 

-.50276 

16078 

04793 

.091 16 

. 03075 

-.00505 

.900 

-6.000 

10  00000 

9.00000 

. 1 5796 

-.36547 

10822 

04653 

.08776 

. 02974 

-.00400 

.900 

-4.000 

10.00000 

9 00000 

.16102 

- . 23685 

05604 

04522 

08393 

. 02B63 

-.00410 

.900 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

. 16250 

-.1 1543 

. 00264 

. 04577 

07860 

. 02823 

-.00539 

.900 

.000 

10  00000 

9 00000 

.16330 

.01067 

- 05150 

04460 

.07694 

.02763 

-.00615 

.900 

2 000 

10  00000 

9 00000 

. 16097 

. 14240 

-.10951 

04  396 

.07421 

. 02769 

-.00703 

.900 

4.000 

10.00000 

9.00000 

.15813 

.27034 

-.  15708 

04ZC3 

.07388 

.02832 

-.00663 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00037 

06361 

- 02692 

00026 

-.00122 

- 00006 

- . 00034 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

.975 

-8  000 

10.00000 

9 00000 

.20227 

-.5430! 

18314 

.05565 

.10015 

.03871 

-.01323 

.975 

-6.000 

10.00000 

9 00000 

.20593 

- . 39664 

. 12686 

05373 

.09580 

.03767 

-.01 369 

.975 

-4.000 

10.00000 

9 00000 

. 20896 

-.26305 

07755 

.05212 

. 09265 

. 0361 3 

- . 0 1 667 

.975 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

.21106 

-.13435 

.02903 

.05096 

.09129 

03461 

-.01 535 

.975 

000 

10.00000 

9 00000 

.21 1 16 

-.00846 

-.02081 

05097 

. 09090 

. 03373 

- 01212 

975 

2.000 

10.00000 

9.00000 

.20671 

. 1 1604 

- 07155 

0509e 

. 08822 

.03416 

-.01469 

975 

4 000 

10.00000 

9.00000 

20033 

25204 

- . 1 2795 

05083 

.08715 

. 03583 

-.01 970 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00108 

.06403 

- 02558 

.00013 

- 00070 

- 00005 

-.00027 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

1 150 

-6  000 

10  00000 

9.00000 

.26912 

-.41161 

. 14355 

.05759 

.09137 

.03989 

02827 

1 . 150 

-4  000 

10  00000 

9.00000 

27222 

-.26344 

08383 

.05618 

.08824 

. 03865 

.02444 

1 . 150 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

27619 

-.12733 

.03004 

.05494 

08542 

.0370! 

.02003 

1 . 150 

.000 

10  00000 

9 00000 

. 27760 

00129 

-.02050 

05396 

.08339 

.03583 

.01344 

1 . 150 

2.000 

10  00000 

9.00000 

.27479 

. 13068 

- 07261 

05217 

. 08077 

. D3587 

. 00705 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00046 

06555 

- 02599 

-.00065 

-.00122 

-.00048 

-.00294 

626 
76  J 


10.000 

10.000 


CHEO 
-.00645 
-.00030 
.00219 
.00187 
-.00010 
-.00370 
-.01014 
— . DO  151 


CHEO 
-.00266 
-.00250 
-.00177 
-.00184 
-.00335 
-.00794 
- 01617 
-.00174 


CHEO 
- . 00087 
.00325 
00562 
-.00142 
-.01269 
- 00274 


ORIGINAL  PAGE  IS 
Oil  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  1 

OTSAT 1 30 

(MJJB05) 

( 18  AUG 

76  » 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976. 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

1 NCHES  Y.MRP 

C 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-Rt  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400. 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.0011 

SCALE  « 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

9.00000 

.28201 

-.56764 

.20534 

. 05833 

.09137 

.03958 

.03786 

-.00089 

1 .205 

-6.000 

10  00000 

9.00000 

.28381 

-.40814 

. 14083 

.0571 1 

. 08894 

.03865 

.03390 

.DO  109 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

9 00000 

28742 

-.26043 

081  19 

. 05546 

. 08552 

. 03727 

.03046 

.00404 

1 205 

-2.000 

10  00000 

9 00000 

29157 

-. 12246 

02734 

.05410 

.08261 

03566 

.02736 

.00066 

1 .205 

000 

10  00000 

9 00000 

29363 

. 00506 

-.02093 

. 05284 

08058 

.03431 

.02281 

- D0893 

1 2D5 

2 000 

10  00000 

9 00000 

29137 

. 1 2758 

- . 06849 

05160 

. 0778 1 

.03429 

01654 

- 02004 

1 .205 

4.000 

10  00000 

9 00000 

28626 

25200 

-.11756 

.05023 

.07521 

03541 

.00941 

- . D2976 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00013 

06374 

- 02467 

.00065 

- 00127 

- 00025 

- 00265 

-.00442 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJB06) 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9 000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

10.00000 

9.00000 

.15834 

-.50332 

. 15775 

.04918 

09260 

. 02842 

-.00769 

-.0072) 

.900 

-6  000 

IO.ODOOO 

9.00000 

16106 

- . 36989 

. 1 0720 

.04750 

08929 

.02788 

-.00646 

- . DO  165 

.900 

-4  000 

10.00000 

9.00C00 

16378 

- 24362 

.05718 

04616 

08651 

. 02735 

-.00729 

.00026 

.900 

-2.000 

10.00000 

9.00000 

. 16436 

-.11956 

.00455 

.04636 

.08285 

.02693 

-.00814 

.00045 

900 

.000 

10.00000 

9.00000 

16570 

.00954 

-.05135 

. 04550 

.07973 

02633 

-.00952 

-.00108 

900 

2.000 

10  00000 

9.00000 

.16301 

13808 

-.10641 

.0451  1 

07726 

. 02685 

-.01005 

-.00409 

.900 

4 000 

10.00000 

9.00000 

. 15997 

.26594 

- 15306 

.04420 

.07635 

.02730 

-.00937 

-.00839 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00045 

. 06384 

- . 02657 

00026 

-.00129 

- 0000! 

- 00030 

- 00109 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT!30 

IMJJB06)  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO, 

,FT . XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-L!  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

B t 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-Ri  « 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  « 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEt 

CHEO 

.975 

-8.000 

10  00000 

9.00000 

,20562 

-.54546 

. 1 7977 

05903 

. »0131 

.03475 

-.01792 

-.00338 

975 

-6  000 

10.00000 

9 00000 

.20973 

- . 39936 

.12336 

05658 

.09697 

.03430 

-.02122 

-.00375 

.975 

-4.000 

10.00000 

9 00000 

.21227 

-.264,91 

07369 

.05453 

.09395 

.03354 

-.02196 

-.00345 

.975 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

.21292 

- 13320 

. 02367 

.05304 

.09271 

03259 

-.01959 

- 00315 

.975 

.000 

10.00000 

9.00000 

.21319 

-.00413 

-.02824 

05187 

.09187 

.03207 

-.01528 

-.00493 

.975 

2.000 

10.00000 

9 00000 

20862 

I 1879 

-.07763 

05146 

.08980 

.03276 

-.01561 

-.01064 

.975 

4.000 

10.00000 

9 00000 

.20201 

25382 

-.13168 

05145 

.08867 

.03414 

-.01786 

-.01685 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00124 

06447 

-.02560 

.00039 

-.00067 

00007 

.00061 

-.00171 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

J 150 

-5.000 

10.00000 

9.00000 

.27313 

- 41300 

13816 

05994 

.09248 

.03670 

.02418 

-.00157 

1 . 150 

-4.000 

10.00000 

9.00000 

.2754! 

- 26710 

.08075 

. 05836 

.08953 

.03607 

.02055 

.00162 

1 150 

-2  000 

10.00000 

9 00000 

27731 

-.13043 

02817 

05655 

.08734 

.03492 

.01629 

.00548 

I . 150 

.000 

10.00000 

9.00000 

.27803 

.00214 

-.02438 

.05515 

. G8536 

03384 

.00945 

00227 

1.150 

2.000 

10.00000 

9.00000 

27473 

.13174 

-.07749 

. 05348 

08249 

03475 

.00234 

- 00723 

GRADIENT 

00000 

.00000 

- 00007 

.06646 

- . 02636 

.00080 

-.00116 

-.00025 

-.00307 

- 00149 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

' 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO  ’ 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 .205 

-8  ODD 

10.00000 

9.00000 

.28331 

-.57093 

.20263 

.06017 

.09341 

03694 

.03401 

-.00133 

1 .205 

-6  000 

10.00000 

9.00000 

.28586 

-.41004 

. 1 3668 

.05916 

.08995 

.03607 

.03041 

- 00036 

1.205 

-4.000 

to  00000 

9.00300 

.28918 

- 26524 

.07945 

.05745 

. 08623 

. 03506 

. 02637 

00427 

t .205 

-2.000 

10.00000 

9 00000 

.29213 

- 12878 

. 02738 

.05563 

.08409 

. 03372 

.02206 

00456 

1 .205 

.000 

10.00000 

9 00000 

.29369 

.00375 

- 02396 

.05419 

08234 

. 03253 

.01675 

-.00330 

1 .205 

2.000 

10.00000 

9 00000 

.29108 

. 12907 

- 07336 

. 05284 

.07963 

.03318 

.01042 

- 01364 

1 .205 

4.000 

10  00000 

9 00000 

.28525 

.25461 

-. 12268 

05157 

.07706 

.03418 

.00489 

-.02391 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00045 

.06488 

-.02525 

00073 

-.00114 

-.00012 

-.00273 

-.00373 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(MJJB07)  f 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976 

0000  IN.  XT 

BETA  ■ 

-6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

- 

.0000  IN.  VT 

ELV-LO  » 

4 . 000 

ELV-RI  • 

10.000 

BREF  * 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

E -5, 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CASS 

CHE  I 

CHEO 

■ 90Q 

-8  000 

10.00000 

4.00000 

. 14421 

-.51458 

.16450 

. 05067 

092B4 

.03750  ' 

. 02938 

.01113 

.900 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

. 14681 

-.38012 

11339 

. 04929 

.08977 

.03703 

.03032 

.01422 

-90D 

-4  000 

10.00000 

4 00000 

. 14803 

-.25737 

.06625 

.04791 

. 08755 

.03678 

.03000 

.01475 

.900 

-5  000 

10.00000 

4 00000 

. 1 50B7 

-.13106 

01437 

.04689 

084  35 

.03609 

. 02935 

.01619 

.90D 

000 

10.00000 

4 00000 

. 15030 

- 00496 

-.03483 

.04584 

08Q67 

03604 

.03026- 

01533 

.900 

5 000 

10.00000 

4 00000 

. 14865 

1 1 123 

-.07910 

.04520 

07959 

. 0363 1 

.03031 

.00626 

900 

4 000 

10.00000 

4 00000 

. 14391 

23394 

- . 1 2290 

.04505 

07882 

.03603 

02428 

-.00783 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00065 

06125 

- 02359 

.00037 

-.001 1 1 

-.00006 

-.00052 

-.00276 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-U 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CA8T 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

4 000C0 

. 18496 

-.56040 

19279 

. 05925 

.10463 

.04560 

.01 165 

. 02575 

.975 

-6.000 

10.00000 

4.COOUO 

. 18858 

-.41424 

.13714 

.05690 

.10019 

.04548 

.01860 

.02710 

.975 

-4.000 

10  00000 

4 00000 

19036 

- 28110 

. 00994 

. 05469 

09771 

.04452 

03055 

. 02854 

.975 

-5.000 

10.00000 

4 00000 

19191 

- 15055 

.04113 

. 05325 

.09595 

.04353 

03364 

.02795 

.975 

.000 

10.00000 

4 00000 

. 1 9569 

- 02425 

-.01054 

. 05262 

09425 

04373 

. 02707 

.02162 

.975 

5.000 

10  00000 

4 00000 

. 19005 

. 1 0274 

-.06035 

05291 

.09333 

.04406 

.01831 

.01251 

.975 

4.000 

10  00000 

4 00000 

. 18431 

. 22988 

- 10829 

05324 

.09349 

.04496 

. 0 1 279 

.00243 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00070 

. C6376 

-.02490 

.00016 

- 00055 

00007 

-.00254 

-.00338 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

10  OOOOO 

4. OOOOO 

.25695 

-.41575 

14  085 

. 05648 

. Q93Q5 

.04618 

.05242 

.02011 

1 . 150 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

.25970 

-.27097 

.08656 

. 05579 

.09115 

.0453! 

. 04795 

.00865 

1 150 

-2  000 

10.00000 

4.00000 

26401 

- 13625 

03716 

. 054 B2 

.08917 

04415 

04264 

- 00333 

I 150 

.000 

10.00000 

4.00000 

.26473 

-.00745 

-.01435 

05386 

.08740 

.04376 

.03415 

-.01346 

1 . 150 

2.0Q0 

10.00000 

4.00000 

.26555 

12147 

-.06482 

05284 

.08498 

.04303 

.02459 

- . 02237 

GRADIENT 

.OOOOO 

.00000 

.0009! 

06531 

- . 02528 

00049 

-.00101 

-.00036 

- 00393 

- 00516 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(MJJB07)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SO, 

,FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LC  * 

4.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I , 

CHEO 

1.205 

-8.000 

10  00000 

4 00000 

.26774 

-.57288 

.20259 

. 05644 

.09310 

.04544 

. 05548 

.01838 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

.27037 

-.40969 

13578 

05575 

.09047 

.04450 

.04948 

. 00766 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

4 00000 

.27408 

-.26495 

.08)78 

.05517 

,08777 

.04366 

.04415 

-.00344 

l .205 

-2.000 

10.00000 

4 00000 

27718 

-. 12947 

.03199 

.05430 

.08589 

04304 

. 03933 

-.01 326 

1 .205 

.000 

10.00000 

4. OOOOO 

27863 

- 00198 

-.01731 

.05321 

.08372 

.04277 

. 03292 

- . 02228 

1 .205 

2.000 

10.00000 

4.00000 

27914 

. 12248 

-.06419 

.05249 

.08145 

04223 

. 02502 

- . 03022 

1 .205 

4.000 

10  00000 

4.00000 

27669 

.24724 

-.1 1238 

.05236 

07886 

.04119 

.01420 

-.03682 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

00036 

06382 

- 02423 

00037 

-.001  I 1 

-.00029 

-.00371 

-.00419 

. LARC 

8FT  TPT  749  (1A93!  OTSAT 1 30 

(MJJB081  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  = 

10  000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I , 

CHEO 

.900 

-9  000 

10.00000 

4 00000 

. 147B9 

-.51974 

. 17484 

.04923 

. 09323 

.03580 

. 02779 

. 00987 

.900 

-6  000 

10  OOOOO 

4.00000 

,14953 

-.38271 

.12176 

.04810 

08991 

.03531 

. 02822 

.01421 

.900 

-4  000 

10  00000 

4.00000 

.15107 

- 25591 

.07098 

.04712 

08669 

.03463 

.02792 

01530 

.500 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

. 15324 

- 13416 

.01884 

.04621 

.08156 

. 033S9 

02788 

. 0 1 655 

900 

.000 

10.00000 

4.00000 

.15202 

-.00387 

- 03356 

.04^68 

07853 

.03451 

.02814' 

. 0 1 594 

.900 

2.000 

10.00000 

4.00000 

. 14734 

I 1597 

-.08199 

.04363 

.07749 

. 03474 

.02914 

. 0 1 264 

.900 

4.000 

10.00000 

4.00000 

14664 

.23678 

-.12617 

.04339 

07635 

03440 

. 02322 

- 00326 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00074 

.06178 

-.02476 

•.00050 

-.00124 

00001 

-.0004  1; 

- .00205 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  6FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJBOBi  ( IB  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L  I = 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

,0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-R1  a 

10.000 

BREF  a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  * 

0100 

o o 

hrj  trt 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

, = -5 

00/  5 00 

bH  K 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CA8T 

CAB5 

CHE! 

CHEO 

O a 

.975 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

. 19135 

-.56308 

.20202 

. 0574 1 

.'0430 

.04402 

0101  1 

. 02535 

O g 

975 

-6.000 

10  00000 

4.00000 

19436 

-.41673 

14560 

. 05545 

. 09939 

.04371 

.01326 

.02683 

.975 

-4  000 

10.00000 

4 OOOOO 

. 1 9652 

-.28516 

09868 

. 05364 

.09638 

.04261 

.02263 

.02038 

.975 

-2  000 

10  00000 

4 COOOO 

. 19676 

- 15698 

.05095 

.05198 

.09471 

04167 

.02764 

. 02876 

2 h3 

975 

.000 

10  00000 

4 00000 

. 19545 

-.02815 

-.00291 

05150 

. 09239 

. 04224 

.02390 

. 02535 

g £ 

.975 

2.000 

10  00000 

4 00000 

. 19146 

09879 

-.05338 

. 05227 

09117 

.04261 

01372 

.01610 

975 

4.000 

10  00000 

4 OOOOO 

. 1881 1 

.22607 

- . 1 0465 

05215 

.09086 

.04360 

.00655 

.00652 

g & 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

- 00111 

. 06381 

- . 02555 

.00013 

-.00073 

.00015 

- 00230 

-.00282 

« 63 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

to  ooooo 

4 00000 

.26091 

-.41898 

. 15052 

.05507 

. 09099 

.04500 

04863 

. 02659 

1 . 150 

-4  000 

10  00000 

4.00000 

26279 

-.27365 

09456 

. 05453 

. 08923 

04424 

.04397 

.01762 

1.150 

-2.000 

10  coooo 

4.00000 

2661 1 

- 13831 

04263 

. 05374 

08741 

.04320 

04003 

. 00554 

1 150 

.000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

26587 

-.00772 

- 01045 

05262 

08583 

.04297 

.03337 

-.00617 

1.150 

2 000 

10.00000 

4.00000 

26557 

. 1 1691 

-.05992 

05122 

08343 

04240 

.02445 

-.01646 

GRADIENT 

.00000 

ooooo 

00040 

.0651 1 

-.02583 

. 00055 

-.00095 

- 00028 

-.00326 

- . 00570 

r 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

10  ooooo 

4 00000 

.27178 

- 57194 

.20927 

. 05508 

. 09097 

04460 

05276 

.02428 

1 .205 

-6  000 

10.00000 

4 OOOOO 

.27416 

- 41 146 

14440 

.05443 

08832 

04323 

.04695 

01548 

1 .205 

-4  000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

27749 

- 26556 

08755 

.05381 

.08551 

.04229 

.04242 

00470 

1 205 

-2  000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

27976 

-. 12988 

.03517 

.05309 

08388 

.04180 

03900 

- . 00564 

1 .205 

.000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

27913 

-.00295 

- 01424 

05222 

08258 

.04185 

03358 

- 01551 

1 .205 

2.000 

10  ooooo 

4 OOQOO 

.27943 

.12096 

- 06163 

.05084 

08015 

.04146 

. 02B36 

- . 02520 

l 205 

4.000 

10  ooooo 

4 OOOOO 

.27786 

.24501 

- . 1 0990 

.05037 

07764 

.04049 

.01644 

-.03241 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00002 

06360 

-.02458 

00046 

- 00097 

-.00020 

-.00323 

- 00469 

DATE  39  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749 

(IA93)  OTSATI30 

(MJJB091  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO, 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

.000 

ELV-L I * 

10.000 

LREF  - 

1390.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-Rt  * 

10.000 

BREF  = 

1390.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  tN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

3. 

.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

10  00000 

4.00000 

. 146B9 

-.53408 

. 18452 

. 04776 

09368 

.03212 

. 0 1 7 1 ii 

. 00571 

900 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

. 14866 

-.38521 

. 12883 

.04709 

. 08924 

03086 

.01722 

.01213 

900 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

15326 

-.35861 

07609 

04692 

.08368 

02948 

01559 

, 0 1 59 1 

.900 

-2.000 

10  00000 

4 00000 

15460 

- . 1 3835 

03303 

04705 

. 07747 

.02892 

.01557 

0t7B7 

.900 

000 

10  00000 

4 00000 

15313 

- 01335 

- 03872 

04573 

.07521 

.02971 

01733 

01884 

.900 

3.000 

10.00000 

4 00000 

. 1 5033 

.11079 

-.08140 

04540 

.07342 

.03062 

0 1 873 

01742 

.900 

4.000 

10.00000 

4 00000 

. 14846 

23600 

- 13638 

04432 

07281 

.0309! 

.02005 

00734 

GRADIENT 

00000 

00000 

- C0060 

06193 

-.03546 

00034 

-.00129 

00023 

. 00060 

- . 00088 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 

09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-B  000 

10  00000 

4 00000 

19549 

-.56923 

.21321 

. 05476 

. 1 0283 

04164 

.00070 

.02462 

.975 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

. 1 9797 

-.42233 

. 1 5633 

.05387 

09843 

.04036 

- . 00292 

.02604 

.975 

-4.000 

10  00000 

4.00000 

. 19964 

- 29009 

.10763 

. 05382 

09433 

03858 

-.00058 

02868 

.975 

-2.000 

10.00000 

4.00000 

30099 

- 16785 

06069 

.05419 

.09185 

. 03696 

.00788 

0300 1 

975 

.000 

10.00000 

4 ooonc 

. 19897 

-.04788 

01337 

.05482 

09064 

. 03675 

.00756 

. 02877 

.975 

3.000 

10.00000 

4.00000 

19375 

08340 

- 04117 

. 05522 

. 08937 

.03752 

.00416 

.02462 

.975 

4 000 

10  00000 

4 00000 

.19004 

21530 

- . 09654 

.05525 

.08734 

.03880 

-.00391* 

.01402 

GRADIENT 

00000 

.00000 

- 00132 

06311 

-.0355! 

.00019 

-.00082 

.00005 

-.00052 

-.00173 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 

21  GPAD1ENT  INTERVAL 

, = -5. 

.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

.26078 

- 43081 

16690 

05515 

09128 

04277 

.04346 

.02900 

1 . 150 

-4.000 

10  00000 

4 00000 

.36266 

- 28165 

. 1 0707 

05438 

08916 

.04202 

.03799 

03130 

1.150 

-2  000 

10.00000 

4.00000 

36737 

-.14255 

.04997 

.05360 

.09639 

.04086 

.03481 

. 0231 3 

1 . 150 

.000 

10.00000 

4.00000 

36839 

-.01719 

-.00339 

05296 

.08391 

03996 

.03232 

. 00972 

1 . 150 

3.000 

10.00000 

4.00000 

.36685 

. 10909 

- 05212 

.05141 

08085 

03988 

. 02571* 

- . 00431 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00068 

06489 

- . 02650 

-.00048 

-.00137 

-.00037 

-.00196 

- . 0060 1 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(MJJB09)  ( 18  AUG  76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2590.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I * 

10.000 

LREF  » 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

» .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  - 

10.000 

BREF  » 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

SCALE  “ 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L t 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-S  000 

10  00000 

4 .00000 

.27302 

-.57576 

22075 

. 05469 

.09075 

.04197 

.05004 

. 02732 

1 .205 

-6  000 

10  00000 

4.00000 

27489 

-.42008 

.15799 

.05378 

. 08827 

.04090 

.04449 

.0261 1 

1 .205 

-4  000 

10.00000 

4.00000 

.27820 

-.27279 

.09821 

.05308 

. 08524 

.04004 

. 03977 

.02011 

! .205 

-2.000 

10.00000 

4 00000 

.28220 

- . 1 3385 

.04230 

.05234 

.08235 

03899 

.03698 

.01094 

1 .205 

000 

10.00000 

4.00000 

.28327 

- 00871 

-.00779 

.05155 

.08034 

03829 

.03480 

-.001  18 

1 .205 

2 000 

10  00000 

4.00000 

.28110 

1 1308 

-.05404 

. 05056 

.07778 

.0383? 

. 0294  1 

- 01289 

1 .205 

4 000 

10.00000 

4 00000 

.2783! 

23523 

- . 09998 

.04940 

.07475 

.03031 

.02)07 

- . 02273 

GRADIENT 

00000 

00000 

- 00004 

.06315 

-.02464 

.00046 

-.00128 

- 00021 

-.00225 

-.00548 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJB10)  ( 18  AUG 

76  J 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ  FT  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

SETA  = 

4 000 

ELV-L I = 

10.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-R1  = 

10  000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

4 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.3B  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

900 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

15708 

-.51933 

.17411 

. 04868 

.09160 

. 03054 

.□0131 

-.00276 

900 

-6.000 

10  00000 

4.00000 

15800 

-.38001 

12054 

. 04778 

08879 

. 02975 

.00290 

00618 

900 

-4  000 

10.00000 

4.00030 

15956 

- 25713 

.07159 

.04684 

08521 

. 02893 

.00333 

.01458 

.900 

-2.000 

io  ooooa 

4 00000 

16176 

- 1 3814 

. 02025 

.04703 

08007 

. 0284 1 

.00201 

.01721 

900 

000 

10.00000 

4 00000 

.16166 

- 01594 

- 02936 

. 04596 

07807 

. 02789 

.00248 

.01835 

.900 

2.000 

io  aooao 

4 ooooa 

. 162 1 5 

1 1066 

- 00259 

.04479 

. 07482 

.02767 

. 00245 

.01758 

.900 

4 000 

10.00000 

4 00000 

. 15884 

23383 

- 12617 

.0444  1 

. 07502 

.02851 

.00212 

. 0 1 079 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00005 

.06154 

- . 02492 

00036 

-.00128 

-.00008 

-.00010 

-.00036 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA931  OTSAT130 

(MJJB101  < 18 'AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO, 

,FT.  >.MRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-L 1 » 

10.000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

4.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREE  = 

1290.3000  INCHES  2 MRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  C 

RN/L  * 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-9.000 

10.00000 

4 00000 

.20334 

-.56608 

20 1,75 

.05596 

10081 

. 03836 

-.01 149 

.02080 

.975 

-6  000 

10.00000 

4.00000 

20656 

-.41931 

14547 

.0541! 

09644 

. 03735 

-.01322 

02146 

.975 

-4  000 

10  00000 

4.00000 

.20844 

-.28583 

. 09576 

05265 

.09328 

.03596 

-.01389 

.02409 

.975 

-2  000 

10.00000 

4 00000 

.21094 

-.15742 

04747 

.05148 

09191 

.03462 

-.01190; 

.02568 

975 

.000 

10.00000 

4.00000 

.21 165 

-.03443 

. 00054 

05133 

.09167 

.03357 

-.00735 

02497 

p">5 

2 000 

10  00000 

4.00000 

.20775 

09283 

-.05328 

05!  18 

.08871 

.03376 

-.00679 

.02090 

.975 

4.000 

10  00000 

4.00000 

20147 

.22346 

- 10583 

.05150 

.08801 

.03516 

-.00952 

.01523 

GRADIENT 

00000 

ooooo 

-.00086 

06344 

- 02520 

.00013 

- 00069 

-.00012 

.00069 

-.00113 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

26925 

- 42790 

.15742 

. 0577 1 

.09174 

.03975 

.03021 

02560 

1 . 150 

-4.000 

10.00000 

4.00000 

27193 

- 28158 

. 09867 

.05640 

08885 

.03862 

. 02697 

. 03082 

1 . 150 

-2.000 

10.00000 

4 00000 

.27546 

-.14366 

.04407 

.05518 

i 

08617 

.03706 

. 02285 

.03381 

1.150 

000 

10.00000 

4.00000 

.27711 

- 0126b 

-.00810 

.05424 

08409 

.03581 

.01653 

. 02578 

1 . 150 

2 000 

10.00000 

4 00000 

.27502 

1 1454 

- 05970 

05244 

.08140 

03572 

.01063, 

. 0 I 254 

CRAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00055 

06597 

- 02636 

.00064 

-.00122 

-.00050 

- . 00277 

-.00314 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

.27949 

-.57BI7 

.21449 

.05810 

.09123 

.03927 

.03872, 

. 02347 

1.205 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

: 28 158 

- 41857 

. 15007 

. 05685 

. 08869 

. 03826 

03538 

.02610 

1 205 

-4  000 

10.00000 

4 OOCOO 

28422 

- 27069 

.09091 

.05545 

.08588 

.03705 

03256 

.03028 

1 .205 

-2  000 

10.00000 

4.00000 

28774 

- 13330 

. 03726 

05428 

08333 

.03560 

02966 

.02673 

1.205 

.000 

10.00000 

4.00000 

.29088 

-.00557 

- 01154 

05285 

08092 

03405 

.02542' 

. 0 I 535 

1 .205 

2 000 

10.00000 

4.00000 

28812 

1 1661 

- . 05922 

05174 

07844 

03403 

.02016, 

00 284 

1 .205 

4.000 

10  00000 

4.00000 

28290 

.24126 

-.10883 

.05043 

07596 

.03521 

.01339 

-.00939 

GRADIENT 

00000 

.00000 

-.0001  1 

. 06369 

-.02480 

.00063 

-.00124 

- 00026 

-.•00239 

- 00516 

DATE  29  OCT  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 . 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  i 

0TSAT130 

(MJJ8I!)  ( 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-R1  * 

10.000 

BREF  x 

1290.3000 

1 NCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  x 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

* -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8  000 

10  00000 

4.00000 

. 15868 

- . 52022 

. 17074 

04973 

09348 

. 02358 

-.00203 

-.00284 

.900 

-6.000 

10.00000 

4 00000 

.16134 

-.38752 

. 12036 

04822 

09016 

.02803 

-.00026 

.00617 

900 

-4 . 000 

10.00000 

4 00000 

16325 

- 26503 

. 07288 

04690 

08723 

02751 

-.00062 

.01392 

.900 

-2.000 

10  00000 

4 00000 

.16493 

-.14252 

.02283 

04664 

.08334 

.02702 

-.00135 

.0161 1 

900 

.000 

10  00000 

4 00000 

. 1 6626 

- 02078 

- 02733 

.04576 

08020 

. 02632 

-.00148 

.01767 

.900 

2.000 

10.00000 

4 00000 

. 1 6395 

10593 

- 07936 

.04534 

07800 

02B89 

-.00173 

.01695 

900 

4 000 

10.00000 

4.00000 

. 15984 

22949 

- 12317 

04493 

07799 

02762 

-.00174 

.0! 148 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00039 

06 187 

-.02471 

.00026 

- 00119 

00001 

-.00013 

-.00020 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Ll 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEI 

CHEO 

.975 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

20657 

-.55807 

. 19899 

. 05906 

10190 

03455 

-.01649 

. 02077 

975 

-6  000 

10.00000 

4 00000 

21C05 

- 42155 

. 14185 

. 05677 

09769 

.03412 

-.01873 

.02073 

975 

-4.000 

10  00000 

4.00000 

.21 142 

-.28800 

.09189 

. 05474 

09459 

.03337 

-.01861 

.02218 

.975 

-2.000 

10  00000 

4 00000 

.21285 

-.15724 

.04281 

05321 

09332 

03253 

-.01541 

.02284 

.975 

.000 

10.00000 

4 00000 

21459 

-.02530 

-.00949 

.05187 

09252 

03199 

- 01002 

.02201 

.975 

2.000 

10.00000 

4.00000 

.21075 

.0971 1 

-.05945 

.05147 

.09020 

03246 

- 00732 

01900 

.975 

4.000 

10.00000 

4 00000 

20334 

.22856 

-. 10999 

.0521  1 

. 08952 

.03375 

-.00770 

01518 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00091 

.05438 

- 02530 

00035 

-.00066 

.00003 

.00147 

-.00089 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEI 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

10  00000 

4.00C30 

.27360 

-.42940 

15216 

05998 

09270 

.03664 

. 02600 

. 02496 

1.150 

-4.000 

10.00000 

4 00000 

.27565 

-.28482 

09525 

.05848 

. 08999 

.03608 

. 02284 

02861 

1 .150 

-2  000 

10.00000 

4.00000 

.27735 

-. 14778 

04233 

.05671 

.08788 

.03500 

.01883 

. 03325 

1 150 

.000 

10.00000 

4.00000 

27824 

-.01310 

-.01 120 

.0553! 

.08596 

03390 

.01233 

03380 

1 150 

2.000 

10.00000 

4.00000 

27548 

.11634 

- 06454 

.0536! 

.08310 

03466 

00551 

.01960 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

00002 

06691 

- 02664 

.oooao 

-.00113 

-.00027 

- 00293 

-.00147 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749 

( I A93)  OTSAT130 

tMUviain  1 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  - 

6.000 

ELV-L 1 « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

4.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  » 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  •= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  ■ 4. 

22  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

4.00000 

.28092 

-.58150 

.21 181 

05995 

09319 

.03670 

.03465 

. 023 1 0 

t 205 

-6.000 

10.00000 

4.00000 

.28330 

-.42007 

. 14556 

.05899 

08984 

. 035B4 

.03169 

. 02446 

1 205 

-4.000 

10.00000 

4 onooo 

28623 

-.27408 

.08833 

05735 

08638 

. 03494 

.02835 

. 03018 

1 .205 

-2.000 

10  00000 

4 00000 

.28903 

- 13801 

03637 

. 05555 

.08436 

. 03367 

. 02425 

.03094 

1.205 

..000 

10  00000 

4.00000 

.29107 

-.00780 

-.01428 

.05404 

.08250 

.03235 

.01933 

. 02220 

1 .205 

2 000 

10  00000 

4 00000 

28806 

. 1 1887 

- 06441 

05288 

08019 

.03300 

.01348 

0 1 032 

l .205 

4.000 

10.00000 

4 00000 

28225 

24390 

-.11344 

.05166 

.07764 

.03407 

.00846 

- . 00206 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00045 

06464 

- . 02522 

- 00070 

-.00108 

- 00012 

-.00253 

- .00426 

LARC 

8FT  TPT  749 

( 1 A93)  OTSAT130 

(MJJB121  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-6  000 

ELV-L I = 

10  000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  2MRP> 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  00Q 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  = 

3 98  GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5.00 

MACH  = 

= 900 

t 

ALPHA 

ELV  LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

-8  000 

10.00000 

14.00000 

14675 

-.48567 

.14110 

.04929 

.09298 

.03816 

. 0 1 594 

-.01 308 

-6  000 

10.00000 

14.00000 

14952 

- . 3524  l 

.09047 

.04778 

.09000 

.03759 

.01746 

-.01 22 1 

-4.000 

10  00000 

14.00000 

15077 

- 22643 

.04128 

.04626 

08784 

. 03723 

.01797 

-.01615 

-2  000 

10.00000 

14  00000 

. 15243 

- . 0994 1 

- 01292 

04559 

.08465 

.03667 

.01818 

-.01793 

000 

10  00000 

14  00000 

15222 

03095 

- 066B1 

04504 

08144 

.03690 

. 0 1 657 

-.02140 

2.000 

10.00000 

14.00000 

.14835 

16214 

- 12282 

04478 

07921 

03747 

. 0 1 555 

- . 02892 

4 000 

10  00000 

14.00000 

.14695 

.28736 

-.1673! 

.04439 

.07777 

.03645 

.01094 

-.04169 

GRADIENT 

00000 

.00000 

- 00059 

06441 

- 02635 

- 00023 

- 00128 

-.00004 

-.00083 

-.00310 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


date:  , 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCF 

DATA  - 1 A93. 

PAGE 

637 

LARC 

8FT  TPT  749 

MA93)  i 

0TSAT13Q 

IMJJB12)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

Vt 

2690 .0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

<=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

= 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

■=  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  - 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

-5.00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

-8.000 

10  00000 

14.00000 

. 1 8937 

- 52784 

16470 

. 05894 

. 10419 

.04619 

.01183 

-.02891 

-6  000 

10  00000 

14  onooo 

. 19213 

-.38043 

10858 

.05639 

.09997 

.04618 

.01895 

- . 02395 

-H.OOO 

10  00000 

14.00000 

. 19449 

-.24869 

06156 

.05406 

. 09729 

.04523 

. 02264 

-.02204 

-2.000 

10  00000 

14.00000 

19651 

- 1 1674 

.01  128 

. 05254 

09542 

.04441 

.0131 1 

-.02339 

000 

10.00000 

14.00000 

.19593 

01504 

- 04  302 

.05172 

.09381 

.04456 

-.00176 

-.02690 

2 0D0 

10.00000 

14.00000 

19368 

14420 

- 09526 

.05170 

. 09239 

04482 

-.01616 

- . 03974 

H.OOO 

10.00000 

14.00000 

.18961 

27673 

- 14797 

05215 

09220 

. 04557 

- . 02354 

-.05746 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00063 

05559 

- 02628 

- 00C23 

- 00C66 

.00005 

-.00608 

-.00436 

LARC 

8FT  TPT  749 

{ 1A93)  OTSAT130 

(MJJB13)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

2690  0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA 

-4  000 

ELV-LI  = 

10  000 

LREF 

- 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREr 

a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 

3 98  GRADIENT  INTERVAL  = - 

•5.00/  5 00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-a.ooo 

10  00000 

14.00000 

. 15092 

-.49208 

15181 

.04762 

. 09333 

03644 

01087 

-.01475 

-6  000 

10  00000 

14.00000 

15231 

-.35724 

. 09929 

.04653 

. 09027 

.03576 

.01219 

-.01252 

-H  000 

10.00000 

1^.00000 

. 15369 

-.2261  1 

. 04593 

04575 

08703 

.03527 

.01207 

-.01690 

-2  000 

10  00000 

14.00000 

. 15602 

-.09813 

- 01022 

.04531 

.08138 

.03466 

.01190 

-.01965 

.000 

10.00000 

14.00000 

. 15327 

.02879 

-.06461 

. 04472 

.07862 

03520 

.01059 

-.02228 

2 000 

10.00000 

14  00000 

.15011 

16648 

- 12603 

.04425 

.07653 

03584 

.00964 

-.03008 

4 000 

10  00000 

14.00000 

. 14942 

29069 

- 17070' 

.04336 

.07557 

03512 

.00699 

-.03985 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00072 

.06491 

- 02745 

-.00029 

-.00139 

00004 

-.00062 

-.00282 

DATE  £9 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

638 

LARC 

8FT  TPT  749 

1IA93)  OTSAT130 

1MJJB13)  t 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

_ 

£690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4.000 

ELV-L!  - 

10.000 

LREF 

S 

1 £90. 3000  INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF 

5= 

1 £90. 3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  ' 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8  000 

10.00000 

14  00000 

. 1 9538 

-.58868 

. 17888 

.05700 

.10345 

.04481 

00993 

- . 02803 

-6  000 

10.00000 

14  00000 

.19873 

- 38174 

.11641 

05467 

. 09839 

.04437 

.01456 

- . 02637 

-4.000 

10  00000 

14  00000 

.80108 

-.851 17 

. 06936 

.05268 

09568 

.04381 

.01694 

- 08537 

-£.000 

10.00000 

14  00000 

.80115 

- 18161 

.01975 

.05103 

. 09387 

04267 

.01002 

- . 08558 

000 

10  00000 

14  00000 

. 19988 

.00869 

-.03497 

05038 

.09175 

.04385 

-.00451 

-.08788 

£.000 

10.00000 

14.00000 

19538 

13856 

-.08891 

05068 

09058 

.04373 

-.01977 

- . 03684 

4.000 

10.00000 

14  00000 

19237 

87867 

-.14360 

.05075 

09004 

04455 

- . 02880 

- 05274 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.001  16 

06539 

- 08673 

-.00081 

- 00078 

.00019 

- . 00606 

- .00330 

LARC 

8FT  TPT  749 

(IA931  0TSAT130 

(MJJB14)  l 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

£690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN.  XT 

BETA  = 

.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

a 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R l = 

10.000 

BREF 

= 

1890.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

1 * 000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  » 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

,00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8  000 

10.00000 

14.00C30 

. 15388 

- 50165 

. 16351 

.04668 

.09375 

.03330 

-.00257 

-.021 63 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

. 15398 

- 36386 

10797 

.04616 

. 08894 

.03148 

- 00188 

—.01 77 1 

-4  000 

10.00000 

14.00000 

15584 

- 88981 

.05105 

04616 

08325 

.03003 

- 00413 

- 0 1 930 

-8.000 

10.00000 

14  00000 

. 15853 

-.  10731 

- 00491 

.04616 

.07708 

.08953 

- . 00757 

- . 08348 

.000 

10.00000 

14.00000 

. 15885 

02805 

- 06433 

.04510 

. 07493 

.03019 

- . 00789 

- . 02764 

8.000 

10.00000 

14  00000 

. 15608 

16448 

-. 18757 

04463 

. 07854 

.03104 

-.00841 

- . 03345 

4.000 

10.00000 

14.00000 

.15334 

29806 

-. 17397 

.04373 

.07193 

.03140 

-.00688 

-.03882 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00037 

06578 

- . 08863 

-.00038 

-.00136 

00081 

- .00025 

- .00245 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY! 


DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

OATA  - 1 A93. 

PAGE 

639 

LARC 

8FT  TPT  749 

( IA93)  I 

0TSAT130 

(MJJ814)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

IS 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  » 

10.000 

LREF 

s 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  ' 

14.000 

ELV-RI  » 

10.000 

8REF 

c 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  tN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE 

si 

.0100 

RN/L  • 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  * • 

-5.00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEl 

CHEO 

-8.000 

10  00000 

14.00000 

20025 

-.53706 

.18504 

05415 

. 1 0245 

. 04223 

- 00308 

-.03039 

-6  000 

10.00000 

14.00000 

.20230 

-.38880 

.12779 

05282 

.09815 

04094 

-.00191 

-.03040 

-4  000 

10.00000 

14  00000 

.20313 

- 25486 

. 07793 

.05243 

.09425 

03949 

.00034 

-.03002 

-2.000 

10.00000 

14.00000 

20410 

- 12957 

.02916 

. 05278 

.09127 

03833 

-.00246 

-.03005 

.000 

10.00000 

14.00000 

.20320 

- 00437 

-.02226 

. 05306 

.08916 

.03823 

-.01  196 

-.03120 

2.000 

10.00000 

14  00000 

. 1 9842 

12282 

-.07452 

05373 

08812 

. 03Q75 

- . 02528 

-.03522 

4 000 

10.00000 

14  00000 

1944! 

.25680 

-.13179 

.05365 

.08614 

.03954 

-.03974 

-.04674 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.001  16 

06379 

-.02616 

C0017 

-.00097 

.00003 

-.00515 

-.00193 

LARC 

8FT  TPT  749 

( I A93)  OTSAT13Q 

t M JJB 1 5 ) ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

c 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

=»  976  0000  IN.  XT 

BETA 

4 000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14  000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF 

n 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

14  000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5.00 

MACH 

= .900 

, 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

10.00000 

14.00000 

.16103 

-.49252 

. 15258 

04760 

09160 

031  13 

-.01383 

-.02362 

-6.000 

10.00000 

14.00000 

16319 

- 35677 

. 09959 

04602 

. 08804 

.03005 

-.01327 

-.02181 

-4.000 

10.00000 

14.00000 

16595 

- 22915 

.04669 

.04478 

08432 

.02902 

-.01400 

-.02282 

-2.000 

10  00000 

14.00000 

16764 

-.10240 

- 00960 

.04516 

. 07925 

. 0284B 

-.01518 

-.02490 

.000 

10.00000 

14.00000 

. 16891 

02867 

- . 06727 

.04433 

07690 

02778 

-.01563 

-.02888 

2.000 

10.00000 

14.00000 

. 16668 

. 16305 

- 12715 

.04364 

.07414 

. 02776 

-.01703 

-.03264 

4.000 

10.00000 

14.00000 

. 16293 

.29268 

-. 17616 

04339 

.07392 

.02860 

-.01675 

-.03669 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

-.00035 

.06546 

- 02816 

-.00022 

-.00130 

-.00008 

-.00037 

-.00178 

DATE 

29 

OCT  76 

TABULATED 

l SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

640 

LARC 

8FT  TPT  749 

UA93)  OTSAT130 

(MUJB15)  ( 10  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 

2690.0000  SQ. 

■FT.  XMRP 

m 

976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF 

= 

1290.3000  INCHES  YMRP 

t 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  =» 

14.000 

ELV-RI  =* 

10.000 

BREF 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

a 

400.0000  IN  2T 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

- 

.0100 

RN/L  - 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

MACH 

« .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8  000 

10.00000 

14. 

00000 

.20725 

-.53338 

. 17432 

05588 

10067 

.03915 

-.01919 

-.03092 

-6.000 

10  00000 

14. 

00000 

.21103 

- 38532 

.11704 

.05364 

09616 

. 03808 

- . 02309 

-.03038 

-4.000 

10.00000 

14. 

00000 

21424 

-.25188 

06734 

.05184 

.09275 

.03651 

- . 02595 

-.03006 

-2.000 

10  00000 

14. 

00000 

21622 

- 12304 

01795 

. 05075 

.09131 

.03492 

- . 02769 

- 03195 

000 

10.00000 

14. 

00000 

21678 

.00774 

- 03454 

.05065 

.09055 

.03398 

- . Q2783 

-.03641 

2.000 

10  00000 

14. 

00000 

21  152 

. I 3427 

- 08689 

.05070 

.08834 

.03463 

-.03289 

- . 04597 

4.000 

10.00000 

14 

00000 

.20559 

.27048 

-. 14499 

. 05075 

.08713 

.03635 

-.03815 

- . 0554S 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.001 10 

.06510 

-.02648 

-.0001  1 

-.00071 

- 00003 

-.00148 

-.00324 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(MJJB16)  ( 18  AUG  76  ) 


reference:  data 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

976.0000 

IN.  XT 

BETA  = 

6 000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  = 

10.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES 

ZMRP  * 

400.0000 

IN.  ZT 

ELV-RO  = 

14.000 

SCALE  = 

.0100 

RN/L  = 3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5.00/  5. CO 


MACH  = .900 

ALPHA  ELV-LI 

-8.000  10.00000 
-6.000  10.00000 
-4  000  10.00000 

-2.000  10.00000 
.000  10.00000 
2.000  10.00000 
4.000  10  00000 

GRADIENT  .00000 


ELV-LO 

CAF 

CNF 

14  00C00 

16320 

-.49485 

14  00000 

.16606 

-.35998 

14.00000 

16837 

-.23226 

14.00000 

.16965 

-.10617 

14.00000 

.17126 

.02618 

14.00000 

. 16860 

. 15854 

14.00000 

. 16450 

.28774 

.00000 

-.00044 

.06524 

CLMF 

CABO 

CABT 

. 14990 

.04904 

. 09299 

.09825 

04720 

.08947 

.04669 

04587 

. 08673 

- . 00786 

.04602 

.08302 

- 06636 

.04537 

. 07964 

-.12362 

04481 

07716 

- 17204 

.04418- 

07625 

- . 02766 

-.00023 

-.00t3H 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

. 02867 

-.01621 

- 02437 

.02813 

-.01523 

- . 02260 

. 02757 

-.01598 

- . 02363 

.02701 

-.0161  1 

- . 02499 

.02640 

-.01729 

- 02852 

. 02682 

-.01805 

- 03177 

. 02746 

-.01766 

-.03508 

-.00002 

-.00027 

-.00148 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

64! 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931 

0TSAT130 

(MJJB16) 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690. 0OOO  SO 

.FT.  XMRP 

- 9*76 

0000  IN.  XT 

BETA 

6 000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.0DO 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  * 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.0D0 

SCALE  = 

.0100 

RN/L 

- 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = -5 

00/  5.00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

-8.000 

10.00000 

14.00000 

.21067 

-.53700 

17145 

.05932 

. 10185 

.03504 

-.02432 

-.03293 

-6  000 

10.00000 

14.00000 

.21503 

- . 38769 

1 1348 

. 05659 

.09740 

03452 

-.02953 

- 03251 

-4  000 

10  00000 

14.00000 

21757 

-.25268 

06292 

05427 

09429 

. 03378 

-.03219 

- 03145 

-2  000 

10.00000 

14.00000 

21812 

-.12165 

01243 

05274 

09292 

.03282 

-.03248 

-.03350 

000 

10.00000 

14  00000 

21869 

.01136 

-.04159 

05157 

09172 

03234 

-.03076 

- 03990 

2.000 

10.00000 

14  00000 

21390 

. 1 3942 

-.09402 

.051 19 

08974 

03309 

- 03178 

-.04777 

4.000 

10.00000 

14.00000 

20778 

.27282 

- 14836 

.05132 

. 08959 

03460 

-.03445 

- 05484 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00119 

. 06 j60 

- . 02645 

- 00G37 

- 00073 

.00010 

-.00019 

-.00305 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93>  0TSAT130 

(MJJ017) 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

-6.000 

ELV-LI  = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10  000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5  000 

SCALE  * 

.0100 

' 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.21  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6  000 

10.00000 

-5  00000 

.25856 

-.43980 

16233 

.05619 

09234 

. 04544 

.06138 

06633 

1.150 

-4  000 

10  00000 

-5  00000 

26054 

-.29351 

. 1 0686 

.05560 

. 090B9 

.04466 

.05568 

.05085 

1 150 

-2  000 

10.00000 

-5  00000 

.26400 

-.15869 

. 05664 

.05478 

.08941 

04358 

04B79 

.03551 

1 150 

000 

10  00000 

-5.00000 

26558 

-.02816 

.00443 

. 05364 

. 08730 

.04308 

04Q05 

.02207 

1 . 150 

2.000 

10  00000 

-5.00000 

.26599 

. 1 0069 

-.04667 

.05284 

.08505 

.04247 

.03005 

. 00992 

GRADIENT 

.00000 

00000 

00090 

.06566 

- 02564 

- 00047 

-.00098 

-.00035 

-.00428 

-.00681 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA  ■ 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

10.00000 

-5.00000 

.26923 

-.59517 

22335 

.05649 

. 09276 

. 04469 

. 06064 

. 0654 1 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

-5.00000 

.27225 

- 43130 

. 15556 

. 05563 

. 08998 

.04373 

.05315 

.05051 

1 .205 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

.27556 

- 28597 

.10062 

05500 

. 09754 

.04294 

. 04697 

.03652 

1 .205 

-2.000 

10.00000 

-5.00000 

.27810 

- 14968 

. 04980 

.05427 

08582 

.04237 

.04214 

.05537 

1 .205 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.27928  ' 

- . 02249 

00040 

05328 

08384 . 

.04223 

.03568 

.01454 

1 205 

2 000 

10.00000 

-5.00000 

27935 

10309 

-.04709 

05260 

-08J93 

04182 

.02783 

00427 

1 .205 

4.000 

10.00000 

-5  OOOOD 

.27654 

23058 

- 09690 

. 05250 

. 07936 

.04087 

.01514 

-.00473 

GRADIENT 

•POOOO 

00000 

00016 

06429 

- 02461 

-.00034 

- 00101 

-.00023 

-.00390 

-.00518 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

642 

LARC 

8FT  TPT  749  IIA93)  0TSAT130 

1MJUB18)  ( 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690,0000  SQ.FT.  XMRP 

- 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  * 

-4.000 

ELV-L l = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

NCHES  YMRP 

B 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  * 

1290.3000 

NCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  2T 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L ! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 150 

-6,000 

10.00000 

-5.00000 

26202 

-.44292 

. 17202 

05507 

.09050 

.04424 

.05684 

.07468 

1 150 

-4 . 000 

10  00000 

-5  00000 

.26446 

-.29707 

. 1 1544 

05442 

.08073 

.04332 

.05166 

.06260 

1 150 

-2  000 

10  00000 

-5  00000 

.26656 

- . 1 6238 

06359 

05374 

.08775 

.04242 

04601 

.04701 

1 150 

000 

10  00000 

-5  00000 

.26620 

-.03049 

00916 

05261 

. 08598 

.04227 

.03886 

.03170 

1 . 150 

2.000 

10  00000 

-5.00000 

. 2654 B 

. 09660 

-.04202 

.05131 

.08352 

.04185 

. 02993 

.01753 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00014 

. 06564 

- . 02634 

00052 

-.00087 

-.00023 

-.00362 

-.00753 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 205 

-8.000 

10.00000 

-5  00000 

.27278 

-.59489 

.23065 

.05504 

.09073 

.04399 

. 05750 

.0736! 

1 .205 

-6.000 

10.00000 

-5  00000 

. 1 

-.43385 

. 16470 

.054  30 

08801 

.04245 

.0513! 

06082 

I .205 

-4.000 

10  OOOOO 

-5.00000 

27892 

- 28595 

. 1 0634 

.05370 

08538 

04154 

04599 

.04622 

1 .205 

-2.000 

10  00000 

-5.00000 

.28060 

-. 14855 

. 05294 

.05300 

08394 

.04107 

.04171 

.03415 

1 205 

.000 

10.00000 

-5.00000 

.27993 

-.02030 

.00196 

.05210 

08242 

.04110 

.03642 

.02217 

1 .205 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

. 27990 

. I 0568 

- . 04679 

. 05093 

.08036 

.04078 

.03014 

.01034 

1 205 

4.000 

10.00000 

-5.00000 

.27835 

23038 

- . 09556 

. 05052 

.07789 

. 03994 

.01981  ' 

-.00049 

GRADIENT 

00000 

.00000 

-.00009 

06434 

-.02518 

.00042 

-.00093 

-.00017 

-.00320 

-.00586 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

(MJJB19)  1 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 376 

0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I = 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

_ 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  = 

1290. 3000 

INCHE5  2MRP 

= 400.0000  IN.  2T 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

• 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

! . 150 

-6  000 

10.00000 

-5.00000 

.26109 

-.45447 

. 18847 

.05518 

.08088 

.04203 

. 04697 

.07967 

1.150 

-4.000 

10.00000 

-5.00000 

26435 

- 30666 

12868 

.05427 

.08822 

.04099 

.04232 

.07946 

I . 150 

-2.000 

10.00000 

-5.00000 

.26786 

-.16715 

.07002 

.05372 

.0861 ! 

. 03990 

.03965 

. 08926 

1.150 

.000 

‘ 10.00000 

-5.00000 

.26977 

-.03813 

01596 

05304 

.08341 

.03895 

.03671 

.05349 

1.150 

2.000 

10.00000 

-5.00000 

.26660 

.08864 

-.03508 

.05172 

.08114 

. 03923 

. 02956 

.03634 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00043 

. 06575 

- . 02727 

.00042 

-.00120 

-.00031 

-.00206 

-.00726 

DATE  29  OCT  76 

TABUINTED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93) 

QTSAT130 

. 

(MJJBI9)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP  » 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L!  « 

10.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  * 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

-5.000 

ELV-R1  = 

10.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  2T 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  =* 

4.22  GRADIENT  INTERVAL  “ -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

I . 205 

-8.000 

10  00000  -5  00000 

.27353 

-.60045 

24299 

.05471 

. 09062 

.04130 

.05367 

. 07864 

I .205 

-6  000 

10.00000  -5.00000 

27608 

-.43973 

17719 

.05374 

. 08776 

.03994 

.04783 

. 07597 

l .205 

-4.000 

10.00000  -5.00000 

27977 

-.28818 

. 1 1488 

.05291 

.08447 

03896 

.04292 

. 06785 

1 *205 

-2  000 

10  00000  -5  00000 

.28310 

-.15130 

.05906 

. 05225 

08220 

.03806 

.04010 

05551 

1 .205 

000 

10  00000  -5  00000 

28410 

- 02517 

00769 

.05175 

.08049 

.03727 

.03737 

04107 

1 .205 

2 000 

10  00000  -5.00000 

28205 

.09814 

- 03963 

.05077 

.07801 

.03749 

.03223 

02673 

1 .205 

4.000 

10.00000  -5.00000 

27826 

22384 

- . 08699 

04967 

07535 

03783 

02484 

.01274 

GRAD  1 ENT 

.00000  00000 

-.00020 

.06367 

-.02512 

00040 

-.00112 

- 00014 

-.00220 

-.00695 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT130 

( MJJB20 1 ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP  = 976 

0000  IN.  XT 

BETA 

4 000 

ELV-LI  = 

0.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP  = 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  = 10.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP  = 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6  000 

10.00000  -5.00000 

.26934 

-.45317 

17359 

.05737 

09156 

.03921 

.03260 

. 07768 

1 . 150 

-4  000 

10.00000  -5.00000 

.27144 

-.30414 

. 1 1920 

.05630 

08892 

.03824 

02943 

. 08089 

1 150 

-2  000 

10.00000  -5.00000 

.27481 

- 16551 

06374 

. 05524 

.08657 

.03685 

. 02652 

. 08245 

1.150 

000 

10  00000  -5.00000 

27724 

- 03652 

.01256 

05414 

. 08437 

.03545 

02163 

. 07429 

1.150 

2 000 

10.00000  -5  00000 

27490 

09208 

- 04031 

05261 

.08170 

.03523 

.01556 

. 05702 

GRADIENT 

.00000  .00000 

00064 

06588 

- 0E649 

00061 

-.001  19 

-.00052 

-.00233 

- 00399 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

10.00000  -5  00000 

.28026 

-.60235 

23599 

.05745 

. 09068 

.03890 

.04172 

.07440 

1 .205 

-6.000 

10.00000  -5.00000 

28238 

- 43995 

. 16995 

. 05636 

.08813 

.03777 

.03791 

.07581 

1 205 

-4.000 

10.00000  -5.00000 

.28520 

- 29170 

. 1 0979 

05519 

.08560 

.03651 

.03460 

. 07868 

1 .205 

-2.000 

10.00000  -5.00000 

.28894 

-.15518 

. 05599 

05404 

.08311 

035)7 

. 03204 

. 07425 

1 -205 

.000 

10.00000  -5  00000 

.29104 

-.02651 

.00664 

. 05287 

.08116 

.03379 

02812 

.06126 

1 .205 

2.000 

10. 00000  -5  00000 

28862 

09731 

-.04240 

.05173 

. 07857 

03368 

.02245 

.04466 

1 .205 

4.000 

10.00000  -5.00000 

28326 

.22337 

-.09345 

05044 

. 07642 

.03510 

.01589 

.02869 

GRADIENT 

00000  .00000 

-.00021 

.06413 

-.02524 

00059 

- 00115 

-.00022 

-.00235 

-.00648 

DATE  29  OCT  ?6 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93.  ■ 

PAGE 

644 

LARC 

8FT  TPT  749  I1A93)  0TSAT130 

(MJJ82I1  < 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  OAT A 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-LI  - 

10.000 

LREF  = 

1290.3000 

NCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-RI  = 

10.000 

BREF  » 

1290.3000 

NCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  « 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

1 . 1 *S0 

-6  000 

10.00000  -5.00000 

.27365 

-.45344 

17367 

. 05956 

.09216 

. 03634 

. 02822 

.07710 

1.150 

-4.000 

10.00000  -5.00000 

.2751 1 

-.30585 

1 1503 

. 05822 

. 08980 

.03593 

.02497 

.07903 

1 .150 

-2.000 

10.00000  -5.00000 

27695 

-.16748 

06123 

.05660 

08797 

.03495 

. 02204 

.08248 

l . 150 

000 

10.00000  -5.00000 

27815 

-.03443 

00820 

. 05520 

. 08606 

.03380 

.01644 

.08019 

1 . 150 

2 000 

10  00000  -5.00000 

27589 

.09794 

- 04728 

.05340 

. 08287 

.03450 

01015 

. 06660 

GRADIENT 

.00000  .00000 

00018 

.06722 

- 02700 

.00079 

-.00114 

- 00027 

-.00250 

-.00198 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 205 

-8.000 

10.00000  -5.00000 

.28088 

-.60596 

23295 

.05965 

. 0927 1 

03667 

03749 

.07355 

1 205 

-6.000 

10  00000  -5  COOOO 

28391 

-.44174 

.16496 

. 05854 

08909 

.03572 

.03416 

. C7383 

1.205 

-4.000 

10  00000  -5.00000 

28726 

-.29520 

.10694 

.05690 

08591 

.03476 

. 03030 

07816 

1 .205 

-2.000 

10  00000  -5.00000 

. 2899c/ 

- 15913 

.05489 

.05523 

08413 

.03353 

.02631  • 

. 07867 

1 .205 

000 

10.00000  -5  00000 

.29134 

- 02827 

.00389 

05397 

08250 

. 03237 

.02181 

. 07022 

1 .205 

2 000 

10.00000  -5  oocoo 

.28854 

09878 

-.04670 

. 05285 

.08009 

03303 

.01605 

05494 

1 205 

4.000 

10  00000  '5  00000 

.28243 

.22617 

-.09779 

.05164 

. 0777 I 

.03420 

.01107 

.03754 

* 

GRADIENT 

.00000  00000 

- 00055 

06503 

- . 02555 

. 00064 

-.00102 

-.00008 

-.00244 

-.00525 

LARC 

8FT  TPT  749  11A93)  OTSA 

"130 

IMJJB22)  1 IB  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

\ 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L!  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP  = 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

12  000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

12.00000  -5.00000 

.25987 

-.43392 

.15700 

.05633 

.09221 

. 04575 

.03296 

. 06634 

1 . 150 

-4.000 

12.00000  -5.00000 

26188 

-.28754 

.10116 

.05575 

.09052 

.04495 

.02881 

.05091 

1 . 150 

-2.000 

12.00000  -5  00000 

26545 

-.15162 

. 05077 

.05499 

.08901 

04376 

. 02389 

.03570 

1 . 150 

.000 

12.00000  -5  00000 

.26702 

„ -.02211 

- .00057 

.05385 

08699 

- .04317 

.01685 

. 02239 

1 . 150 

2.000 

12.00000'  -5.00000 

.26744 

. 1 0836 

-.05243 

.05291 

.00473 

. 04254 

.00904 

.009/6 

GRADIENT 

.00000  .00000 

.00091 

.06586 

-.02561 

.00048 

-.00097 

-.00039 

-.00332 

-.00684 

DATE  29  OCT  -76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

645 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A931  OTSATI30 

(MJJB22) 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  >= 

2690.0000  1 

SQ  FT.  XMRP 

976.0000  IN  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-L I » 

12.000 

LREF  « 

1290.3000 

inches  y:.-  *■’ 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-RI  « 

12.000 

BREF  a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.U0C 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

12  00000 

-5.00000 

27191 

-.59015 

.21846 

. 05657 

.09220 

.04479 

03356 

.06535 

1 .205 

-6.000 

12.00000 

-5.00000 

.27369 

- . 42596 

. 15054 

.05589 

. 08967 

.04405 

. 02795 

.05022 

1 .205 

-4  000 

12  00000 

-5.00000 

27646 

-.28003 

09550 

05541 

08725 

.04334 

. 02356 

.03662 

! . 2G5 

-2  000 

12.00000 

-5  OOOOO 

27944 

-.14392 

04501 

05454 

08545 

.04257 

.01983 

.02565 

1 .205 

.000 

12  00000 

-5  OOOOO 

28056 

-.01524 

-.00529 

. 05348 

08342 

04230 

.01350 

.01431 

1 .205 

2.000 

12.00000 

-5  OOOOO 

.28104 

. 1 1 069 

-.05310 

. 05275 

.08133 

04185 

.00431 

.00394 

1 .205 

4.000 

12.00000 

-5  OOOOO 

27840 

.23652 

- 10215 

. 05255 

07886 

.04086 

-.00626 

-.00573 

GRADIENT 

00000 

.00000 

00027 

06439 

- 02467 

00037 

- 00104 

-.00028 

-.00376 

-.00532 

LARC 

8FT  TPT  749  ( iA93)  OTSAT130 

IMJJB231 

( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690  0000  SQ  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L 1 = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R]  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

12.00000 

-5  OOOOO 

26314 

-.43864 

. I 6808 

.05518 

09083 

.04463 

.02975 

.07477 

1.150 

-4.000 

12  00000 

-5  OOOOO 

26561 

-.29175 

.11071 

.05450 

08871 

.04376 

.02595 

.06231, 

1 . 150 

-2  000 

12.00000 

-5.00000 

26799 

-.15416 

.0571 1 

.05385 

08724 

.04275 

.02199 

.04643 

1.150 

000 

12  00000 

-5  OOOOO 

26783 

-.02475 

. 00432 

.05283 

08558 

.04233 

.01637 

.03159' 

1 .150 

2 000 

t2. OOOQO 

-5  OOOOO 

.26651 

.10510 

- 04803 

.05156 

08346 

.04205 

00896 

.01714 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00013 

06600 

- . 02645 

.00049 

- . 000B7 

-.00028 

-.00283 

-.00752 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CA80 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 205 

-9.000 

12  00000 

-S. OOOOO 

27619 

-.59013 

22604 

. 05527 

.09010 

.04399 

03 129 

.07321 

I 205 

-6.000 

12  00000 

-5  OOOOO 

.27785 

-.42687 

.1591 I 

05462 

.08759 

.04265 

. 02647 

.06007 

1.205 

-4.000 

12  ODOOO 

-5.00000 

.27980 

-.27882 

.10070 

.05410 

.08532 

.04202 

.02228 

.04573 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

-5  OOOOO 

.28246 

- t4222 

04745 

. 05330 

.08347 

.04133 

01908 

.0341! 

1 205 

.000 

12  OOOOO 

-5.00000 

.28145 

- 01398 

- . 00354 

.05238 

.08200 

04127 

01464 

.02228 

I 205 

2.000 

12  OOOQO 

-5.00000 

28090 

10949 

- 05071 

051  15 

07994 

04101 

00748 

.00973 

1 205 

4.000 

12.00000 

-5.00000 

27954 

.23558 

- 10034 

05062 

. 07750 

.04011 

-.00231 

-.00089 

GRADIENT 

OOOOO 

OOOOO 

-.00010 

06402 

- 0250 1 

00046 

- 00096 

-.00021 

-.00304 

-.00588 

DATE:  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  TPT  749  1IA93)  OTSAT130 

IMJJ8241 

i l 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000  ELV-L 1 * 

12.000 

t-REF  - 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

-5.000  ELV-R1 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.B1  GRADIENT  INTERVAL 

“ -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

12  00000 

-5.00000 

.26308 

-.44923 

. 18430 

. 05544 

.09106 

.04236 

. 02392 

.07946 

t . 150 

-4.000 

12  00000 

-5.00000 

26562 

-.30003 

. 12418 

.05462 

. 08857 

.0414! 

.02080 

. 07925 

1.150 

-2.000 

12.00000 

-5  00000 

. 26977 

-. 16234 

.06645 

.05390 

09587 

.04017 

.01889 

. 06892 

1.150 

000 

12.00000 

-5  00000 

.27093 

- . 03252 

.01101 

. 05329 

08331 

. 03924 

01646 

.05312 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

-5  00000 

. 26866 

. 09382 

-.03897 

.05190 

08056 

.03928 

.01102 

.03642 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00051 

.06557 

-.02724 

.00044 

-.00133 

-.00037 

-.00159 

-.00721 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRA01ENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8. COO 

12.00000 

-5.00000 

.27613 

- 59274 

.23754 

.05489 

.09020 

.04147 

.02878 

.07816 

1 205 

-6  000 

12  00000 

-5.00000 

.27810 

-.43460 

17291 

05399 

.08756 

.04029 

.02454 

.07564 

1 .205 

-4.000 

12  00000 

-5  00000 

28071 

- . 28583 

.11176 

.05334 

.08469 

. 03950 

.02096 

.06724 

1 .205 

-2.000 

12.00000 

-5  00000 

.28402 

-.14572 

05439 

. 05269 

.08203 

.03851 

.01874 

. 05464 

1 .205 

.000 

12.00000 

-5  OOQOO 

.28521 

-.01944 

00286 

.05197 

.07984 

03758 

.01655 

.04053 

1 .205 

2.000 

12.00000 

-5.00000 

.28303 

.10382 

-.04437 

05096 

.07735 

03768 

.01204 

. 02594 

1 205 

4 OOO 

12.00000 

-5.00000 

.27993 

.22628 

- . 09077 

.04981 

.07450 

.03797 

.00571 

.01314 

GRADIENT 

00000 

.00000 

- 00013 

. 06369 

-.02519 

.00044 

t 

-.00125 

-.00019 

-.00186 

- 00584 

LARC 

8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSAT130 

(MJJB251  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 376  0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000  ELV-Lt  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000  ELV-R1  ‘ 

15.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

, -6.000 

12.00000 

.-5.00000 

.27124 

-.44770 

. 17465  • 

. 05760 

.09103 

.03957 

.01327 

.07727 

1 . 150 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

.27409 

-.29934 

.11442 

.05633 

.08810 

.03848 

.01085 

.08052 

1 . 150 

-2.000 

12  00000 

-5.00000 

.27748 

-.15875 

. 05850 

.05512 

. 08570 

.03701 

.00778 

.08194 

1 150 

.000 

12.00000 

-5.00000 

• 2''897 

-.02722 

. 00630 

. 054 1 3 

.08380 

.03560 

.00204 

.07354 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

-5  00000 

.27708 

.09824 

- . 04575 

05279 

.08127 

.03514 

-.00364 

.05740 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

00052 

.06621 

- 02664 

.00058 

-.00112 

-.00057. 

-.00246 

-.00389 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  647 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(MJJB25)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

SETA  » 

4.000 

ELV-L 1 » 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

te  9 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

-5.000 

ELV-R1  » 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

, = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.205 

-8  000 

12  00000 

-5  00000 

.28249 

-.59698 

.23176 

.05766 

.09040 

.03906 

. 02062 

.07440 

1 205 

-6.000 

12  00000 

-5.00000 

.28350 

-.43560 

. 16607 

.05661 

.08819 

.038 13 

.01773 

.07572 

1 205 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

28655 

-.28691 

. 1 0557 

.05537 

. 08524 

. 03685 

.01523 

.07812 

I 205 

-2.000 

12.00000 

-5.00000 

.28997 

- 14893 

.05101 

.05431 

.08283 

.03548 

.01310 

. 07343 

1 205 

.000 

12.00000 

-5.00000 

29258 

- 01818 

00095 

.05297 

.08052 

.03394 

.00933 

06086 

1 .205 

2.000 

12.00000 

-5.00000 

.29088 

. 10531 

- 04837 

.05178 

.07771 

. 03359 

.00378 

.04424 

1 .205 

4.000 

12.00000 

-5.00000 

.28528 

. 2296 1 

- 09819 

.06063 

. 07566 

.03474 

-.00206 

. 02853 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00008 

06436 

-.02534 

00060 

- 00121 

-.00031 

-.00219 

-.00642 

LARC  8FT  TPT  749  l IA93)  OTSAT130 

( MJJ826 1 < 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-L 1 = 

12.000 

LREF  = 

1290,3000  INCHES  YMRP 

s 

0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

• CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

12.00000 

-5.00000 

.27497 

-.44604 

. 16786 

.05987 

.09109 

.03672 

.00973 

. 07663 

1.150 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

.27716 

-.29884 

. 10940 

.05831 

08912 

.03622 

.00709 

.07859 

1 . 150 

-2.000 

12  00000 

-5  00030 

.27904 

-.16109 

. 05608 

.05655 

.08722 

.03519 

.00413 

.0819! 

I . 150 

.000 

12  00000 

-5.00000 

.28001 

- . 02925 

00354 

.05521 

.08552 

.03398 

-.00174 

. 07942 

1.150 

2 000 

12  00000 

-5.00000 

.27771 

10166 

- 05114 

.05349 

08260 

.03443 

-.00804 

.06636 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00013 

06667 

-.02671 

.00079 

-.0QIQ6 

-.00033 

-.00256 

-.00196 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE] 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

-5.00000 

.28280 

-.59841 

.22769 

.05978 

.09236 

03676 

.01770 

.07334 

1 .205 

-6.000 

12  00000 

-5.00000 

.28550 

'-.43693 

.16065 

.05867 

.08883 

.03587 

.01510 

.07374 

1 .205 

-4.000 

12.00000 

-5.00000 

.28874 

-.29101 

.10301 

.05713 

.08549 

. 03496 

.01202 

.07763 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

-5.00000 

.29065 

-.15307 

.05014 

.05561 

.08398 

.03383 

.00874 

. 07785 

1 .205 

.000 

12.00000 

-5.00000 

.29285 

-.02141 

-.00120 

.05401 

.08194 

. 03245 

.00459 

.06959 

1 .205 

2.000 

12.00000 

-5.00000 

29058 

. 10514 

-.05188 

.05280 

.07950 

.03281 

-.00138 

.05409 

I .205 

4 000 

12  00000 

-5.00000 

.28440 

.23207 

- . 1 0252 

.05167 

.07737 

.03380 

- 00621 

.0375! 

GRADIENT 

COOOO 

.00000 

-.00044 

. 06522 

- . 02565 

.00069 

-.00104 

-.00017 

-.00233 

-.00520 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

648 

LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

(MJJB87)  t 18i  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ. 

. FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

-6.000 

ELV-L  1 =* 

12,000 

LREF  « 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

12.000 

8REF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

- 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8.000 

12.00000 

4.00000 

. 14363 

-.51380 

.16359 

,04944 

. 09390 

. 03806 

.021 14 

.00848 

.900 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

. 14648 

-.37865 

. 1 1249 

. 04788 

.09103 

.03750 

.02385 

.01271 

.900 

-4.000 

12.00000 

4 onooo 

. 14776 

-.25378 

.06441 

. 04625 

.08842 

. 03699 

.02475 

.01383 

.900 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

14972 

-.12973 

01359 

. 04558 

. 08544 

.03648 

02467 

.01517 

.900 

.000 

12.00000 

4 00000 

. 15029 

- 00489 

-.03566 

.04477 

08151 

.03626 

. 02520 

.01379 

.900 

2.000 

12.00000 

4 00000 

. 14688 

.11741 

- . 08395 

.04452 

. 08007 

.03663 

.02073 

.00388 

900 

4.000 

12.00000 

4 00000 

. 14468 

24117 

-.12904 

.04423 

07851 

.03589 

.00838 

-.01128 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00045 

06185 

-.02422 

00026 

-.00126 

- 00010 

-.00183 

-.00308 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

18731 

-.55453 

. 18870 

.05888 

. 10432 

04558 

.02171 

. 02276 

.975 

-6  000 

12.00000 

4.00000 

. 1 9033 

- 40798 

. 1 3320 

. 05654 

. 099 88 

.04555 

.02625 

.02519 

.975 

-4.000 

12.00000 

4 OOOOO 

' . I 924 1 

- 27759 

08727 

05438 

09718 

.04459 

02812 

. 02727 

.975 

-2.000 

12  00000 

4 D0C00 

19389 

-. 14579 

. 03772 

.05298 

.09581 

.04357 

.02280 

.02640 

.975 

000 

12.00000 

4.00000 

. 19457 

- 01420 

-.01621 

05218 

.09403 

.04394 

.01 137 

.01951 

.975 

2 000 

12  00000 

4 00000 

.19242 

. 1 0858 

- 06511 

.05251 

09313 

.04410 

-.00216 

.00958 

.975 

4 000 

12  00000 

4 00000 

.10717 

23848 

-.11425 

05302 

.09330 

.04498 

-.01193 

- 00288 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00060 

.06433 

-.02529 

.00016 

- 00052 

.00006 

- 00525 

-.00386 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CA8S 

CHE  I 

CHEO 

1.150 

-6  000 

12.00000 

4 00000 

.25913 

-.41000 

. 1 3636 

05694 

.09249 

.04638 

.02653 

.01772 

1 150 

-4.000 

12.00000 

4 00000 

26221 

-.26539 

.08196 

05614 

09041 

.04541 

. 02308 

.00610 

1.150 

-2.000 

12.00000 

4.00000 

26637 

- . 1 3203 

03328 

.05516 

08862 

.04421 

01863 

- . 0063 1 

1 150 

.000 

12.00000 

4.00000 

.26740 

-.00063 

-.01888 

05398 

08659 

.04377 

.01155 

-.01669 

1 . 150 

2.000 

12  00000 

4.00000 

26813 

. 1 2762 

- 06933 

05307 

08434 

.04301 

. 00389  , 

- , 02529 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00094 

. 06552 

-.02530 

.00052 

-.00101 

- 00038 

-.00323 

- 00523 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93 

• 

PAGE  649 

LARC 

BFT  TPT  749 

(IA931 

OTSAT 130 

1 MJUB27 ) ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 
LREF  = 
BREF  ■= 
SCALE  ■= 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT.  XMRP 
I NCHES  YMRP 
INCHES  ZMRP 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  ZT 

BETA  - 
ELV-LO  = 
ELV-RO  * 

-6.000 
4.000 
4 000 

ELV-L!  « 
ELV-RI  = - 

12.000 

le.oao. 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 4 

.22  GRADIENT  INTERVAL  «=  -5. 

00/  5.00 

MACH 
I .205 
1 205 
1 .205 
1 205 
1 .205 
1 .205 
I .205 

ALPHA 
“8  000 
-6  000 
-4  000 
-2. COO 
OOO 
2 000 
4 000 
GRADIENT 

ELV-L i 
12.00000 
12.00000 
12  00000 
12  00000 
12.00000 
12.00000 
12  00000 
00000 

ELV-LO 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

00000 

CAF 
27086 
.27287 
27669 
.27999 
281  12 
.28205 
27927 
00036 

CNF 

-.56702 
-.40378 
- 25980 
-.12479 
.00407 
12880 
.25297 
.06396 

CLMF 
.19799 
.13127 
07788 
. 02822 
-.02165 
-.06863 
-.11614 
-.02425 

CABO 
.05711 
. 05633 
05568 
.05480 
.05369 
. 05287 
. 05266 
.00040 

CABT 
. 09255 
. 08999 
.08714 
08526 
.08318 
.08085 
.07843 
-.00109 

CABS 

.04546 

.04468 

.04381 

.04310 

.04291 

.04232 

.04122 

-.00030 

CHE  I 
.02927 
.02434 
.02015 
.01653 
.01060 
.00317 
-.00561 
-.00324 

CHEO 

.01564 

.00483 

- 00607 
-.01581 
- . 02506 
- . 03268 
- . 0394  7 

- 00418 

LARC 

8FT  TPT  749 

(IA931  OTSAT 1 30 

(MJJB281  ( 18  AUG 

; 76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 976.0000  IN.  XT 

= .0000  IN.  YT 

= 400.0000  IN.  ZT 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

-4  000 
4.000 
4.000 

ELV-L I = 
ELV-RI  = 

12.000 

12-000-' 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 3. 

98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

.900 

.900 

.900 

SOO 

.900 

.900 

900 

ALPHA 
-8.000 
-6.000 
-4.000 
-2.000 
000 
2.000 
4.000 
GRAD  I ENT 

ELV-U 
12.00000 
12  00000 
12.00000 
12.00000 
12.00000 
12.00000 
12.00000 
.00000 

ELV-LO 
4.00000 
4 00000 
4.00000 
4.00000 
4.00000 
4 00000 
4.00000 
.00000 

CAF 
.14748 
. 15004 
. 15147 
.15305 
15166 
' .14688 
. 14550 
-.00091 

CNF 

-.51839 

- 38161 

- 25530 

- 13110 

- 00323 
12093 

.24507 

.06264 

CLMF 
. 17382 
. 12079 
.07006 
01762 

- 03524 
- . 08706 
-.13175 

- 02542 

CABO 

.04809 

.04668 

.04555 

.04517 

04428 

.04399 

.04321 

.00031 

CABT 
.09437 
09093 
. 08727 
. 08258 
Q7896 
07730 
07635 
-.00136 

CABS 
.03640 
03568 
. 03479 
.03437 
.03476 
.03515 
03461 
00002 

CHE  I 
.01874 
021 18 
.02149 
02102 
.02144 
.02133 
.00818 
-.00131 

CHEO 
.00708 
.01279 
.01470 
.01601 
.01452 
.01031 
-.00676 
-.  002*3' 

f 


DATE  29  OCT  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

650 

LARC 

BFT  TPT  749  ( IA93)  OTSATI30 

(MJJ028)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

*=  976. 

0000  IN.  XT 

. BETA  - 

-4.000 

ELV-L 1 “ 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

a 4 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R1  * 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE1 

CHEO 

.975 

-8  000 

12.00000 

4 00000 

. 193l*9 

-.55612 

. 19709 

05706 

'0391 

.04412 

.01871 

. 0224 1 

.975 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

. 19653 

-.41101 

. 14157 

05494 

09884 

.04382 

.02095 

. 02462 

.975 

-4  000 

12  00000 

4.00000 

. 19874 

- 28151 

. 09572 

.05312 

09593 

.04270 

.02026 

02647 

.975 

-2  000 

12  00000 

4.00000 

. 1 9894 

-.15162 

.04686 

.05168 

09458 

.04188 

.01609 

.02659 

.975 

000 

12.00000 

4 00000 

. 1 9766 

- 02253 

-.00629 

.05099 

.09224 

.04249 

.00545 

. 02273 

975 

2.000 

12  00000 

4.00000 

19470 

10199 

-.05768 

.05183 

.09087 

.04262 

-.00638 

01319 

.975 

4.000 

12  00000 

4 00000 

. 19030 

.23583 

-.11114 

.05181 

. 09074 

04343 

-.01643 

.00122 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00106 

. 0644 I 

-.02591 

00012 

-.00070 

.OOOtl 

- 00479 

-.00319 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

t.150 

-6.000 

12  00000 

4 00000 

26317 

- 41412 

t4649 

05562 

09066 

.04517 

. 02376 

.02403 

1.150 

-4.000 

12  00000 

4.00000 

.26566 

- 26809 

08939 

05483 

.08849 

04429 

.02017 

.0150! 

1 . 150 

-2  000 

12  00000 

4 00000 

.26868 

- 13358 

. 03865 

.05406 

. 08687 

.04326 

01666 

.00249 

1 . 150 

000 

12  00000 

4 00000 

.26797 

- 00328 

-.01401 

.05291 

. 08525 

.04303 

' .01079 

-.00904 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

4.00000 

.26B34 

. 1 2382 

-.06453 

.05145 

.08271 

.04249 

.00313 

-.01932 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00037 

.06530 

-.02581 

.00056 

-.00095 

-.00028 

-.00285 

- 00573 

RUN  NO. 

0/  3 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .S05 

-8.000 

12  00000 

4.00000 

.27554 

-.56631 

.20515 

. 05574 

.09030 

.04456 

. 02758 

.02156 

i .205 

-6  000 

12  00000 

4 00000 

27657 

-.40555 

. 1 3986 

.05516 

08812 

.04343 

.02285  , 

.01254 

1 205 

-4  000 

12  00000 

4.00000 

.28014 

- . 25968 

08318 

.05446 

.08514 

.04246 

.01909 

.00179 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

4 00000 

28271 

- 12224 

.03020 

05359 

.08322 

.04187 

.01631 

-.00841 

1 205 

.000 

12.00000 

4 00000 

28192 

00618 

- 02027 

05254 

08166 

.04192 

.01 150 

-.01880 

1 205 

2.000 

12.00000 

4.00000 

.28245 

.12819 

‘ - 06647 

.051  16 

. 07930 

.04150 

.00446 

- 02792 

1.205 

4.000 

12.00000 

4 00000 

.28064 

25344 

- 11476 

.05073 

.07701 

04046 

-.00354 

- . 03550 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00004 

06383 

-.02463 

.00050 

-.00101 

- 00022 

-.00286 

-.00471 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - !A93 


PAGE  651 

(MJJB29)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * 1290.3000  INCHES  YMRP 
BREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP 
SCALE  = .0100 


LARC  8FT  TPT  749  (1A93 


= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400  0000  IN.  ZT 


OTSAT130 


BETA 
ELV-LO  = 
ELV-RO  = 


PARAMETRIC  OATA 

.000  ELV-LI  * 12.000 
4.000  ELV-RI  * 12.000 
4.000 


RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

.900 

-8  000 

12.00000 

4.00000 

14862 

-.52772 

. 18543 

.04775 

.09372 

.03254 

. 900 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

.14917 

-.30949 

.13031 

.04709 

08924 

.03115 

.900 

-4  000 

12  00000 

4 00000 

. 15202 

-.25884 

.07656 

. 04664 

08385 

02985 

.900 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

15505 

-. 13675 

02201 

.04633 

07745 

.02922 

. 900 

.000 

12  00000 

4 00000 

. 15218 

- 00980 

- 03084 

.04542 

07568 

.03016 

.900 

2.000 

12  00000 

4 00000 

. 1 5028 

. 1 1831 

-.08714 

.04496 

07343 

. 03093 

.900 

4 000 

12.00000 

4.00000 

14766 

24298 

- 13106 

.04431 

.07350 

03140 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00067 

06293 

- 02622  -.00030 

- 00124 

00024 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4,09  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

.975 

-8  000 

12  00000 

4 00000 

. 19768 

- . 56359 

.20840 

,05454 

10284 

.04168 

. 975 

-6  000 

12.00000 

4.00000 

.20010 

- 41808 

. 15335 

.05353 

09842 

.04041 

.975 

-4.000 

12,00000 

4 00000 

.201 12 

-.28707 

. 1 0559 

05333 

.09432 

.03882 

.975 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

.20152 

-. 15946 

.05640 

. 05360 

09195 

. 03755 

975 

< 000 

12.00000 

4.C0000 

. 19956 

-.03696 

.00663 

. 05397 

.09032 

.03739 

.975 

2.000 

12  00000 

4 00000 

19558 

. 08936 

- 04499 

.05461 

.08919 

03795 

.975 

4.000 

12  00000 

4 00000 

191  19 

.22333 

- 10223 

. 05455 

.08757 

03882 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00129 

06348 

- . 02585 

00017 

00081 

00002 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

1.150 

-6  000 

12.00000 

4 OOCOO 

.26357 

-.42655 

. 16366 

. 05565 

09092 

.04304 

1.150 

-4.000 

12.00000 

4 00000 

26597 

-.27870 

. 10424 

.05488 

.08846 

.04214 

1 150 

-2 .000 

12.00000 

4 000C0 

.27077 

- . 1 3876 

04665 

05399 

08557 

. 04088 

1.150 

000 

12.00000 

4.00000 

.27233 

-.01309 

- 00571 

.05309 

08260 

. 03995 

1.150 

2.000 

12  00000 

4.00000 

26970 

.11273 

- . 05534 

05173 

.08018 

. 04002 

GRAD  I ENT 

.00000 

.00000 

.00064 

06500 

- . 02656 

.00052 

.00139 

-.00037 

CHE1 

CHEO 

. 00856 

.00246 

.01030 

.00984 

. 00927 

01612 

00726 

.01793 

00810 

.01659 

.00713 

.01293 

.00537 

.00291 

-.00040 

-.00157 

CHE  1 

CHEO 

.00486 

.02174 

.0081 1 

.02361 

00728 

. 02656 

.00199 

. 02749 

-.00524 

. 02577 

-.01313 

.02131 

-.02183 

. 00964 

-.00367 

- 00200 

CHEI 

CHEO 

.02042 

.02615 

.01613 

.02892 

01381 

.02050 

.01168 

.00633 

00552 

-.00684 

-.00170 

-.00607 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

652 

LARC 

6FT  TPT  749 

( 1A93)  OTSAT130 

(MJJB29)  t 10  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I * 

12.000 

IREF  ■ 

1290  3000  1NCHE5  YMRP 

a t 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

4.000 

ELV-R1  - 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

4 000 

SCALE  «= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4, 

22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  S.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 205 

-8.000 

12  00000 

4 00000 

27593 

-.57100 

.21739 

. 05525 

.09034 

.04209 

.02577 

.02446 

1.205 

-6.000 

12.00000 

4 OOOCO 

27732 

-.41250 

15316 

. 05444 

08017 

.04112 

.02159 

.02344 

1 .205 

-H.OOO 

12.00000 

4.00000 

. 28089 

-.26397 

09289 

0537! 

.08485 

.04021 

.01809 

.0 1 763 

1 205 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

28486 

-.12612 

03729 

.05288 

.00173 

03913 

.01596 

.00881 

l .205 

.000 

12  00000 

4.00000 

28603 

00022 

- 01343 

.05203 

. 07959 

03835 

01372 

- .00394 

1.205 

2,000 

12  OOOOQ 

4.00000 

284  53 

12044 

- 05904 

05095 

.07670 

. 03838 

00876 

-.01547 

1 .205 

4.000 

12.00000 

4 00000 

28212 

24483 

- 10584 

04971 

.07360 

.03833 

.00137 

- . 02523 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00011 

.06321 

-.02469 

.00050 

-.00138 

-.00022 

-.00203 

-.00550 

LARC 

8FT  TPT  749 

IIA93)  OTSAT130 

(MJJ330)  f 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT.  XMRP 

= 976. 

OOOG  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L  I =( 

12.000 

LREF  = 

1290  3000  INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCA-E  = 

.0100 

f’UN  NC. 

0/  0 

RN/L  = 

.3 

98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

.15715 

- 52273 

. 17613 

.0483! 

09212 

. OSO^O 

- .0036^ 

-.00276 

.900 

-6.000 

12  00000 

4 00000 

. 15961 

- . 38492 

. 12310 

. 04679 

. 09880 

.02981 

-.00293 

00589 

.900 

-4.000 

12  00000 

4.00030 

16205 

-.25616 

07155 

.04541 

.08498 

.02890 

-.00246 

.01 389 

900 

-2.000 

12.00000 

4.00000 

16356 

- . 1 3625 

.01996 

.04547 

08030 

.02840 

-.00275 

. 0 1 696 

.900 

000 

12.00000 

4 00000 

16348 

- 01159 

- 03161 

.04469 

. 07774 

. 02768 

- 00299 

.01853 

.900 

2.000 

12  00000 

^ 00000 

. 16133 

11233 

- . 08536 

.04395 

. 07526 

. 02766 

-.00417 

01537 

.900 

4.000 

12.00000 

4.00000 

. 15968 

.23689 

- 12949 

04375 

.07542 

02844 

- 00688 

.00775 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00035 

.06173 

-.02537 

00024 

-.00121 

- 00008 

- 0005! 

-.00069 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PAGE  653 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJB30)  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L I » 

12.000 

LREF  a 

1290.3000 

1NCHE5  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R!  » 

12.000 

BREF  a 
SCALE  a 

1290.30i.0 

.0100 

1 NCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  ( 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

. 975 

-8.000 

12  00000 

4.00000 

.20524 

- 56223 

. 19845 

.05614 

. >0091 

.03857 

-.01831 

.01782 

975 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

20891 

-.41394 

.14146 

.05416 

09649 

03764 

-.01792 

.01855 

975 

-4  000 

12.00000 

4 00000 

.21 151 

-.27708 

09130 

05234 

. 09299 

.03626 

-.01819 

.02040 

975 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

21238 

- 15104 

04379 

.05146 

09219 

.03497 

-.01702 

.02130 

. 975 

.000 

12  00000 

4 00000 

21356 

-.02704 

-.00478 

05144 

09170 

.03383 

-.01356 

. 02037 

.975 

2 000 

12  00000 

4.00000 

20891 

10126 

- . 05798 

.051 19 

00885 

.03404 

- 01331 

.01627 

.975 

4.000 

t2. 00000 

4 00000 

20275 

23106 

- 11129 

.05141 

08801 

.03538 

-.01706 

.00980 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00105 

.06343 

- . 02535 

-.00011 

- 00067 

- 00013 

.00030 

-.00131 

RUN  NO 

O'  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CA8S 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

.27167 

-.42453 

. 15408 

.05793 

09129 

0401  1 

.01069 

. 02272 

1.150 

-4  000 

12.00000 

4.00000 

27374 

- 27615 

.09430 

.05568 

.08856 

03906 

008Q5 

02834 

1.150 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

27758 

- . 1 3602 

03878 

.05543 

08575 

03739 

.00422 

03165 

1.150 

.000 

12  00000 

4 00000 

.28048 

-.00616 

-.01218 

05425 

.08345 

03582 

-.00251 

02347 

1.150 

2.000 

12  00000 

4.00000 

.27820 

. 121 19 

- . 06420 

.05264 

08077 

. 03563 

- 00838 

. 00935 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

. 000B1 

. 06609 

- 02632 

00067 

-.00128 

- 00059 

-.00280 

-.00326 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LD 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

.2025! 

- 57046 

21031 

05813 

.09059 

.03956 

.01787 

.02070 

t .205 

-6  000 

12.00000 

4 00000 

.28382 

- 40946 

. 14505 

05700 

08843 

.03869 

.0)569 

02348 

1 .205 

-4  000 

12  00000 

4.00000 

.2871  1 

- . 26454 

. 08650 

.05565 

08535 

.03733 

.01361 

0278 1 

1 .205 

-2.000 

12  COOOO 

4 00000 

29110 

-. 12932 

,03389 

. 05447 

08257 

.03574 

.01094 

. 02443 

I .205 

.000 

12.00000 

4.00000 

.29386 

-.00124 

-.01483 

.05313 

.08032 

.03418 

.00718 

.01301 

1 .205 

2.000 

12.00000 

4 00000 

.29150 

12207 

- . 06365 

.05212 

.07795 

.03394 

00181 

0001  1 

1 .205 

4.000 

12.00000 

4 00000 

28670 

24751 

- 11307 

.05067 

. 07523 

03499 

- 0051  I 

-.01214 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00002 

06377 

-.02483 

00062 

-.00124 

- 00032 

-.00233 

-.00521 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

LREF  « 

t29D  3000  I 

INCHES  YMRP 

r 

0REF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

a 400 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

.900 

-8.000 

12.00000 

4 00000 

.900 

-6.000 

12.00000 

4.00000 

.900 

-4.000 

12  00000 

4.00000 

.900 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

.900 

.000 

12  00000 

4 00000 

900 

2.000 

12  00000 

4 00000 

.900 

4.000 

12.00000 

4 00000 

GRADIENT 

00000 

.00000 

RUN  NO. 

0/  0 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

.975 

-8.000 

12.00000 

4 C0000 

.975 

-6.000 

12  00000 

4.00000 

.975 

-4.000 

12.00000 

4 00000 

.975 

-2  000 

12.00000 

4 00000 

975 

.000 

12.00000 

4.00000 

.975 

2,000 

12.00000 

4 00000 

.975 

4.000 

12.00000 

4 00000 

GRADIENT 

.00000 

OCOOO 

RUN  NO 

0/  0 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

1 . 150 

-6.000 

12.00000 

4 00000 

1 . 150 

-4.000 

12.00000 

4 00000 

1 . 150 

-2.000 

12.00000 

4 00000 

I 150 

.000 

12  00000 

4 00000 

t - ISO 

2.000 

12.00000 

4.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


OOOO  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
0000  IN.  ZT 


RN/L  = 3.98  GRADIENT  INTERVAL  * -5 


CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

. 15977 

-.52101 

. 17150 

. 04926 

. 16285 

- . 38694 

12071 

. 04752 

. 16461 

- 26162 

.07154 

04628 

16589 

- 13778 

. 02076 

04640 

16720 

-.01398 

-.03108 

.04561 

.16466 

. I 1406 

- 08477 

04494 

.16097 

.23407 

- 12729 

.04468 

- 00043 

.06216 

-.02516 

00023 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

.20863 

-.56083 

. 19387 

.05914 

21250 

-.41297 

.13671 

.05670 

.21491 

- 27998 

.08772 

.05452 

.21512 

- 15181 

. 03945 

. 05299 

21533 

- 02154 

- 01266 

05174 

.21 190 

. 10551 

-.06421 

.05140 

.20414 

23580 

-.  1 1515 

05197 

- 00124 

06444 

- . 02547 

00033 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

27602 

- 42552 

14817 

06023 

.27788 

- 27927 

09051 

05869 

.27990 

-. 13948 

03675 

05686 

.281 14 

-.00646 

- 01574 

.05545 

.27876 

. 12324 

-.06910 

. 05354 

00019 

.06703 

- 02657 

.00084 

(MJJ8311  I 18  AUG  76  1 


PARAMETRIC  DATA 


BETA  « 

6.000 

ELV-L 1 = 

12.000 

ELV-LO  = 
ELV-RO  » 

4.000 

4.000 

ELV-RI  = 

12.000 

00/  5.00 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

. 09323 

. 02844 

-.00608 

-.00272 

. 08976 

. 02790 

-.00616 

.00662 

.08706 

. 02748 

-.00648 

.01408 

08382 

.02710 

-.00703 

.01551 

.08024 

. 02644 

-.00801 

.01680 

. 07778 

. 02676 

-.00880 

.01504 

.07801 

. 02756 

-.00952 

00940 

-.00121 

- 00001 

-.00039 

-.00049 

00/  5.00 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

10164 

03473 

- 02526 

.01764 

09749 

.03443 

-.02448 

.01763 

.09465 

. 03365 

-.02292 

.01850 

.09368 

. 03270 

-.01933 

.01850 

09278 

.03213 

-.01429 

01744 

09035 

.03273 

-.0130! 

.01405 

.08971 

.03409 

-.01403 

.00973 

-.00066 

.00005 

. OG 1 2 1 

-.001 10 

00/  5.00 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

09196 

03697 

.00785 

.02198 

.08933 

.03640 

00508 

.02600 

.08723 

.03523 

00120 

.03102 

. 08536 

.03404 

-.00530' 

.02842 

08223 

.03464 

-.01203 

.01697 

-.00116 

-.00032 

-.00209 

- 00148 

DATE  59  OCT  76 
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LARC  BFT  TPT  749  ( IA93I  QTSATI30 


(MJJB3I ) C 18  AUG  78  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SPEF  « 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976 

.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6.000 

ELV-L I a 

12.000 

LREF  » 

1290.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  = 

15.000 

BREF  a 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

a 400, 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L/ 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.505 

-8  000 

15.00000 

4.00000 

58374 

-.57581 

20785 

.06053 

. 09253 

.03688 

.01530 

.05033 

1 505 

-6.000 

15  00000 

4.00000 

. 53597 

-.41398 

.14131 

.05918 

08924 

.03610 

.01317 

.02170 

1.505 

-4.000 

15  00000 

4.00000 

.58980 

-.56911 

.08437 

. 05745 

08551 

.03507 

.01058 

. 02769 

t .505 

-5  000 

15  00000 

4.00000 

.29582 

- 13570 

. 03556 

. 05565 

08350 

.03370 

.00637 

.02867 

1.505 

.000 

15.00000 

4.00000 

59433 

- 00259 

- 01787 

. 05458 

.08174 

.03546 

.00169 

.01991 

I 505 

5.000 

15.00000 

4.00000 

.59167 

. 15593 

- 06766 

.05305 

.07939 

03597 

- . 00385 

.00795 

1 .505 

4.000 

15.00000 

4.00000 

28583 

.54961 

- 11753 

.05170 

. 07673 

.03401 

-.00882 

-.00495 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00045 

. 06465 

- . 02550 

.00070 

- 00108 

-.00014 

-.00245 

-.00430 

LARC  8FT  TPT  749  (1A931  0TSAT130 

(MJJB32)  1 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976. 

,0000  IN.  XT 

BETA 

-6  000 

ELV-L1  a 

15.000 

LREF  = 

1590.3000  INCHES  YMRP 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

15.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9 OOO 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

9LJ 

-8.000 

12  00000 

9.00000 

14658 

-.49897 

. 15550 

.04944 

. 09339 

.03818 

.01424 

.00277 

.900 

-6.000 

15  OOQQO 

9.00000 

14853 

-.36609 

.10536 

.04787 

. 09050 

.03760 

.01645 

.00801 

.900 

-4.000 

15.00000 

9 00000 

.14940 

-.54587 

.05453 

.0462! 

08807 

.03709 

.01700 

.00725 

• SOO 

-5.000 

15  00000 

9.00000 

.15165 

-.  I 1446 

00088 

.0453! 

.08478 

.03643 

.01700 

. 00627 

.900 

000 

12.00000 

9.00000 

15131 

.01313 

- 05141 

04466 

.08145 

03648 

.01696 

.00313 

.900 

2.000 

15  00000 

9 00000 

14745 

13943 

- 10433 

.04457 

.07935 

.03700 

.01563 

-.00637 

.900 

4.000 

15.00000 

9 00000 

.14667 

. 56538 

-. 14957 

.04405 

.07814 

.03613 

0016! 

- . 02350 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00048 

. 06355 

- . 02564 

00027 

-.00156 

- 00007 

-.00161 

-.00371 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  UA93)  1 

0TSAT130 

(MJJB32)  I 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8  000 

12.00000 

9.00000 

18883 

-.54147 

. 17618 

. 05898 

. '0406 

.04593 

.01975 

.00075 

.975 

-6  000 

12.00000 

9.00000 

. 19172 

-.39467 

12061 

05647 

. 09970 

.04590 

025481 

.00341 

.975 

-4.000 

12  00000 

9.00000 

.19390 

-.26174 

07306 

05417 

.09713 

04495 

02601 

00558 

975 

-2.000 

12.00000 

9 00000 

.19601 

-.13096 

.02348 

. 05268 

.09540 

.04406 

.01858 

.00525 

975 

.000 

12.00000 

9 00000 

19641 

- 00210 

- . 02902 

05182 

09364 

.04421 

.00582 

.00259 

975 

2.000 

12.00000 

9.00000 

. 1 9346 

. 12545 

- 07974 

.05200 

. 09276 

.04439 

- 00983 

-.00530 

975 

4.000 

12  00000 

9 00000 

18941 

25719 

-.13138 

05236 

.09263 

.04528 

-.02379 

-.02601 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00058 

06471 

- . 02560 

.00022 

- 00058 

.00005 

-.00640 

-.00369 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

12.00000 

9 00000 

26063 

- 39777 

. 12534 

. 05705 

.09233 

. 04660 

.02281 

-.00420 

1 . 150 

-4  000 

12  00000 

9 00000 

.26389 

-.25376 

07121 

. 05627 

09026 

.04561 

01893 

-.01471 

1.150 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.26794 

- 12040 

02246 

.05531 

.08841 

.04440 

.01422 

-.02566 

1.150 

.000 

12.00000 

9.00000 

.26917 

.01059 

- 02933 

.05409 

.08618 

.04397 

.00734 

- . 03426 

1 . 1 50 

2.000 

12.00000 

9 00000 

.26960 

13777 

- . 07902 

.05322 

.Q8399 

.04321 

00150 

- 04146 

GRADIENT 

.00000 

00000 

00092 

06528 

-.02512 

.00052 

- 00105 

-.00038 

- 00296 

-.00444 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CA8T 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

.27205 

-.55642 

18852 

. 05729 

.09268 

.04584 

.02611 

-.00457 

1 .205 

-6  000 

12  00000 

9.000QC 

.27463 

- . 39335 

12209 

.05651 

.03992 

. 04495 

.02130 

- 01379 

1 205 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

27846 

-.24915 

06825 

. 05588 

.08708 

.04406 

.01736 

-.0243! 

1 205 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.28199 

- 11320 

.01802 

05490 

.08500 

0433! 

.01392 

- 03326 

1 .205 

000 

12.00000 

9.00000 

28323 

.01527 

- 03109 

05372 

08276 

.04310 

.00839 

- 04099 

1 205 

2.000 

12.00000 

9.00000 

.28392 

13875 

- . 07729 

05297 

.08052 

.04248 

.00062 

-.04823 

1 .205 

4.000 

12.00000 

9.00000 

.28121 

26339 

-.12551 

.05268 

.07797 

04135 

-.00729 

- . 05458 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00037 

. 06385 

-.02414 

00042 

-.001  14 

-.00031 

-.00313 

-.00378 

DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

OATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 

(MJJB33)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

SB90.0000 

SQ.FT.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-LI  ■ 

12.000 

LREF  * 

1990.3000 

1 NCHES  YMRP 

s 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  *- 

12.000 

BREF  » 

1590.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  » 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

- -5 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.900 

-8.000 

15.00000 

9.00000 

.15065 

-.50384 

. 16281 

. 04789 

. 09358 

.03639 

.0111 

.00173 

.900 

-6  000 

15.00000 

9.00000 

.15216 

-.36905 

.11043 

. 04644 

.09026 

03564 

.01300 

.0089B 

900 

-4  000 

12  00000 

9.00000 

.15311 

-.24333 

. 05980 

04542 

.08686 

.03491 

.01305 

.0080! 

.900 

-a  ooo 

15.00000 

9 OOOOO 

I550B 

-. 11813 

00617 

.04504 

.08183 

.03445 

.oiaie 

.00615 

.900 

.000 

12  00000 

9 OOOOO 

15255 

00968 

- 04870 

04439 

07887 

.03496 

.01 108 

.00365 

.900 

5.000 

12.00000 

9.00000 

.14908 

14298 

- 10705 

04348 

.07661 

. 03523 

.01139 

-.00482 

.900 

4.000 

12.00000 

9 OOOOO 

.14915 

26888 

- 15210 

04294 

07574 

.03469 

-.00050 

- 02082 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

-.00070 

06428 

- 02685 

00033 

- 00137 

.00002 

-.00139 

-.00343 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

12  00000 

9 OOOOO 

. 1 9523 

-.54225 

. 18458 

. 0570 1 

10341 

.04458 

.01675 

.00027 

.975 

-6  000 

12.00000 

9.00000 

19842 

- . 39454 

12/66 

.05478 

09839 

.04420 

.01985 

,00232 

.975 

-4.000 

12  00000 

9 OOOOO 

.20077 

-.264 13 

08105 

.05288 

. 09568 

.04302 

.01817 

00377 

975 

-5  000 

ia. ooooo 

9 OOOOO 

20142 

- . 1 3825 

.03401 

05130 

.09397 

.04229 

.01262 

00371 

.975 

.000 

12.00000 

9.00000 

.20013 

- 01025 

- 01955 

05054 

09157 

04279 

.00067 

.00311 

975 

5.000 

15.00000 

9 OOOOO 

19590 

.11989 

-.07297 

05121 

.09065 

.04313 

-.01183 

-.00181 

.975 

4 000 

12  OOOOO 

9.00000 

.19218 

25347 

- 12704 

.05100 

. G903I 

, 04410 

-.02693 

- 01946 

GRADIENT 

ooooo 

OOOOO 

-.00114 

.06467 

-.02616 

.00019 

-.00070 

.00015 

-.00573 

-.00260 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.2)  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

bo/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

12  OOOOO 

9.00000 

.26470 

-.40106 

13529 

. 05580 

.09050 

.04546 

.02085 

00079 

1 . 150 

-4.000 

12.00000 

9.00000 

.26763 

- . 25528 

07881 

.05497 

08814 

. 04452 

. 0 1 658 

- 00720 

1.150 

-5  000 

12.00000 

9.00000 

.27053 

- 12127 

02751 

05416 

08646 

.04348 

.01261 

-.01831 

1 . 150 

.000 

ia. ooooo 

9.00000 

.26998 

0087! 

-.02491 

. 05296 

. 0847C 

. 04335 

00676 

-.02846 

1.150 

5 QOO 

12.00000 

9 OOOOO 

.27030 

13450 

-.07471 

.05155 

08226 

.04275 

-.00065 

- 03673 

GRADIENT 

-OOOOO 

OGjOO 

.00037 

06496 

-.02565 

.00057 

- 00097 

-.00027 

-.00288 

- . D0494 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  BET  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


(MJJB33)  ( 18  AUG  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0OOD  IN.  XT 

BETA  - 

-4.000 

ELV-L I = 

12.000 

LREF  a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9 000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  2MRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO  CAF  CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEi 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9 00000  .27633  -.55546 

. 1 9530 

. 05606 

. 09072 

.04502 

.02506 

-.00012 

1 205 

-6.000 

12.00000 

9 00000  27846  -.39546 

13048 

05536 

08806 

04370 

.02021 

-.00775 

1 .205 

-4  000 

12  00000 

9 00000  28251  -.24901 

07360 

05460 

08483 

.04260 

.01641 

- 01762 

1 .205 

-2  000 

12  00000 

9 U00Q0  28537  -.11125 

.02035 

05367 

08280 

.04209 

.01321 

- 02695 

1 205 

000 

12  00000 

9 00000  .28433  .01560 

-.02919 

05263 

08127 

.04219 

.00845 

- 03562 

1 .205 

2.000 

12.00000 

900000  28410  .13914 

- 07572 

.05137 

.07917 

.04177 

.00197 

- 04366 

1 .205 

4 000 

12  00000 

9 00000  28217  .26303 

-.12369 

.05082 

.07677 

.04071 

-.0061 1 

- 05096 

GRADIENT 

.00000 

00000  - 00010  .06372 

- 02453 

.00049 

-.00099 

-.0002! 

-.00281 

-.00417 

LARC  8FT  TPT  749  IIA93)  OTSAT130 

(MJJ834 ) ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L I = 

12  000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 3 98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO  CAF  CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEI 

CHEO 

.900 

-8.000 

12.00000 

9.00000  .15147  -.51555 

17510 

. Q4727 

.09364 

.03302 

-.00059 

-.00472 

.900 

-6.000 

12  00000 

9.00000  15235  -.37691 

12031 

04655 

08877 

.03131 

.00163 

00449 

.900 

-4.000 

12.00000 

9 00000  .'5512  -.24589 

06567 

04610 

.08296 

. C2973 

.00017 

00762 

.900 

-2.000 

12  00000 

9 00000  15393  -.12586 

01132 

04622 

.07712 

. 02944 

-.00313 

.00493 

900 

.000 

12  00000 

9-OOOCO  15615  .00771 

- 04724 

.04515 

.07514 

.03004 

-.00418 

.00204 

.900 

2 000 

12  00000 

9 fOQOO  15358  .13806 

- 10645 

. 04472 

.07306 

,03086 

-.00487 

-.00415 

.900 

4.000 

12.00000 

900000  .15116  .26473 

- 151 10 

.04403 

07292 

.03132 

- 00554 

-.01409 

GRADIENT 

00000 

00000  -.00056  .06426 

- 02757 

00028 

- OOI21 

.00023 

- 00066 

-.00263 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130  (MJJB34)  < 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SO  H-.  XMRP 

* 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

.000 

ELV-LI  * 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

. c -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

”8.000 

12.00000 

9 00000 

. 1 99BB 

-.55197 

19715 

.05437 

. '0276 

.04219 

.00350 

-.00045 

.975 

-6.000 

12.00000 

9.00000 

.20190 

-.40553 

. 14142 

.05315 

09825 

04079 

00647 

.00057 

.975 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

. 20274 

-.27282 

09256 

.05277 

09414 

.03920 

.00512 

.00270 

975 

-2  000 

12  00000 

9 GOOOO 

.20364 

-.14872 

04442 

.05308 

.09162 

03798 

-.00165 

00314 

.975 

000 

12  00000 

9 00000 

.20252 

-.02327 

- 00705 

05347 

. 08968 

.03784 

-.00983 

.00150 

. 975 

2.000 

12  00000 

9 00000 

. I 9834 

10530 

- 05970 

0541  1 

08855 

.03839 

- 01951 

-.00029 

.975 

4.000 

12.00000 

9.00000 

19310 

.23688 

-.1 1542 

.05402 

.08681 

03930 

- 03014 

- . 0084 1 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00123 

.06367 

- . 02600 

00018 

-.00089 

.00003 

-.00442 

-.00128 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1 . ! 50 

-6.000 

12  00000 

9 00000 

26495 

-.41469 

15278 

05564 

.09088 

.04333 

.01838 

.00199 

1-150 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

26797 

-.26591 

. 09290 

05498 

.08315 

04238 

.01370 

.00421 

1.150 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

.27272 

- 12590 

03513 

05406 

.08527 

.04118 

01088 

-.00293 

1.150 

.000 

12.00000 

9 00000 

27416 

.00032 

-.01721 

. 05308 

08236 

04037 

.00825 

-.01520 

1 . 150 

2.000 

12.00000 

9 00000 

27225 

. 12485 

- . 06578 

.05159 

07965 

.04033 

.00164 

- 02641 

GRADIENT 

00000 

00000 

.00071 

06492 

-.02642 

.00056, 

-.00142 

-.00035 

-.00194 

-.0052! 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CA- 

CNF 

CLMF  l 

CABO 

CABT 

CAB5 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

12  00000 

9 00000 

.27022 

-.55839 

20651 

05536 

. 09020 

.04221 

.02418 

.00162 

I 205 

-6.000 

12  00000 

9 00000 

.28015 

-.40049 

.14264 

05450 

. 08775 

04127 

.01962 

.00064 

1 .205 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

28315 

-.25356 

.08318 

05388 

08460 

.04052 

.01572 

-.00464 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

.28712 

-.11652 

. 02806 

.05303 

.08149 

.03943 

.01318 

-.01215 

1 .205 

000 

12  00000 

9.00000 

28884 

. 00985 

- 02256 

05208 

07926 

.03868 

01078 

-.02350 

1 .205 

2.000 

12.00000 

9.00000 

.28658 

. 13168 

-.06849 

.05102 

. C7654 

03867 

.00575 

-.03380 

1.205 

4.000 

12.00000 

9.00000 

.28346 

.25418 

-.1  1459 

. 04992 

.07361 

.03960 

-.00146 

- . 04222 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00000 

.06318 

- . 02460 

.00050 

-.00135 

-.00023 

-.00209 

-.00484 

DATE  29  OCT  76 
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1MJJB35)  I 19  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

,0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-U  * 

LREF  = 

1290.3000  1 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  *= 

9.000 

ELV-RI  - 

BREF  - 

1290.3000  ! 

INCHES  ZMRP 

= 400 , 

.0000  tN  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  » 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

.900 

-8,000 

12  00000 

9.00000 

.15973 

-.50867 

. 16540 

.04808 

.09219 

.03085 

-.01068 

.900 

-6.000 

12.00000 

9 00000 

.16201 

-.37349 

1 1368 

,04643 

08B71 

. 02982 

-.00926 

.900 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

16430 

- 24884 

.06233 

.0451  1 

.08480 

. 02893 

-.01022 

.900 

-2  000 

12.00000 

9.00000 

16598 

- 12256 

00673 

.04521 

.08000 

02839 

-.01209 

900 

.000 

12.00000 

9 00000 

16711 

.00855 

- 04949 

.04438 

07731 

.02764 

-.01332 

.900 

2.000 

12.00000 

9 QOQOO 

.16533 

. 14005 

- 10856 

.04364 

07450 

02764 

- 01513 

.900 

4.000 

12.00000 

9 00000 

16289 

.26558 

- 15284 

.04327 

.07449 

02832 

-.01546 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00017 

. 06457 

- 02728 

.00026 

-.00131 

-.00010 

-.00068 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

975 

-8.000 

12.00000 

9 00000 

.20775 

- 54661 

18564 

. 05596 

10075 

. 03BB3 

-.01967 

.575 

-6.000 

12  00000 

9 00000 

.21 150 

- 39983 

12952 

.05388 

.09636 

. 03787 

-.02060 

.975 

-4.000 

12.00000 

9.00000 

21391 

- 26562 

08013 

.05229 

09319 

.03649 

- 02195 

.975 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.21555 

- 13755 

.03126 

.05095 

.09173 

03490 

-.02131 

.975 

000 

12.00000 

9 00000 

21589 

- 01459 

-.01755 

. 050BS 

09119 

.03376 

-.01752 

.975 

2.000 

12.00000 

9 00000 

21063 

1 1563 

-.07178 

.05082 

. 08865 

.03412 

-.01941 

.975 

4.000 

12  00000 

9 00000 

.20492 

.24974 

- 12786 

051  15 

08757 

.03581 

-.02432 

GRADIENT 

00000 

00000 

- 001  15 

.06419 

- 02595 

00012 

-.00072 

- 00011 

-.00014 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

1 . 150 

-6.000 

12  00000 

9 OOOJO 

27391 

-.41060 

14247 

. 05792 

. 09084 

.04029 

.00905 

1.150 

-4  OOO 

12.00000 

9.00000 

.27631 

-.26409 

. 08332 

.05658 

. 08793 

03913 

00600 

1.150 

-2.000 

12.00000 

9.00000 

.28009 

-.12711 

. 02908 

.05541 

08526 

.03740 

.00189 

1.150 

.000 

12  00000 

9 00000 

.28287 

00434 

- 02258 

.05431 

08301 

.03595 

- 00513 

! . 150 

2.000 

12.00000 

9 00000 

28056 

.13061 

-.07341 

.05263 

.08028 

. 03583 

-.0! 12! 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00078 

. 06578 

- . 02609 

00085 

-.00126 

- 00057 

-.00293 

12.000 

12.000 


CHEO 
- 00605 
-.00050 
.00279 
.00320 
.00125 
-.00196 
-.00855 
-.00139 


CHEO 

-.00158 

-.00128 

-.00073 

- 00089 

- 00239 
-.00718 
-.01473 
-.00172 


CHEO 

-.00072 

00392 

00663 

- 00065 

- 01264 
-.00285 


DATE  29  OCT  76 
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LARC 

8FT  TPT  749*  t IA93)  OTSAT130 

(MJJB35J 

( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ! 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  « 

4.000 

ELV-L I = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-Rl  - 

12.000 

8REF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

1 0 1 00 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

s -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L. 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 aos 

-8.000 

12.00000 

9.00000 

.28390 

-.56001 

.20060 

.05047 

. 090B6 

. 03985 

.01740 

-.00176 

1 .805 

-6  000 

12.00000 

9 00000 

28532 

-.40108 

. 13640 

05729 

.08655 

.03897 

.01460 

.00075 

1 .205 

-4.000 

12  00000 

9 onooo 

28907 

-.25565 

.07771 

.05581 

08524 

. 03758 

.01 181 

.00422 

1 .205 

-2.000 

12  00000 

3 00000 

.29350 

-.11840 

.02412 

05451 

08229 

. 0358B 

.00892 

.00092 

1.205 

.000 

12.00000 

9.00000 

29593 

.01060 

- 02468 

.05317 

. 08002 

034  32 

.00476 

-.00887 

1.205 

2.000 

12.00000 

9 COOOO 

29366 

.13167 

-.07206 

. 05209 

.07724 

.03418 

- 00135 

-.02018 

1.205 

4 000 

12.00000 

9.00000 

28821 

.25722 

-. 12169 

05075 

. 07484 

. 03524 

-.00783 

-.03082 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- 00008 

. 06379 

- . 02475 

.00063 

-.00129 

-.00032 

-.00240 

-.00456 

LARC 

8FT  TPT  749  ( IA931  OTSAT130 

(MJJB36) 

, ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976  0000  IN  XT 

BETA 

6 000 

ELV-L 1 = 

12.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.9B  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8-000 

12  00000 

9.00000 

.16300 

- 50847 

. 16135 

.04916 

.09310 

02847 

-.01273 

-.00597 

900 

-6.000 

12.00000 

9 00000 

.16463 

- 37544 

11117 

.04743 

08999 

.02802 

-.01238 

-.00115 

.900 

-4  000 

12.00000 

9.00000 

16680 

- 25094 

OS  165 

.04606 

.08897 

. 02752 

-.01349 

00154 

.SCO 

-2.000 

12.00000 

9 OOOOO 

16892 

-.1271 1 

.00906 

04603 

.08310 

.02697 

-.01463 

00195 

900 

.000 

12  00000 

9.00000 

16996 

.00343 

-.04717 

04548 

07933 

.02635 

-.01 629 

.00034 

goo 

2.000 

12.00000 

9 OOOOO 

. 16796 

.13651 

- . 1 0537 

.04482 

. 07723 

02671 

-.01742 

-.00227 

.900 

4.000 

12.00000 

9.00000 

16387 

.25860 

-.14879 

.04425 

07702 

.02739 

-.01717 

-.00666 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- . 0Q034 

06413 

- 02677 

. 00024 

- 00129 

-.00003 

-.00051 

-.00103 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30  (MJJB36)  < 18  AUG 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L  I « 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-R!  * 

BREF  = 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  “ 

9.000 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

.975 

-8.000 

12.00000 

9.00000  .21141 

-.54825 

. 18210 

. 0594 l 

. '018! 

.03489 

- 02688 

975 

-6.000 

12.00000 

9 00000  ,215t4 

-.40039 

. 12492 

. 05660 

09749 

.03448 

-.02740 

.975 

-4.000 

12.00000 

9.00000  .21704 

-.26594 

.07493 

.05420 

09448 

.03377 

- . 02644 

.975 

-2.000 

12.00000 

9 00000  .21779 

- . 1 3609 

. 02575 

05264 

09326 

03280 

- . 02297 

.975 

.000 

12.00000 

9 00000  .21781 

- . 00624 

-.02663 

.05147 

. 09223 

.03216 

-.01789 

.975 

2.000 

12  0000G 

9 00000  .21326 

. 12032 

- 07851 

05122 

.09003 

. 0327 1 

-.01776 

975 

4.000 

12.00000 

9.00000  20671 

.25387 

-.'3185 

.05161 

.03920 

.03414 

-.02029 

GRADIENT 

00000 

000001  -.00126 

.06480 

-.02590 

00033 

-.00069 

.00003 

00088 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CASS 

CHE  I 

1.150 

-6  000 

12.00000 

9 00000  .27767 

-.41254 

. 13714 

.06040 

.09191 

.03708 

.00629 

1.150 

-4.000 

12.00000 

9 00000  .27973 

- . 26675 

.07993 

05877 

08912 

.03647 

.00303 

1.150 

-2.000 

12  00000 

9 00000  28214 

- 12943 

02714 

. 05689 

08683 

.03520 

0009B 

1.150 

.000 

12  00000 

9 00C00  28342 

. 00457 

-.02603 

05550 

.08483 

.03400 

-.00778 

1.150 

2.000 

12.00000 

9 00000  28054 

. 1 3385 

- . 07904 

05370 

.08190 

.03474 

-.01474 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00019 

.06679 

- . 02650 

.00083 

- 

• 001 19 

- 00032 

-.00301 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

- „cr 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

1 .205 

-8.000 

12.00000 

9 00000  .28544 

-.56443 

. 19792 

.06055 

. 09258 

.03707 

.01494 

1 .205 

-6  000 

12.00000 

9.00000  ,28820 

-.40406 

. 1 3235 

05938 

.08896 

. 03624 

.01226 

1 .205 

-4  000 

12.00000 

9.00000  29180 

-.25960 

07548 

. 05755 

08537 

.03518 

.00865 

1 .205 

-2  000 

12.00000 

9.00000  .29483 

-.12290 

. 02328 

.05574 

.08331 

. 03374 

.00446 

1 .205 

000 

12  OOOOO 

9.00000  29615 

.00851 

- 02734 

. 05439 

C8148 

03252 

-.00043 

1 .205 

2.000 

12.00000 

9 00000  29318 

. 13302 

- 07669 

. 05320 

.07904 

.03309 

-.00673 

1 .205 

4.000 

12:00000 

9 00000  .28739 

.25917 

-.12612 

.05177 

. 07634 

.03412 

-.01 154 

GRADIENT 

.00000 

.00000  -.00052 

.06467 

-.02516 

.00071 

- 

00112 

-.00014 

-.00258 

76  1 


12.000 

12.000 


CHEO 
-.00240 
-.00279 
-.00255 
-.00264 
-.00488 
-.01033 
-.01583 
- 00169 


CHEO 
- 00141 
.00211 
.00634 
.00336 
-.00641 
-..00143 


CHEO 
-.00197 
-.00060 
.00449 
.00500 
-.00277 
-.01338 
- . 0244 1 
- 00381 


DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 
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LARC  BFT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


(MJUB37J  ( 18  AUG 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690. 0000  SQ.FT. 
LREF  = 1290.3000  INCHES 
BREF  = 1290.3000  INCHES 
SCALE  = .0100 


XMRP  * 976.0000  IN.  XT 

YMRP  = ,0000  IN.  YT 

ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 


BETA  » -6.000  ELV-LI  « 
ELV-LO  = 14.000  ELV-RI  = 
ELV-RO  « 14.000 


MACH 


MACH 


RN/L  • 

3 98 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5 00 

.900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

-8.000 

12  00000 

14.00000 

. 14952 

-.48365 

. 14020 

.04920 

09362 

-6.000 

12.00000 

14  00000 

.15185 

- . 35034 

.08921 

.04763 

.09074 

-4.000 

12.00000 

14.00000 

. I 530 I 

- . 2268 U 

.04094 

. 04598 

. 08833 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

15473 

- . 09777 

-.01335 

.04518 

. 08536 

000 

12.00000 

14  00000 

. 15465 

.03306 

- 06858 

.04462 

.08187 

2.000 

12  00000 

14  00000 

.15086 

16363 

- 12476 

.04419 

.07936 

4 000 

12  00000 

14  00000 

. 15042 

28965 

-. 16967 

.04382 

07786 

GRADIENT 

00000 

00000 
RN/L  = 

- 00045 
4.09 

.06471  - 02663 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

-.00027 
00/  5.00 

- 00135 

975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

19338 

-.52505 

16304 

.05920 

10401 

-6.000 

12  00000 

14  00000 

. 19623 

- . 37720 

10656 

. 0565 I 

09957 

-4.000 

12.00000 

14  00000 

. 1 9837 

- 24397 

.05844 

.05407 

09884 

-2.000 

12  00000 

14.00000 

.20094 

-. 1 1281 

.00836 

. 05244 

09491 

.000 

12  00000 

14.00000 

20099 

.01888 

- 04613 

.05159 

. 09328 

2.000 

12  00000 

14  00000 

. 1 9B73 

14796 

- 09859 

.05158 

.09214 

4 000 

12.00000 

14  OOOOO 

. 19505 

.28179 

-.  15166 

.05200 

.09191 

GRAD [ENT 

.00000 

00000 

- .0QD44 

.06561 

-.02636 

-.00025 

- 00063 

CABS 

CHE  I 

. 03874 

.00405 

.03817 

.00549 

.03769 

.00586 

.03708 

.00558 

.03700 

.00539 

.03741 

.00561 

.03546 

-.00389 

- 0001  I • 

-.00097 

CABS 

CHE  I 

.04836 

.00859 

04633 

01082 

.04547 

00735 

04460 

-.00540 

.04470 

-.02100 

.04478 

-.03375 

.04553 

-.03933 

00001 

-.00609 

663 
76  J 


12.000 

12.000 


CHEO 

-.01638 

-.01491 

-.01789 

-.01996 

-.02276 

-.02998 

-.04218 

-.00293 


CHEO 
-.02829 
- 02564 
-.02376 
-.02533 
-.03019 
-.04228 
--05B93 
-.00436 


DATE  39  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  , PAGE  664 

LARC  SET  TPT  749  ( IA93)  0TSATI3Q  (MJJB391  ( !!-8  AUG  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

-4  000 

ELV-LI  « 

12.000 

LREF  = 

1290.3000  1 

:nches  ymrp 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R1  = 

12.000 

BREF  = 

1290.3000  1 

INCHES  ZMRP 

- 400. 

,0000  IN.  ZT 

■ELV-RO  * 

14.000 

• 

SCALE  = 

.0100 

RN/L 

3.98 

GRADIENT  INTERVAL  * - 

•5. 

00/  5.00 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-Lt 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

.15476 

-.48967 

. 15089 

.04756 

.09371 

. 03698 

-.00052 

-.01827 

-6  000 

12  00000 

14.00000 

. 15595 

-.35380 

. 09726 

.04620 

.09053 

. 03627 

00048 

- . 01551 

-4.000 

12  00000 

14.CC000 

. 15666 

- 22656 

. 04573 

.04516 

08731 

.03560 

.00013 

- . 0 1 855 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

15819 

- 10014 

- 00904 

.04478 

08263 

03509 

-.00087 

-.02141 

.000 

12  00000 

14.00000 

15660 

03095 

- 06608 

.04433 

.07917 

.03537 

-.00173 

-.02407 

2.000 

12.00000 

14.00000 

. 1 5246 

16432 

- 12606 

.04364 

.07689 

03571 

-.00158 

-.03073 

4.000 

12  00000 

14.00000 

15288 

29376 

17335 

.04291 

07547 

.03513 

- 00762 

-.04071 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00067 

. 06526 

-.02776 

-.00028 

- 00147 

-.00002 

- 00081 

- . 00268 

RN/L 

= 4 09 

GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5. 

00/  5.00 

MACH 

=>  .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14  00000 

. 19969 

- 52689 

. 17180 

.05712 

. 10330 

.04503 

.00779 

- . 02926 

-6.000 

12.00000 

14.00000 

.20283 

- 37739 

.11362 

.05471 

.09814 

.04465 

.00737 

- 02762 

-4  000 

12.00000 

14  00000 

.20480 

-.24527 

. 06557 

05265 

.09524 

04358 

00144 

- . 02656 

-2  000 

12.00000 

14.00000 

.20574 

-. 1 1907 

.01834 

.05095 

. 09342 

. 04292 

- 00969 

-.02719 

000 

12.00000 

14.00000 

.204B6 

.01394 

-.03844 

.0501  1 

09114 

.04339 

- 02564 

- . 03094 

2 000 

12.00000 

14.00000 

.20080 

. 14267 

-.09193 

.05059 

09029 

.04370 

-.03794 

-.03994 

4.000 

12  00000 

14.70000 

.19814 

.27670 

-. 14668 

05052 

. 08976 

04445 

-.04500 

- 05377 

GRADIENT 

.00000 

.OCOCO 

- 00091 

06528 

- 02674 

-.00023 

-.00070 

.00013 

-.00606 

-.00336 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  665 
(MJJB39)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 

LREF  = 1290.3000  INCHES  Y.MRP  = 

GREF  = 1290.3000  INCHES  ZMRP  = 

SCALE  = .0100 


LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

400.0000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 

BETA  ■ .000  ELV-L1  - 12.000 
ELV-LO  ■=  14.000  ElV-RI  = 12.000 
ELV-RO  « 14.000 


RN/L  - 

MACH  = .900 

ALPHA  ELV-LI  ELV-LO 

-8.000  12.00000  14.00000 

-6.000  12  00000  14  00000 

-4.000  12.00000  14  GOOOO 

-r  000  12.00000  14  00000 

000  12  00000  14.00000 

2.000  12  00000  14. 00000 

4 000  12.00000  14  00000 

GRADIENT  .00000  00000 

RN/L  = 

MACH  - .975 

ALPHA  ELV-LI  ELV-LO 

-8  000  12  00000  14.00000 

-6.000  12.00000  14  00000 

-4.000  12.00000  14  0000 0 

-2.QQ0  12.00000  14  00000 

.000  12  00000  14.00000 

2.000  12  00000  14  OOODO 

4 000  12  00000  14  00000 

GRADIENT  .00000  00000 


3.9B  GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

15627 

-.50273 

. 16453 

.04674 

.15750 

-.36138 

10736 

.04611 

. 16014 

-.22804 

05038 

04592 

.16217 

- . 1 0652 

- 00474 

.04603 

. 16160 

03157 

- 06649 

.04502 

15871 

16296 

-.12685 

.04462 

15625 

.29098 

-.17319 

04391 

- 00056 

06538 

- 02846 

-.00027 

4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

.00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

20438 

- 53372 

'8324 

05414 

20621 

- 38701 

.12661 

05281 

20740 

-.25490 

.07740 

05229 

20881 

-. 12749 

02779 

05246 

.20744 

00063 

- 02575 

05286 

.20382 

. 12765 

- . 07799 

05348 

. 1 9972 

.26142 

-.13548 

. 0534 1 

- 00102 

.06439 

-.02658 

.00016 

CA0T 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.09359 

.03382 

-.01139 

-.02403 

. 00864 

.03206 

-.01065 

-.02001 

.0829! 

.03039 

-.01291 

-.021 19 

07707 

.03005 

- 01661 

-.02487 

07469 

.03048 

- 01755 

-.02879 

07290 

.03128 

-.0713 

-.03360 

07248 

03164 

— .01517 

- 03942 

-.00125 

00019 

-.00035 

- . 00226 

CAST  CABS  CHE  I CHEO 

10242  04241  - 00015  -.03026 

09791  .04109  -.00161  -.03028 

09378  03978  -.00821  - 03000 

.09100  03874  -.01946  - 02977 

.08906  03663  -.03237  - 03118 

.08786  03897  - 04444  -.03724 

08607  .03952  -.05276  -.04787 

> - 00093  -.00001  -.00570  -.00216 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93, 

• 

PAGE 

666 

LARC 

8FT  TPT  749 

( IA93)  1 

0TSATI3O 

(MJJB40)  t 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA  ’ 

SREF 

2690.0000  SQ, 

.FT . XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-L I « 

12.000 

LREF 

— 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  «= 

14.000 

ELV-RI  = 

12.000 

BREF 

c 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

14.000 

SCALE 

& 

.0100 

RN/L  * 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

MACH 

= .900 

■ 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-a  000 

12  00000 

14.00000 

. 16445 

-.43552 

. 15451 

. 04773 

.09229 

.03137 

-.01971 

-.02450 

> 

-6.000 

12.00000 

14.00000 

.16633 

- 35800 

. 10093 

04617 

. 08889 

.03039 

-.0192!* 

- . 02274 

-4  000 

12.00000 

14  00000 

.16911 

-.23135 

04791 

.04482 

.08488 

.02932 

-.02037 

- . 02377 

-2.000 

12  00000 

14.00000 

. 171 18 

- 10436 

- 00871 

.04496 

. 0SQ03 

.02860 

-.02136 

-.02549 

.000 

12.00000 

14.00000 

. 17190 

.03052 

- . 06753 

.04442 

07749 

. 02798 

-.02207 

-.02872 

2.000 

12.00000 

14.00000 

16995 

16159 

- 12668 

.04379 

07487 

. 0278 1 

-.02381 

-.03207 

4 000 

12.00000 

14.00000 

.16729 

.29255 

-. 17488 

.04331 

0742! 

.02858 

-.02387 

-.03670 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00024 

. 06569 

- 02818 

-.00021 

- 00132 

-.0001  1 

-.00047 

-.00162 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5 00 

MACH 

* .975 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

12.00000 

14  00000 

.21210 

- 53159 

.17364 

.05602 

. 10069 

. 03926 

-.02716 

-.03213 

-6.000 

12.00000 

14  00000 

.21537 

- 38449 

.11679 

.05378 

.09630 

.03829 

-.03030 

- 03210 

-4.000 

12.00000 

14.00000 

21810 

- 24999 

.06616 

05205 

. 09288 

.03677 

-.03402 

- . 03290 

-2.000 

12.00000 

14.00000 

.22056 

- 1 1870 

.01572 

. 05077 

.09126 

.03512 

- . 03648 

-.03600 

.000 

12  00000 

14  00000 

221  13 

.00709 

-.03510 

.05066 

. 09044 

.03401 

-.03480 

-.04030 

2.000 

12.00000 

14  00000 

21517 

. 1 3804 

- . 09069 

05069 

.08815 

.03456 

-.03708 

-.04760 

4.000 

12  00000 

14.00000 

21043 

.27368 

-.14749 

.05104 

.08716 

. 03623 

-.04243 

- . 05578 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00103 

06520 

- 02669 

-.0001 1 

-.00073 

- 00008 

-.00087 

-.00287 

DATE:  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA93. 


PAGE  667 
(MJJB41)  ( IB  AUG  76  ) 


LARC  8FT  TPT  749  < IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

= 2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976, 

.0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-LI  = 

LREF 

= 1290.3000 

INCHES  YMRP 

e 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

14.000 

ELV-RI  « 

BREF 

SCALE 

* 1290.3000 

= .0100 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

RN/L 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  * ■ 

-5.00/  5.00 

MACH 

* .900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

. 16737 

- 49619 

. 15067 

04905 

09320 

. 02872 

-.02132 

-6  000 

12.00000 

t4.onooo 

. 1691 1 

-.36085 

.09874 

. 04727 

08999 

.02028 

-.021 19 

-4  000 

12.00000 

14  00000 

17140 

-.23492 

. 04770 

. 045B2 

.08710 

02770 

-.02177 

-2.000 

12.00000 

14  00000 

. 17314 

-. 10847 

-.00675 

. 04565 

.08346 

.02705 

-.02137 

.000 

12.00000 

14  00000 

. 17457 

. 02728 

- . 06630 

.04518 

07990 

.02647 

- . 02273 

2.000 

12.00000 

14.00000 

. 17248 

. I 5975 

-.12497 

.04475 

. 07728 

.02670 

-.02411 

4.000 

12  00000 

14  00000 

. 16833 

.28545 

-. 17073 

.04419 

. 07658 

.02744 

-.02395 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00034 

. 06545 

- . 02775 

-.00021 

-.00136 

- 00004 

-.00036 

RN/L 

= 4 09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5.00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

-8.000 

12.00000 

14.00000 

21540 

-.53424 

. 17012 

.05960 

.10186 

.03520 

-.03301 

-6.000 

12  00000 

14.00000 

.21914 

- . 38559 

. 1 1228 

05657 

. 09746 

03473 

-.03583 

-4.000 

12.00000 

14  00000 

.221  10 

-.24982 

.06134 

.05412 

.09431 

03399 

-.03753 

-2  000 

12.00000 

14  00000 

.22220 

-.11763 

01065 

.05261 

.09295 

.03303 

-.03705 

000 

12.00000 

14  00000 

.22267 

01401 

-.04339 

05143  • 

.09171 

.03240 

-.03334 

2.000 

12  00000 

14.00000 

.21789 

. 14065 

-.09640 

.051 14 

. 08976 

03301 

-.03357 

4 D00 

12  00000 

14.00000 

.21184 

27593 

-.15081 

.05151 

. 08877 

.03456 

-.03675 

GRAD [ ENT 

.00000 

00000 

-.001  14 

. 06549 

- . 02657 

-.00033 

-.00071 

.00005 

.00025 

12.000 

12.000 


CHEO 
-.02509 
- . 02349 
-.02440 
- . 02528 
-.02826 
-.03131 
--034B0 
-.00134 


CHEO 
- 03438 
-.03465 
-.03490 
-.03801 
-.04331 
-.04910 
-.05500 
-.00256 


DATE 

29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93 , 

P'AGE 

668 

LARC 

8FT  TPT  749 

(IA93)  i 

OTSAT 1 30 

(MJJB421  l 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

SI 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

-6.000 

ELV-LI  = - 

8.000 

LREF 

3 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN  YT 

ELV-LO  » 

14.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF 

3 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

=>  400. 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

14.000 

SCALE 

tr 

.0100 

RN/L 

- 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  <*  - 

-5.00/  5.00 

MACK 

= .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE1 

CHEO 

-8  000 

8.00000 

14.00000 

. 14683 

-.49484 

. 1 4876 

. 04979 

.09326 

.03801 

.02131 

-.00732 

-6  000 

8.00000 

14.00000 

14959 

- 36173 

. 09802 

.04814 

.0905! 

.03749 

. 02237 

-.00702 

-4.000 

8.00000 

14  00000 

. 15098 

-.23639 

04887 

.04642 

. 08854 

.03725 

. 02293 

-.0! 131 

-2.000 

8 00000 

14.00000 

. 15309 

-.10743 

-.00551 

.04559 

08543 

.03676 

. 02269 

-.01449 

000 

8.00000 

14.00000 

. 15372 

. 02292 

- 05994 

.04480 

08162 

.03680 

.021 10 

-.01779 

2 000 

8.00000 

14  00000 

. 14969 

. 15441 

- 11654 

.04462 

.07944 

.03727 

.01875 

-.02492 

4.000 

8 00000 

14  00000 

14818 

.27728 

-.15989 

.04454 

07799 

. 03635 

.01494 

- . Q3BQ8 

GRADIENT 

-OODOD 

00000 

- 00045 

06446 

-.02643 

- 00024 

-.00135 

- 00006 

-.00100 

-.00320 

RN/L 

= 

4.09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

-5.00/  5.00 

• 

MACH 

= 975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

-8  000 

8.00000 

14  00000 

19030 

- 53685 

17160 

. 05857 

10482 

0460! 

.01386 

-.02406 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

.19320 

- 38845 

.11470 

. 05632 

10038 

.04598 

. 00975 

-.02156 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

19541 

-.25567 

.06719 

.05434 

. 09755 

04516 

.00881 

-.02015 

-2.000 

8.00000 

14.00000 

. 19765 

-.12458 

.01784 

.05292 

.09575 

.04430 

.00891 

-.02123 

000 

8 00000 

14.00000 

19771 

.00555 

-.03523 

. 05204 

09398 

.04440 

00425 

-.02293 

2 000 

8.00000 

14.00000 

19474 

.13191 

-.08591 

.0521! 

. 09252 

.04454 

- 00304 

-.03251 

4 000 

8.00000 

14.00000 

. 19046 

26478 

-.13812 

05254 

.0923! 

.04518 

-.00770 

-.04943 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00064 

06487 

- 02572 

-.00022 

-.00069 

.00001 

-.00225 

-.00349 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AR3. 


PAGE  669 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 


(MJJB43)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2890.0000  SQ.FT. 
LREF  “ 1290.3000  INCHES 
BREF  - 1290.3000  INCHES 
SCALE  » .0100 


XMRP  = 976.0000  IN.  XT 
YMRP  = .0000  IN.  YT 
2MRP  = 400.0000  IN.  2T 


BETA  >■  -4.000  ELV-LI  “ 8.000 
ELV-LO  « 14.000  ELV-RI  » 8.000 
ELV-RO  * 14.0D0 


RN/L 

MACH 

= .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

-8  000 

8 00000 

14.00000 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

-4.000 

8 00000 

14.00000 

-2.000 

8.00000 

14.00000 

000 

8 00000 

14.00000 

2.000 

8.00000 

14  OOOOO 

4 000 

8 00000 

14.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RN/L 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

-2.000 

8 00000 

14  00000 

.000 

8 00000 

14  OOOOO 

2.000 

8.00000 

14.00000 

4.000 

8 00000 

14.00000 

GRADIENT 

OOOOO 

OOOOO 

3.98 

GRADIENT  INTERVAL  « -5 

.00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

.151 17 

-.50024 

.15886 

.04817 

. 15278 

- . 36547 

. 1 0628 

.04690 

. 1 5383 

-.23645 

05346 

.04590 

. 15626 

10861 

-.00223 

.04528 

. 15528 

02124 

- . 05797 

.04467 

. 15089 

. 15887 

- 12017 

.04421 

. 15064 

.28205 

- 16414 

.04347 

-.00059 

. 06522 

- . 02766 

-.00030 

4.09 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

00/  5.00 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

19639 

- 53877 

.18034 

05684 

. 1 9924 

- 38901 

. 12187 

.05469 

.20130 

-.25571 

. 0734  1 

.05292 

.20235 

12847 

02601 

.05140 

.20106 

- 00147 

- . 02674 

.05070 

. 19664 

. 12662 

- . 07978 

.05111 

.19391 

.26046 

-.13391 

.05123 

.00102 

.06437 

- 02602 

-.00019 

CABT 

CABS 

CHEl 

CHEO 

. 09366 

03626 

.01676 

-.00865 

.09061 

.03558 

.01799 

- 00728 

. 08752 

.03503 

.01024 

-.01160 

. 08232 

.03457 

. 0 1 B55 

-.01523 

.07902 

.03516 

01687 

-.01887 

.07702 

.03573 

.01308 

-.02522 

.07567 

03504 

.01 150 

-.03632 

-.00145 

.00006 

-.00095 

-.00297 

CABT 

CABS 

CHEl 

CHEO 

10426 

.04466 

.01096 

-.02503 

09919 

. 04432 

.00482 

- . 02366 

.09613 

.04327 

.00287 

- 02306 

.09415 

04260 

.00477 

-.0235! 

09194 

.04312 

.00255 

-.02470 

.09074 

.04343 

-.00622 

-.03031 

.08975 

04402 

-.01348 

- 04490 

-.0C0B1 

.00012 

- 00219 

- 00252 

DATE  i 

59 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749 

( IA931  OTSATI30 

(MJJB44)  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

S 

5690.0000  SQ, 

, FT.  XMRP 

“ 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

.000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF 

= 

1590.-3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

14.000 

ELV-R!  » 

8.000 

BREF 

& 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

■*  400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

14.000 

SCALE 

= 

.0100 

RN/L  - 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  » - 

-5.00/  5 00 

MACH 

= 900 

ALPHA 

ELV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

. 15353 

-.51113 

. 17075 

04740 

. 09375 

03304 

.00124 

-.01529 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

.15389 

-.3706! 

.11397 

.04681 

. 08903 

.03140 

.00414 

-.01180 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

15657 

-.53556 

05635 

. 04657 

. 08304 

05979 

.00597 

-.01400 

-5.000 

8.00000 

14.00000 

15959 

-. 1 1575 

.00188 

04651 

. 07683 

.05955 

.00083 

-.01787 

‘ 000 

8.00000 

14.00000 

.15835 

05055 

-.05800 

.04554 

.07496 

.03016 

.00106 

-.02310 

5.000 

8.00000 

14.00000 

15695 

. I 5389 

-.11895 

04495 

. 07549 

03094 

.00056 

- . 02888 

4.000 

8.00000 

14  00000 

15330 

.58140 

- 16475 

04450 

. 07557 

.03159 

.00143 

-.03475 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00045 

06518 

-.05815 

-.00035 

-.00159 

.00057 

-.00017 

-.00563 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

•5.00/  5 00 

MACH 

= .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14  00000 

.50163 

-.54383 

.19076 

05503 

1 0584 

.04193 

.00038  ■ 

-.05711 

-6.000 

8 00000 

14  00000 

.50409 

- 39763 

.13413 

. 05375 

09825 

.04070 

- 00495 

- .05758 

-4.000 

8.00000 

14  00000 

.50494 

- 56579 

.08350 

.05315 

.09411 

.03958 

-.00837 

-.05699 

-5.000 

8 00000 

14  00000 

.50584 

- 13613 

.0344! 

.05350 

•Q914I 

.03813 

-.00863 

- 05706 

.000 

8.00000 

14  00000 

.50409 

-.01464 

- 01504 

.05361 

.08958 

.03794 

-.00555 

-.05809 

5.000 

8 00000 

14  00000 

. 19949 

.11659 

- 06838 

.05409 

.08853 

.03856 

-.00951  • 

-.03094 

4.000 

8.00000 

t4  00000 

. 1 9458 

54801 

-.15400 

.05387  > 

. 08653 

.03955 

- 05180 

- 03951 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00135 

06370 

-.05599 

.00015 

-.00095 

.00005 

-.00139 

-.00145 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  8FT  TPT  749  ( I A93 ) OTSATI30  (MJJB45)  J 18  AUG 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= S76 

.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  » 

LREF  = 1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

= 

.0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

14.000 

ELV-RI  * 

BREF  = 1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400 

.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

14.000 

SCALE  - .0100 

RN/L 

3.98  i 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

MACH  = .900 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

-8.000 

8 00000 

14.00000 

. 161  12 

-.50058 

15884 

, 04825 

.08188 

.03100 

-.01231 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

.16326 

- . 36356 

.10550 

. 04665 

. 0884 6 

.02999 

-.00823 

-4.000 

8.00000 

14.00000 

. 16593 

- 23507 

05227 

.04535 

08444 

. 02899 

-.00769 

-2.000 

8 00000 

14.00000 

. 16762 

-.1  1235 

-.00203 

. 04578 

.07958 

. 02854 

-.00912 

.000 

8.00000 

14.00000 

. 16898 

.01983 

- 05997 

.04482 

. 07722 

.0279! 

-.01007 

2.000 

8.00000 

14  00000 

16746 

. 1 5456 

-.12038 

.04393 

. 07427 

. 02788 

-.01106 

4.000 

8.00000 

14  00000 

.16383 

.27967 

- . 1 6586 

.04364 

.07418 

. 02876 

-.01 170 

GRADIENT 

00000 

00000 

- 00022 

06482 

-.02773 

- 00026 

- U0129 

-.00006 

-.00054 

RN/L 

= 4 09  GRADIENT  INTERVAL  = - 

■5  00/  5.00 

MACH  = .975 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CA8T 

CABS 

CHE! 

-8.000 

8.00000 

14  00000 

.20728 

-.54222 

18153 

. 05622 

.10155 

.03900 

-.01043 

-6  000 

8 00000 

14.00000 

.21  1 16 

- 39489 

.12461 

0541  1 

.09721 

.03781 

-.01496 

-4.000 

8 00000 

14.00000 

21423 

- 26047 

.07411 

05238 

09373 

.03625 

-.01819 

-2.000 

8.00000 

14  OOOOO 

.21609 

-.13145 

.02461 

.051 10 

09212 

.03478 

-.02037 

.000 

8.00000 

14.00000 

.21731 

-.00192 

- 02686 

05077 

.091 18 

.03391 

-.02042 

2.000 

8 00000 

14.00000 

.21192 

12534 

- 07990 

. 05084 

.08867 

.03456 

-.02541 

4.000 

8.00000 

14.00000 

20617 

.25882 

-.13559 

. 05092 

08750 

.03626 

-.03053 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

-.00101 

.06477 

- 02620 

-.00016 

- 00080 

-.00001 

-.0Q14g 

76  ) 


8.000 

8.000 


CHEO 
-.02084 
-.01807 
- 01868 
-.02106 
-.02538 
-.02949 
-.03371 
-.00193 


CHEO 

-.02712 

-.02658 

- 02540 
-.02564 
-.02932 

- 03804 
-.04813 
-.00289 


DATE  29  XT  76 
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LARC  0FT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  = 

MACH 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 900 

= 976.0000  IN.  XT 
* .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  ZT 

RN/L  - 3.98  ' 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

BETA  * 
ELV-LO  « 
ELV-RO  « 

6.000 

14.000 

14.000 

ELV-L 1 * 
ELV-RI  « 

8.000  , 
a.  ooo 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14.00000 

. 16363 

-.50146 

. 15531 

.04950 

09302 

.02871 

-.01604 

- . 0224 1 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

. 16592 

-.36737 

10386 

.04786 

.09975 

.02819 

-.01087 

-.01 968 

-4.000 

8 00000 

14.00000 

. 16813 

-.241  18 

05326 

04640 

. 09687 

. 02762 

-.01025 

- . 02033 

-2  000 

8 00000 

14.00000 

. 17018 

- I 1624 

-.00003 

04637 

08316 

02705 

-.01131 

- . 02196 

000 

8.00000 

14.00000 

.17212 

01656 

-.05869 

04558 

07975 

. 02642 

-.01274 

-.02550 

2.000 

8.00000 

14.00000 

. 16938 

15142 

-.11754 

.04510 

07718 

. 02689 

-.01403 

- 02909 

4.000 

8.00000 

14  OODOO 

. 16545 

.27518 

- 16187 

.04449 

. 07667 

. 02762 

-.01348 

- . 03265 

MACH 

GRADIENT 
* .975 

.00000 

OOOCO 
RN/L  = 

-.00031 
4 09 

.06502  - 02739 

GRADIENT  INTERVAL  = -5. 

-.00025 
00/  5 00 

-.00132 

-.00001 

-.00046 

-.00159 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

' CHE1 

CHEO 

-8.000 

8.00000 

14  00000 

.21098 

-.54372 

17800 

.05939 

10233 

.03495 

-.01424 

- . 02862 

-6.000 

8.00000 

14.00000 

.21479 

- 39564 

12036 

.05693 

09826 

.03437 

-.02049 

- . 02781 

-4  000 

8.00000 

14 . 00000 

.21704 

- 26170 

.07002 

.05464 

.09523 

. 03362 

-.02430 

- . 02570 

-2.000 

9.00000 

14  00000 

.21810 

- 13081 

01974 

.05294 

.09362 

.03271 

-.02613 

-.02603 

.000 

B. 00000 

14.00000 

.21862 

.00186 

-.03402 

.05168 

. 09238 

. 03229 

-.02608 

-.03185 

2.000 

8.00000 

14  00000 

.21427 

. 1 2995 

- 08689 

,05137 

. 09005 

.03307 

- . 02796 

- .04077 

4.000 

8.00000 

14.00000 

.20814 

.26237 

- . 1 3978 

,05169 

09905 

.03459 

-.03002 

-.04842 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00108 

. 06545 

- 0263! 

-.00037 

-.00080 

.00012 

-.00066 

-.00301 

DATE  29  OCT  76 
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LARC  8FT  TPT  749  ( 1A93)  OTSATI30  (MJJB47)  < 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  «= 

2690.0000 

SO  FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

SETA 

-6.000 

ELV-L I * 

8.000 

LREF  » 

1590.3000 

INCHES  YMRP 

e 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 . 000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 
SCALE  =■ 

1590.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 400! 

0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

© & 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRAOIENT  INTERVAL 

3 .5 

.00/  5.00 

* Q 
o w 

MACH 

ALPHA 

elv-l. 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

Q £ 

.900 

-8.000 

8.00000 

4 00000 

.14105 

-.52041 

16790 

. 05027 

.09346 

03730 

.03093 

.01 121 

Pd  g 

.900 

-6  000 

8.00000 

4.00000 

.14445 

-.38173 

. 1 1445 

. 04880 

. 09927 

.03676 

.03033 

.01370 

.900 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

14652 

-.25545 

06518 

.04720 

08802 

.03636 

. 02994 

.01513 

© £ 

900 

-5  000 

8.00000 

4 00000 

14764 

- 13249 

01496 

04635 

08530 

. 03589 

. 02958 

.01931 

g 

.900 

.000 

8.00000 

4 00000 

14676 

- 01138 

- 03167 

. 04534 

.08157 

03585 

. 03026 

.01908 

H Q 

.900 

2.000 

8.00000 

4 00000 

.14471 

. 1 0228 

-.07384 

04495 

08020 

.03591 

.03181 

01085 

.900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

. 14205 

.22966 

12051 

.04474 

.07847 

. 03552 

.03000 

- . 00298 

3& 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00059 

.06025 

-.02301 

,00032 

-.00121 

-.00008 

.00012 

-.00223 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

8 00000 

4 00000 

18294 

- . 56538 

. 19633 

. 05940 

10374 

04543 

.02059 

. 02962 

.975 

-6.000 

8 00000 

4 00000 

. 18663 

- 41785 

. 1 3994 

.05721 

09968 

.04544 

.01677 

.05084 

.975 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

18888 

-.28406 

09192 

.05532 

09792 

.04464 

.01576 

03168 

.975 

-2.000 

8.00000 

4 00000 

19055 

-.15159 

04192 

05374 

.09619 

04  368 

.01680 

03005 

.975 

000 

8.00000 

4 00000 

.19090 

- 02351 

-.01002 

. 05287 

.09444 

.04370 

.01777 

.02353 

.975 

2.000 

8.00000 

4.00000 

. 1 8824 

.09903 

-.05762 

. 05332 

09344 

04398 

01886 

.01465 

.975 

4.000 

8 00000 

4.00000 

. 1 8336 

22452 

- 10318 

.05409 

. 09376 

.04469 

. 02225 

. 00382 

GRADIENT 

.00000 

00000 

- . 00067 

.06339 

- 02449 

.00014 

-.00055 

.00002 

. 00075 

-.00356 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF  1 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 150 

-6  000 

8 00000 

4 00030 

.25671 

- 42360 

14650 

. 05576 

. 09284 

04597 

. 07494 

.02352 

1 . 150 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

. 25958 

-.27959 

. 09265 

.05521 

.091 12 

.04513 

. 07038 

.01109 

1 150 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

.26350 

14447 

. 04288 

.05439 

. 08947 

04403 

. 06482 

-.00165 

1.150 

.000 

8.00000 

4.00000 

.26418 

-.01058 

-.01052 

.05337 

08755 

.04359 

. 0544 1 

-.01194 

1 . 150 

2 000 

8 00000 

4.00000 

.26458 

1 1444 

- 05950 

05268 

. 08557 

.04301 

.04197 

-.02160 

GRAD  1 ENT 

00000 

.00000 

.00078 

. 06580 

-.02549 

.00043 

-.00093 

-.00034 

-.00478 

-.00542 

DATE  29  OCT  7B 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 
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LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  i 

0TSAT130 

(MJJB471  l 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  1 

SQ.FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

4.000 

ELV-R1  * 

B.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 .205 

-a  000 

8 00000 

4.00000 

.26839 

-.57672 

20701 

. 0554 1 

. 09267 

.04513 

. 07727 

.02119 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

.27066 

-.41484 

14075 

05475 

.09036 

.04426 

*.07131 

.00930 

1 .205 

-4 . 000 

8 00000 

4.00000 

.27381 

-.27158 

08724 

.05431 

08807 

.04356 

. 06637 

-.00184 

1 .205 

-2  000 

8 00000 

4 00000 

.277! I 

- . 1 3557 

03695 

05351 

0861  1 

.04286 

.06162 

-.01099 

1 .205 

.000 

8.00000 

4.00000 

.27865 

-.00748 

-.01244 

05255 

08403 

04258 

.05344 

-.02075 

1 .205 

2 000 

8 00000 

4 00000 

.27919 

1 1760 

-.05946 

05197 

.08189 

.04210 

.04347 

-.02997 

1 .205 

4.000 

8.00000 

4.00000 

.27622 

.24252 

- . 1 0770 

.05195 

. 07947 

.04118 

.03154 

- 03616 

* GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.00034 

06407 

- 02431 

.00031 

-.00107 

-.00028 

-.00439 

-.00438 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJB48)  1 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690  0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA 

-4.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4 000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RU  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L! 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-B. 000 

8.00000 

4.00000 

. 14475 

-.52529 

. 17777 

. 04886 

.09415 

.03551 

. 02969 

.00913 

.900 

-6  000 

8.00000 

4.00000 

. 14774 

- . 38279 

.12117 

. 04764 

.09018 

03495 

. 02860 

012QI 

.900 

-4  000 

8 00000 

4.0UC00 

. 14978 

-.25585 

.07031 

.04658 

.08699 

03425 

. 02762 

01471 

.500 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

.15126 

- . I 3574 

.01939 

. 04575 

. 08237 

.03369 

.02691 

.01888 

.900 

.000 

8.00000 

4.00000 

. 14884 

-.01275 

- . 03025 

.04453 

. 07850 

.03399 

. 02696 

.01871 

.900 

2.000 

8.00000 

4 00000 

14541 

10228 

- . 07457 

.04394 

. 07753 

.03417 

.03129 

.01469 

.900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

. 14344 

23295 

- . I 2330 

.04373 

.07656 

.03426 

.02878 

.00022 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00093 

. 06078 

-.02406 

.00038 

-.00128 

.00003 

.00034 

-.00166 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - !A93.  PAGE  675 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJB48)  ( 18  AUG  76  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

- 976 

0000  tN.  XT 

BETA  ■ 

-4,000 

ELV-U  = 

8.000 

LREF  « 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

_ 

0000  tN.  YT 

ELV-LO  « 

4.000 

ELV-RI  = 

B.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

4.Q00 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NQ. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

975 

-8.000 

8 00000 

4 00000 

. 1 8932 

-.56704 

20456 

05769 

'0363 

.04388 

. 0 1B54 

.02939 

.975 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

. I 9286 

-.41800 

. 14715 

.05566 

09881 

.04355 

.01239 

. 03068 

.975 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

. 19491 

-.28595 

10023 

.05403 

09685 

. 04252 

.01082 

.03191 

.975 

-2.000 

9 00000 

4 00000 

. 1 9588 

-. 15929 

. 05256 

05235 

09514 

.04166 

.01297 

.03142 

.975 

.000 

8.00000 

4 00000 

. 19387 

-.03316 

-.00015 

05174 

09283 

.04214 

.01552 

. 02738 

.975 

2 000 

8.00000 

4.00000 

. 18986 

09267 

- . 05074 

.05273 

.09141 

04267 

.01522 

.01922 

.975 

4.000 

8.00000 

4.00000 

18614 

22243 

-.10162 

.05279 

09099 

.04342 

.01530 

.00808 

GRADIENT 

00000 

.00000 

-.00117 

.06344 

- . 02535 

.00010 

-.00077 

.00014 

.00056 

-.00299 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 . 150 

-6  000 

8.00000 

4.00000 

.25987 

-.42709 

. 15635 

.05465 

.09109 

04480 

.07102 

.03042 

1 . 150 

-4.000 

8.00000 

4 00000 

.262B0 

- 28274 

. 10057 

05402 

.08899 

04391 

. 06537 

.02037 

1 150 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

26510 

-.14553 

. 04785 

.05347 

08791 

.04306 

. 06C9! 

. 00742 

1 150 

.000 

8 . 00000 

4 00000 

.26418 

-.01265 

- . 00595 

.05248 

08666 

.04294 

.05371 

- 00439 

1.150 

2.000 

8.00000 

4 OCQOO 

26469 

1 1 144 

-.05533 

.05112 

.08408 

.04244 

.04165 

-.01567 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00024 

. 06577 

-.02608 

.00048 

-.00080 

-.00023 

-.00392 

-.00600 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

* 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CA8S 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

B 00000 

4.00000 

27374 

-.57633 

.21380 

.05412 

08394 

.04396 

.07421 

. 02822 

1 .205 

-6  000 

8.00000 

4 00000 

.27460 

-.41477 

. 14852 

.05346 

.08804 

. Of 287 

.05800 

.01782 

1 205 

-4.000 

8.00000 

4.00C30 

27698 

-.26869 

.09161 

05300 

. 08580 

.04224 

.06379 

.00617 

1 .205 

-2.000 

8 00000 

4 00000 

.28015 

-.13434 

.03949 

. 05220 

. 09388 

04161 

.06138 

-.00331 

1 205 

000 

8.00000 

4 000C0 

.27946 

- 00881 

-.00916 

.05131 

08248 

.04164 

.05499 

-.01367 

1 .205 

2.000 

8.00000 

4 00000 

.2796! 

. 1 1727 

-.05703 

.05028 

.08036 

.04124 

. 04483 

-.02435 

1.205 

4.000 

8.00000 

4 00000 

.27794 

.24015 

-.10518 

.04991 

.07800 

.04036 

.03372 

-.03200 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00007 

06346 

-.0245! 

00040 

-.00096 

- 00021 

-.00383 

-.00487 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 

676 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  OTSAT130 

1MJJ8491  < 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ, 

,FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-L 1 » 

8.000 

LREF  ■* 

1290.3000  'NCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  *> 

4.000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  « 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHEt 

CHEO 

.900 

-8.000 

8 00000 

4.00000 

. 14551 

- . 52975 

. 1 867 D 

.04826 

. 09372 

.03168 

.01993 

.00353 

.900 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

.14801 

- . 38860 

. 12938 

.04748 

. 08877 

.03025 

.01905' 

,00900 

.900 

-4.000 

6 00000 

4.00000 

. 15029 

- 26t46 

-07627 

.04714 

. 08337 

.02897 

.01631 

.01422 

.900 

-2.000 

8.00000 

4 00000 

. 15232 

-.13888 

.02187 

.04672 

07756 

. 02B75 

.01619' 

.01657 

900 

.000 

8.00000 

4.00000 

15123 

-.01472 

-.02895 

04526 

07530 

.02939 

. 01803' 

.01975 

,900 

2.000 

8.00000 

4.00000 

. 14759 

. 1 0642 

- 07995 

.04484 

.07336 

.03012 

.02184 

.02017 

.900 

4.000 

8 00000 

4 00000 

.14621 

22389 

-.11805 

.04414 

.07323 

03062 

.02714 

.00956 

GRADIENT 

OOOQO 

OOOOO 

-.00064 

06080 

- 02452 

.00039 

-.00122 

.00023 

.00137 

-.00029 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.975 

-8.000 

8 00000 

4 OOOOO 

19324 

-.57194 

.21427 

05509 

.10353 

.04146 

.00774 

. 02805 

.975 

-6.000 

8 00000 

4 OOOOO 

1951  1 

-.42338 

. 15732 

.05408 

.09927 

04025 

.00226 

.02943 

.975 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

.19719 

- 29104 

10844 

. 05387 

.09515 

.03859 

-.CO  1 60 

.03232 

.975 

-2.00Q 

8 00000 

4 00000 

19909 

-. 17025 

.06178 

.05418 

. 09237 

.03709 

-.00143 

-03349 

.975 

.000 

8 00000 

4 00000 

19745 

-.04731  ' 

.01275 

.05465 

. 09068 

.03675 

.00134 

.03190 

.975 

2.000 

8 OOOOO 

4.00000 

.19308 

08396 

-.04095 

.05530 

.08917 

.03742 

.00443 

.02745 

.975 

4.000 

8.00000 

4 OOOOO 

. 18880 

21  141 

-.09382 

.05511 

. 08723 

.03878 

.00691 

.01766 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00114 

.06295 

- . 02536 

.00018 

-.00095 

.00003 

.00114 

-.00177 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

9.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1-150 

-6  000 

8 00000 

4 OOOOO 

. 25898 

- 43691 

.17176 

.05499 

.09150 

.04272 

.06307  i 

. 03266 

1.150 

-4  000 

8.00000 

4.000DO 

.26144 

- 28917 

1 1248 

.05405 

.08926 

.04189 

.05662 

.03542 

1.150 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

26533 

-.14908 

05478 

05324 

.08718 

.04092 

.05276 

.02671 

1 . 150 

.000 

8 00000 

4.00000 

.26723 

- 02413 

.00327 

.05251 

.08475 

. 03998 

.05013 

.0! 195 

1.150 

2 000 

8.00000 

4 00000 

26597 

.10163 

-.04593 

.05109 

.08134 

. 03976 

.04249 

-.00185 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

.00078 

. 06487 

- 02634 

00048 

-.00131 

-.00037 

-.00225 

-.00633 

^ORIGINAL  PAGE  Eg 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93. 


PAGE  677 


LARC  BFT  TPT  749  UA931  OTSATI30 


! MJJB49 ! < IB  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  =» 
LREF  * 
BREF  = 
SCALE  « 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT.  XMRP 
INCHES  YMRP 
INCHES  ZMRP 

RUN  NO. 

= 976. 

- 400, 

0/  0 

,0000  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
,0000  IN.  ZT 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

BETA 

ELV-LO  *= 
ELV-RO  « 

00/  5.00 

.000 

4.000 

4.000 

ELV-LI  = 
ELV-RI  = 

8.000 

8.000 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 .205 

-8  000 

8.00000 

4.00000 

.27266 

-.57930 

.22464 

. 05422 

.09005 

.04158 

.07000 

.03093 

1 .205 

-6  000 

8 OOOOO 

4.00000 

.27495 

-.42124 

16063 

.05319 

. 08754 

.04049 

.06435 

. 0290 1 

1 .205 

-4.000 

8 00000 

4.00000 

.27785 

- . 27389 

1 0064 

. 05249 

.08485 

.03973 

.05912 

. 02293 

1 .205 

-2  000 

8 00000 

4.00000 

.28149 

- . 1 3785 

04598 

05170 

08246 

.03880 

.05582 

01383 

1 .205 
1 .205 

000 

8 00000 

4 00000 

28257 

-.01258 

-.00328 

05098 

.08051 

.03810 

.05410 

.00082 

2 000 

B. 00000 

4.00000 

.28055 

.11080 

-.04967 

05009 

.07795 

.03806 

04929 

- 01046 

1 . 205 

4.000 

8.00000 

4 00000 

27836 

.23109 

-.09586 

04887 

,07474 

.03813 

.03891 

-.02110 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00000 

06293 

-.02443 

.00044 

- 00124 

- 00020 

-.00235 

-.00562 

LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  0TSAT130 


( MJJB50 1 ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  - 

8.000 

LREF  «t 
BREF  = 
SCALE  = 

1290  3000 
1290.3000 
.0200 

INCHES  YMRP 
INCHES  ZMRP 

RUN  NO. 

= .000(3  IN.  YT 

= 400.0000  IN.  ZT 

0/  0 RN/L  = 

3.98  GRADI 

ENT  INTERVAL 

= -5. 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

.00/  5.00 

4.000 

4.000 

ELV-RI  = 

8.000 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CASS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

. -0.000 

8.00000 

4.00000 

.15420 

-.52171 

. 17517 

.04890 

.09247 

.03042 

.00204 

-.00347 

.900 

-6.000 

8.00000 

4 00000 

. 15639 

-.38645 

. 12266 

.04745 

.08920 

.02939 

00630 

. 00363 

.900 

-4  000 

8.00000 

4 00C00 

15918 

-.26250 

. 07342 

.04603 

08523 

02848 

.00850 

.01202 

.900 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

. 15931 

-.14171 

.02197 

. 04596 

.081 19 

.02827 

.00821 

01629 

.900 

.000 

8 00000 

4.00000 

16042 

-.0179! 

- . 02038 

.04487 

.07818 

. 02765 

00820 

01847 

.900 

2.000 

8 00000 

4 00000 

15891 

1 1271 

- . 00342 

04388 

.07549 

.02759 

.00830 

.01774 

.900 

4.000 

8.00000 

4.00000 

. 15613 

.22805 

-.12104 

04  366 

.07539 

.02032 

00973 

.01163 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00032 

.06178 

- 02472 

00034 

- 00127 

-.00005 

.00013 

.00003 

DATE  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93.  PAGE  678 

LARC  8FT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130  (MJJB501  t 18  AUG  76  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF  = 

2690.0000  5Q.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L  1 « 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

OOOO  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-RI  « 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

4.000 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5, 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

B 00000 

4.00000 

.20087 

-.57307 

.20597 

. 0560 1 

.10068 

03814 

-.00328 

. 02393 

.975 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

20436 

-.42367 

. ! 4865 

05428 

. 09653 

.03718 

- . 00666 

.02454 

.975 

-4.000 

8.00000 

4 00000 

20708 

-.28846 

09823 

05284 

.09337 

03583 

- 00816 

. 02670 

.975 

-2.000 

8.00000 

4 00000 

20920 

-.  1 6 181 

.05050 

05153 

.09204 

.03448 

- 00713 

.02002 

.975 

.000 

8.00000 

4.00000 

21036 

-.03660 

00220 

05141 

09156 

.03359 

-.00290 

.02842 

.975 

2.000 

8.00000 

4.00000 

20537 

09043 

- 05165 

05144 

08874 

03401 

-.00218 

. 02464 

.975 

4.000 

8.00000 

4 00000 

1 99 18 

22405 

- . 1 0520 

.05190 

. 08776 

.03555 

- 00321 

.01915 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00098 

06386 

- 02545 

.00010 

- 00073 

- 00005 

.00074 

-.00092 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8 00000 

4 00000 

.27080 

- 43414 

16230 

. 05685 

. 09089 

.03918 

.04790 

02906 

1.150 

-4.000 

8.00000 

4 00000 

.27269 

-.28813 

. I 0326 

05^83 

.08862 

.03810 

' .04360 

.03440 

1 . 150 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

.27454 

-.15314 

. 04978 

05491 

08674 

. 03688 

.03927 

03735 

1 . 150 

.000 

8.00000 

4 00000 

.27586 

- D1839 

-.00241 

.05391 

. 08476 

.03580 

. 03270 

.02916 

1.150 

2.000 

8.00000 

4 00000 

27356 

. 1 0765 

- . 05385 

.05239 

.08205 

. 03568 

. 02584 

01529 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

00020 

.06610 

-.02618 

.00057 

-.00108 

-.00042 

-.00299 

-.00328 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

t 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

.28037 

-.58039 

.21811 

.05716 

.09061 

.03872 

.05847 

.02745 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

.28206 

-.42080 

. 15316 

05608 

.08844 

.03778 

. 05452 

.02981 

1 .205 

-4  000 

8 00000 

4 00030 

28454 

-.27665 

09540 

.05487 

. 08598 

.03660 

.05079 

.03380 

! .205 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

. 28778 

-.  14162 

.04362 

. 05372 

.08348 

.03528 

.04725 

.03047 

1 .205 

.000 

8.00000 

4.  OOODO 

.28933 

-.01320 

- 00514 

05258 

08163 

.03415 

.04832 

01892 

1 .205 

2.000 

8.00000 

4.00000 

.28815 

.11058 

- . 05377 

.051  17 

.07856 

.03389 

.03564 

.00497 

1 .205 

4.000 

8.00000 

4.00000 

.28304 

.23481 

-.10330 

.04992 

.0761 1 

.03516 

.02851 

-.00717 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00013 

06376 

-.02474 

.00062 

-.00123 

-.00021 

-.00281 

-.00537 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALM 


DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

679 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93) 

OTSAT 1 30 

(MJJB51)  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976 

0000  IN.  XT 

BETA  « 

6.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  a 

1290  3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

4.000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400. 

,0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

4.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL  = -5, 

,00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

.900 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

, 15688 

-.52090 

.17117 

. 04972 

09356 

.02841 

-.00212 

-.00327 

.900 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

. 15979 

-.38929 

. 12120 

.04B18 

09019 

. 02786 

.00319 

.00436 

.900 

-4  000 

8.00000 

4.00000 

. 16163 

-.26557 

. 07337 

. 04682 

08750 

.02735 

.00552 

.01217 

.900 

-2  000 

8.00000 

4.00000 

. 16237 

-. 14339 

.02355 

. 04642 

. 08428 

. 02698 

00469 

.01539 

.900 

000 

8 OOOOO 

4 OOOOO 

. 16347 

- 02011 

- 02713 

04562 

.09089 

02638 

.00406 

.01740 

.900 

2.000 

8.00000 

4 00000 

. 16165 

. 10344 

-.07769 

04512 

07838 

. 02682 

.00392 

.01679 

.900 

4.000 

8.00000 

4 00000 

. 15751 

.22377 

-.1  1785 

.04479 

.07843 

.02760 

.00426 

.01213 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00045 

06128 

- 02418 

.00027 

-.00120 

.00002 

- 00016 

00007 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

20410 

- 57437 

. 20223 

.05908 

.10194 

. 0343B 

-.00619 

.02363 

.975 

-6.000 

8.00000 

4 OOOOO 

20796 

- 42665 

14502 

.05706 

. 09774 

.03393 

-.01  1 19 

. 02346 

.975 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

21038 

- 29142 

.09496 

.05507 

.09462 

03322 

-.01337 

. 02470 

.975 

-2.000 

8.00000 

4.00000 

.21 164 

- 15966 

.04491 

.05335 

. 09348 

.03239 

-.01171 

. 02527 

.975 

000 

B.  00000 

4.00000 

.21285 

-.02819 

-.00762 

.05210 

. 09278 

03193 

-.00698 

. 02542 

.975 

2 000 

8.00000 

4 00000 

.20887 

.09428 

- . 05753 

.05162 

.09052 

. 03248 

-.00462 

.02282 

.975 

4 000 

8 00000 

4.00000 

.20170 

.22571 

- . 1 0756 

.05238 

.08968 

.03395 

-.00376 

.01925 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00101 

. C644 1 

- 02537 

.00036 

-.00064 

00008 

.00132 

- . 00067 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

• CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

.27336 

-.43553 

15682 

.05957 

. 09276 

03636 

.04340 

. 02834 

1.150 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

.27533 

- . 29062 

.09988 

.05808 

.09020 

03578 

. 03939 

.03209 

1.150 

-2.000 

8 OOOOO 

4. 00000 

.27681 

- 15443 

. 04797 

05637 

. 08820 

03482 

.03477 

.03664 

1 . 150 

000 

8 00000 

4.00000 

.27752 

- 01955 

-.00546 

05500 

08532 

.03381 

. 02784 

.03434 

1 . 150 

2.000 

8 00000 

4.00000 

.27453 

! 1071 

- 05957 

.05335 

.08349 

.03466 

.02048 

. 02307 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00008 

.06694 

- . 02659 

00078 

-.00110 

-.00022 

-.00318 

-.00148 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

68  D 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93I  OTSAT130 

(MJJB51)  < 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SO 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  * 

6.000  ELV-LI  ■ 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

4 000  ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  2MRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

4.000 

SCALE  = 

0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L* 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

4.00000 

.28146 

- 58605 

.21598 

.05955 

.09271 

. 03632 

.05361 

. 02682 

t .205 

-6.000 

8.00000 

4.00000 

28395 

-.42418 

. 14958 

. 05844 

.08943 

.03547 

. 05022 

.02819 

1 .205 

-4.000 

8.00000 

4.00000 

28658 

-.28192 

.09436 

. 05675 

0B644 

.03458 

. 04596 

.03375 

1 205 

-2.000 

8 00000 

4 00000 

.28984 

-. 14734 

.04349 

.05488 

08429 

.03328 

.04105 

03443 

1 .205 

.000 

8.00000 

4.00000 

.29093 

-.01458 

- . 00838 

.05360 

. 08270 

.03224 

.0353! 

.02584 

1 .205 

2.000 

8.00000 

4.00000 

.28841 

.11157 

-.05865 

.05237 

.08016 

. 03295 

.02858 

.01307 

1 .205 

4.000 

8 00000 

4.00000 

.28238 

.23797 

- . 1 0847 

.051  16 

. 07766 

.03408 

.02320 

.00004 

GRADIENT 

.00000 

00000 

-.00048 

.06493 

- 02539 

.00068 

-.00108 

-.00007 

-.00290 

-.00444 

LARC 

8FT  TPT  749  1IA93)  OTSATI30 

IMJJB52)  ( 18  AUG 

76  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ 

FT  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

-6  000 

ELV-LI  * 

8.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R 1 = 

8.000 

BREF  = 

1290  3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

« -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8 00000 

-5.00000 

.25622 

- 44142 

16336 

.05603 

. 09257 

.04521 

.08640 

.06634 

1 . 150 

-4.000 

8 00000 

-5.00000 

.25909 

- 29359 

10737 

. 05559 

.0912.; 

.04436 

.07935 

.05055 

1 . 150 

-2.000 

8.00000 

-5.00CJ0 

.26235 

- 15902 

05786 

. 05482 

.09003 

.04336 

.071 13 

. 03485 

1 150 

.000 

8.00000 

-5.00000 

.26403 

-.03248 

00758 

05375 

.08786 

. 04294 

. 06082 

.02221 

1.150 

2.000 

8.00000 

-5.00000 

.26439 

. 10030 

-.04550 

. 05306 

08563 

.04235 

.04881 

. 00949 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00088 

0654! 

-.02544 

.00043 

-.00095 

-.00032 

-.00510 

-.00679 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

-5.00000 

.26674 

-.59817 

22538 

. 05692 

. 09259 

. 04462 

. 08555 

.06572 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

.27013 

-.43401 

.15768 

. 05537 

09008 

.0436! 

.07762 

04996 

1 .205 

-4 .000 

8.00000 

-5.00000 

.27359 

- 28758 

.10212 

.05436 

08804 

04283 

.07088 

.03528 

1 .205 

-2  000 

8 00000 

-5  00000 

27614 

-.15151 

05145 

.05373 

. 08630 

04225 

.06546 

.02428 

1 .205 

000 

8 00000 

-5  00000 

27726 

- 02393 

00227 

.05280 

08424 

.04201 

05801 

.01385 

1 .205 

2.000 

8 00000 

-5  00000 

.27808 

.10223 

-.04554 

.05227 

.08215 

.04148 

.04840 

.00424 

1 .205 

4.000 

8.00000 

-5  00000 

27551 

22874 

-.09514 

05235 

.07971 

.04068 

03474 

- 00437 

GRADIENT 

.00000 

00000 

00029 

06432 

-.02458 

.00027 

-.00104 

-.00025 

-.00447 

- . 00497 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A93. 

PAGE 

681 

LARC 

BFT  TPT  749  UA93)  OTSAT130 

IMJJB531  ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

-4.000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

NCHES  YMRP  ■=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R!  « 

8.000 

BREF  * 

1290.3000 

INCHES  2MRP  = 400.0000  IN  ZT 

ELV-RO  = 

-5 . 000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Lt  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO  CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8.00000  -5.00000 

25978 

- 44511 

17325 

.05638  .09014 

.04396 

.08255 

.07531 

1 . 150 

-4.000 

8 00000  -5  00000 

26229 

-.29758 

1 1584 

05528  08892 

.04307 

. 07600 

. 062B4 

1 . 150 

-2.000 

8.00000  -5  00000 

26436 

-.16192 

06363 

.05405  08879 

.04233 

. 06727 

. 04628 

1 150 

.000 

8.00000  -5  00000 

.26428 

- 03481 

.01242 

052B7  .08693 

04228 

.0591 l 

. 03222 

1 150 

2.000 

8 00000  -5.00000 

.26471 

.09695 

- 04102 

.05155  .08400 

.04165 

.04783 

. 01762 

GRADIENT 

00000  .00000 

.00036 

. 06552 

- 02609 

.00062  -.00083 

-.00022 

-.00463 

- 00749 

RUN  NO.  0/0 

RN/L  * 

4 22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO  CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

I 205 

-8.000 

8.00000  -5  00000 

26964  . 

-.59595 

23102 

.05475  .09121 

.04417 

. 08085 

. 07347 

1 .205 

-S.OOO 

8.00000  -5.00000 

.27299 

-.43476 

16514 

.05391  .08808 

.04246 

.07418 

. 0602 I 

1 .205 

-4.000 

8 00000  -5  00000 

.27670 

-.28878 

10782 

.05316  .08530 

.04154 

06859 

.04551 

1 .205 

-2.000 

8 00000  -5.00000 

27852 

-.15208 

.05476 

. 05229  . 084 1 6 

.04111 

.06422 

. 03315 

1 .205 

.000 

8 00000  -5  00000 

.27796 

- 02247 

00368 

.05153  08285 

.041  14 

. 05760 

.02064 

1 .205 

2 000 

8.00000  -5  00000 

.27791 

. 10256 

-.04436 

.05052  .08078 

.04071 

. 04950 

.00960 

1 .205 

4.000 

8 00000  -5.00000 

.27695 

.22747 

-.09334 

.05010  07821 

. 03984 

.03910  • 

-.00049 

GRADIENT 

00000  00000 

-.00000 

.06436 

-.02507 

00039  - 00088 

-.00019 

-.00369 

- . 00578 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0TSAT130 

(MJUB541  ( 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2890.0000 

SQ.FT.  XMRP  = 976.0000  IN.  XT 

BETA 

000 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290  3000 

INCHES  YMRP  = .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP  = 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  => 

-5  000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO.  0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI  ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO  CABT 

CAB5 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-S.OOO 

8.00000  -5.00000 

.25803 

-.45299 

. 18805 

.05541  .0910! 

.04173 

.06847 

.07900 

1 . 150 

4.000 

8.00000  -5.00000 

.26127 

-.30550 

.12874 

.05442  .08864 

.04081 

.06300 

.07959 

1 . '50 

-2.000 

8 00000  -5.00000 

.26561 

- 16663 

.0705! 

.05334  .08839 

.03976 

.05894 

. 0695 1 

1.150 

.000 

8 00000  -5  00000 

26674 

- 03660 

.01630 

.05234  .0843? 

.03903 

.05432 

.0531 I 

1.150 

2.000 

8 00000  -5  00000 

26448 

. 08852 

- 03392 

.05099  .08181 

03918 

.04630 

. 0370 1 

GRADIENT 

.00000  .00000 

.00054 

06560 

-.02711 

.00056  -.00113 

- 00028 

- 00274 

- . 00721 

DATE  59  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93. 

PAGE 

685 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130 

(MJJB54 ) ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREE  = 

SB90.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  » 

.000 

ELV-L 1 - 

8.000 

LREF  = 

1590.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R1  * 

8.000 

BREF  = 

1590.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  « 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL 

n -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CA80 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .505 

-a  000 

8.00000 

-5.00000 

57173 

- 59676 

.54107 

.05445 

.09051 

.04111 

. 07459 

.07768 

1 505 

-6  000 

8 00000 

-5.00000 

57417 

- 44509 

. 1 7795 

.05355 

.08753 

.03984 

. 06908 

.07564 

1 .505 

-4.000 

8.00000 

-5.00000 

. 57669 

- 59558 

1 1801 

.05545 

08486 

03906 

.06393 

.06773 

! .505 

-5.000 

8.00000 

-5  00000 

.56019 

- 15504 

05983 

,05175 

.08543 

03817 

.06051 

. 05483 

1 .505 

.000 

8.00000 

-5. D0000 

58555 

- 05715 

.00916 

.051  19 

.08033 

.03757 

.05836 

.03986 

t .505 

5.000 

a ooooo 

-5.00000 

57916 

.09453 

- . 03730 

.05009 

. 07857 

.03759 

.05554 

.05583 

I .505 

4.000 

8 00000 

-5.00000 

57614 

.51677 

- 08408 

.04909 

. 07559 

.03790 

.04331 

.01585 

GRADIENT 

ooooo 

.00000 

- 00011 

. 06353 

- . 05507 

.00045 

- 00113 

-.00015 

-.00546 

-.00694 

LARC 

8FT  TPT  749  (1A93)  0TSAT13Q 

(MJJB551  1 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

5690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN  XT 

BETA  = 

4.000 

ELV-L I = 

8.000 

LREF  = 

1590.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1590.3000  INCHE5  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.51  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LC 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

56685 

-.45143 

17959 

.05681 

.09547 

.03899 

.04981 

.07640 

1 . 150 

-4.000 

8.00000 

-5.00000 

.56944 

-.30408 

. 1 1940 

. 05580 

08975 

03785 

.04588 

. 07987 

1.150 

-5.000 

8.00000 

-5.00000 

.57385 

-.16654 

.06459 

.05468 

.08705 

03630 

.04550 

.08181  ' 

1.150 

.000 

8.00000 

-5.00000 

.57594 

-.03664 

.01386 

.05355 

08509 

.03515 

.03750 

07407 

1.150 

5 000 

8.00000 

-5.00000 

.57558 

.09594 

-.04003 

.05199 

08569 

.03536 

.03014 

.05716 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00053 

06603 

- . 05644 

.00063 

- 00118 

- 00043 

-.0056! 

-.00379 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.55  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CAB5 

CHE  1 

CHEO 

I .505 

-8.000 

8.00000 

-5  00000 

.57778 

-.60086 

53580 

. 05599 

.09146 

.03857 

. 06057 

.07401 

1 .505 

-6.000 

8 00000 

-5  OOOOO 

.58003 

-.44056 

. 17049 

.05563 

. 08899 

.03744 

.05683 

.07556 

1 .505 

-4.000 

8 00000 

-5  00000 

.58333 

-.59585 

11101 

.05430 

08636 

.03618 

.05338 

.07833 

1 .505 

-5  000 

B. 00000 

-5.00000 

.58677 

-.15575 

0571 1 

.05357 

08405 

.03487 

.04974 

.07393 

1 .505 

.000 

8.00000 

-5.00000 

.58849 

- 05754 

. 00764 

.05517 

08506 

.03358 

.04433 

.06159 

1 .505 

5 000 

8.00000 

-5.00000 

.58585 

09634 

-.04169 

05105 

. 07956 

.03356 

03773 

04470 

1 .505 

4.000 

a.ooodo 

-5.00000 

58096 

.55184 

-.09500 

.05001 

. 07755 

.03486 

.03070 

. 0584 S 

GRADIENT 

.00000 

ooooo 

-.00058 

.06407 

- 05554 

.00054 

-.001 13 

-.00050 

- 00587 

- 00645 

original  page 

OP  POOR  QUALMS 


DATE  29 

OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - 1A93, 

PAGE 

683 

LARC 

BFT  TPT  749  (IA93) 

0TSAT130 

(MJJB56)  1 18  AUG 

76  ) 

reference  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■= 

2690.0000 

SQ  FT.  XMRP 

» 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

6 000 

ELV-L 1 = 

8.000 

LREF  » 

1290.3000 

1 NCHES  YMRP 

■=  .0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

-5.000 

ELV-R!  « 

8.000 

BREF  a 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  » 

-5.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.2t  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LG 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8.00000 

-5.00000 

27083 

-.45396 

17430 

. 05863 

.09349 

.03617 

.04405 

. 07594 

1 150 

-4.000 

8.00000 

-5.00000 

.27324 

- . 30692 

. 1 1600 

05736 

09094 

.03564 

. D4009 

.07801 

1 . 150 

-2  000 

8.00000 

-5.00000 

.27548 

- 16809 

06226 

. 0560 l 

08890 

.03460 

. D3704 

.08169 

1 . 150 

000 

8.00000 

-5  00000 

.27657 

-.03604 

. 00973 

.05478 

08685 

.03354 

.03094 

.07972 

1.150 

2.000 

8.00000 

-5  00000 

.27332 

.09617 

- 04605 

05336 

. 08388 

.03455 

. 02392 

06676 

GRADIENT 

.00000 

00000 

.00007 

. 06707 

-.02693 

.00066 

- 00116 

-.00022 

-.00273 

-.00179 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8 00000 

-5.00000 

.27883 

-.60539 

23358 

.05891 

. 09326 

.03623 

. 05729 

.07305 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

-5  00000 

.28160 

-.44286 

. 16606 

. 05762 

.09017 

.03531 

. 05238 

.07353 

1.205 

-4  000 

8.00000 

-5.00000 

28500 

-.29698 

. 1 0854 

. 05b  1 3 

.08714 

.03442 

.04748 

,07761 

1.205 

-2  000 

8.00000 

-5  00000 

. 287g0 

- . 1 6097 

05700 

. 05470 

08510 

03318 

.04310 

.07817 

1 .205 

000 

8.00000 

-5.00000 

.28915 

- 03042 

00595 

05342 

.08330 

03206 

.03741 

.07006 

1.205 

2 000 

8 00000 

-5.00000 

.28600 

09792 

- . 04592 

.05243 

0809! 

03291 

.03087 

. 05465 

1 .205 

4 000 

8.00000 

-5.00000 

,28062 

22474 

- 09633 

.05136 

.07847 

03400 

.02512 

.03780 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00053 

.06512 

- . 02564 

.00059 

-.00108 

- 00006 

-.00285 

-.00516 

DATE  29  OCT  7B 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93 


PAGE  684 
(MJJB57)  ( 18  AUG  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


LARC  BFT  TPT  749  ( IA93)  OTSAT130 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

£690. 0000  SQ.FT.  XMRP 

* 976. 

0000  IN.  XT 

BETA  ' 

-6.000 

ELV-L I “ 

8.000 

LREF  =» 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

X , 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-RI  « 

8.000 

BREF  ■= 

1290.3000 

INCHES  2 MRP 

* 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L. 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8,000 

B 00000 

9.00000 

. 14409 

-.50517 

.15762 

.04990 

. 09325 

.03751 

.02837 

.00925 

900 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

. 14703 

-.37278 

.10759 

. 04828 

09033 

. 03694 

.02872 

.01298 

.900 

-4.000 

8 00000 

9.00000 

. 14790 

-.24843 

05899 

.04669 

. 08835 

. 03668 

.02826 

.01124 

.900 

-2  000 

8.00000 

9 COOOO 

. 14950 

- 1 1993 

.00529 

. 04586 

.08541 

. 03628 

.02740 

.00867 

.900 

000 

8.00000 

9.00000 

. 14988 

00455 

-.04516 

.04514 

.08169 

. 03632 

. 02782 

.00531 

.900 

2.000 

8.00000 

9.00000 

, 14619 

. 1 3047 

- . 09670 

. 04494 

. 07958 

.03667 

02537 

-.00349 

.900 

4.000 

8.00000 

9 00000 

14452 

25333 

- 14017 

.04488 

07833 

.03602 

.01902 

-.02004 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00050 

06270 

- 02502 

.00023 

- 00129 

-.00005 

-.00103 

-.00374 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  1 

CHEO 

.975 

-8.000 

8.00000 

9.00000 

. 18549 

-.54804 

. 18084 

. 05794 

.10540 

.04556 

.01359 

.00396 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

. 18904 

-.39936 

12406 

.05595 

. 1 0055 

04552 

.00933 

.00567 

.975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

. 19163 

- 26730 

. 07753 

.05435 

.09769 

.04470 

.00795 

.00692 

.975 

-2.000 

8 00000 

9.00000 

. 1 9355 

- . 1 3706 

.02880 

05304 

. 09602 

.04379 

.00797 

.00655 

.975 

.000 

8.00000 

9.00000 

. 19387 

- 00798 

- . 02334 

. 05228 

.09447 

.04381 

.01061 

.00432 

.975 

2.000 

8 00000 

9 00000 

, .19093 

. 11600 

-.07186 

.05254 

. 09274 

.04387 

.01314 

-.00198 

.975 

4.000 

8.00000 

9 00000 

18624 

24422 

- 12040 

. 05293 

. 09272 

.04437 

.01450 

-.01739 

GRADIENT 

00000 

00000 

- 00067 

.06380 

- 02483 

.00017 

- 00066 

-.00003 

.00091 

-.00286 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5.00/ 

5. GO 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CAB5 

CHE  I 

CHEO 

1 . 150 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.25934 

-.41176 

13659 

. 05679 

. 09256 

. 04625 

.07150 

.00052 

I . 150 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

.26185 

-.26737 

.08261 

.05584 

.09109 

.04543 

.06535 

-.01008 

1 . 150 

-2.000 

8 00000 

9.00000 

.26571 

- 13276 

.03317 

.05491 

.08928 

.04434 

.0581 1 

-.02140 

1.150 

.000 

8.00000 

9 OODOO 

.26688 

- 00153 

- 01945 

.05378 

.08707 

.04390 

.04744 

-.03050 

1.150 

' 2.000 

8.00000 

9 00000 

.26750 

12587 

- 06933 

. 05299 

.08487 

.04319 

.03602 

-.03825 

GRADIENT 

00000 

.00000 

.00091 

. 06555 

- 02542 

00048 

- 00104 

- 00036 

-.00493 

-.00468 

DATE  23  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 


PACE 


685 


LARC  8FT  TPT  749  (IA93)  OTSAT130  (MJJB57)  ( 18  AUG  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  ' 

SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-6.000 

ELV-L l - 

8.000 

LREF  a 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

* .0000  IN.  YT 

ELV-LO  - 

9.000 

ELV-R!  » 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  - 

9.000 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L 1 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1.205 

-8.000 

8.00000 

9.00000  26786 

-.56820 

. 19862 

. 05798 

.09282 

. 04582 

. 07593 

•0002t 

1.205 

-6.000 

8.00000 

9.00000  .27076 

-.40564 

.13221 

.05654 

. 09054 

.04404 

.06925 

-.00977 

1 .205 

-4.000 

8.00000 

9 00000  .27477 

- 26196 

. 07BB2 

.05530 

.08836 

.04400 

.06315 

- . 02089 

1 205 

-2.000 

8 00000 

9.00000  ,27804 

- 12712 

. 02923 

.05434 

08664 

.04344 

.05781 

- . 02995 

1 205 

.000 

8 00000 

9 OOOOO  27960 

.00269 

-.02114 

. 05326 

. 08435 

.04316 

05014 

-.03834 

1 205 

2.000 

8 00000 

9 OOOOO  28044 

. 12828 

- . 06854 

. 05269 

08187 

04255 

.04034 

-.04620 

1 205 

4.000 

8.00000 

9 OOOOO  .27783 

.25124 

-.11577 

. 05256 

.07931 

04145 

.02812 

- 05159 

GRADIENT 

.00000 

00000  .00043 

. 06409 

-.02435 

.00036 

- 00114 

-.00030 

-.00438 

-.00388 

LARC  8FT  TPT  749  UA93)  OTSATI30 

1MJJB58)  t 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  =. 

-4  000 

ELV-L!  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  J 

9.000 

ELV-R1  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCt-ES  ZMRP 

= 400  OOOO  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9 000 

SCALE  = 

.0100 

■ 

RUN  NO 

0/  0 RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

a -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO  CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

8.00000 

9 00000  .14776 

-.51076 

16794 

.04843 

09390 

. 03577 

.02656 

.00824 

.900 

-6.000 

8.00000 

9.00000  14936 

- . 37578 

I 1563 

04722 

.09074 

.03512 

.02681 

01324 

; .900 

-4  000 

B 00000 

9.00000  15052 

-.24972 

.06394 

04623 

. 08745 

.03445 

.02603 

.01230 

.900 

-2.000 

8.00000 

9.00000  .15314 

-.12220 

, 00938 

.04553 

08224 

.03398 

. 02507 

.00981 

900 

.000 

a ooooo 

9.00000  15197 

.00537 

-.04438 

.04478 

0788! 

.03454 

.02425 

.00619 

.900 

2 000 

8.00000 

9 OOOOO  .14703 

13497 

-. 10087 

.04425 

. 07695 

03503 

. 02267 

- 00173 

.900 

4.000 

8.00000 

9.00000  .14732 

.25075 

-.14441 

.04360 

07591 

.03452 

.01642 

-.01792 

GRADIENT 

.00000 

.00000  -.00063 

.06361 

- . 02635 

00033 

-.00142 

.00006 

- 00108 

- 00360 

DATE:  29  OCT  76  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 

LARC  8FT  TPT  749  UA931  OTSATI3Q 


PAGE  685 
(MJJB58)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2590.0000  SO. 

FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  - 

-4.D00 

ELV-L I = 

8.000 

LREF  * 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  « 

9.000 

ELV-R1  “ 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400. 

0000  IN.  7T 

ELV-RO  « 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8.000 

8.00000 

9.00000 

. 19158 

-.54901 

. 1 8906 

.05634 

. '0460 

.04418 

. 0 1 075 

. 00352 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.19486 

- 40010 

.13123 

.05441 

. 09940 

.04390 

. 00500 

. 00491 

.975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

.19718 

-.26838 

08413 

.05294 

.09634 

.04286 

.00268 

.00575 

.975 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

. 19784 

-. 14316 

C3800 

.05177 

. 09445 

.04212 

. 00330 

.0054 1 

.975 

.000 

8 OOOOO 

9.00000 

19689 

- 01709 

- 01388 

.05110 

.09245 

.04254 

.00758 

. 00456 

975 

2.000 

B 00000 

9.00000 

. 1 9223 

. 1 0965 

-.06551 

.05154 

. 09090 

04276 

. 00868 

.00080 

.975 

4.000 

8 00000 

9.00000 

. I 8973 

.24086 

-.11728 

05163 

.08979 

.04308 

.00809 

- 01254 

GRADIENT 

OOOOO 

.00000 

-.00103 

06356 

-.02532 

.00014 

-.00083 

.00005 

.00089 

- 00206 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4 21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1 . (50 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.25295 

-.41447 

. 14562 

.05613 

09037 

.04508 

.06903 

.00555 

I . 150 

-4.000 

8.00000 

9 00000 

.26548 

-.26096 

, 08954 

.05492 

.08880 

.04428 

.06173 

- . 00249 

1.150 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

.26817 

-.13415 

,03809 

.05398 

.08745 

.04340 

. 05538 

-.01378 

1 . 150 

.000 

8.00000 

9 00000 

.26743 

-.00458 

-.01451 

.05276 

,08589 

.04334 

.04646 

-.02430 

1,150 

2.000 

8.00000 

9.00000 

26783 

. 12234 

-.,06498 

.05135 

. 08340 

.04272 

. 03563 

-.03351 

GRADIENT 

.00000 

OOOOO 

00031 

.06517 

- 02581 

.00060 

-.00089 

- 00024 

-.00436 

-.00518 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/ 

5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

l 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-8.000 

8.00000 

9.00000 

.27201 

-.56679 

.20427 

.05719 

. 09046 

.04501 

.07481 

.00488 

1 .205 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.27441 

-.40639 

. 13943 

.05627 

.08785 

. 04359 

. 06804 

-.00345 

1 .205 

-4.000 

8.00000 

9 OOOOO 

27834 

-.26068 

.08327 

.05460 

.08557 

. 04266 

.06135 

-.01 399 

I .205 

-2.000 

8.00000 

9 OOOOO 

28105 

-.12568 

.03146 

05320 

.08436 

. 04224 

.05738 

- . 02318 

1 .205 

000 

8.00000 

9.00000 

.28064 

00187 

-.01830 

.05210 

.08282 

.04227 

. 05127 

- . 03234 

1.205 

2.000 

8 OOOOO 

9.00000 

.28110 

.12762 

-.06644 

.05097 

08037 

.04179 

.04127 

-.04127 

1 .205 

4.000 

8 OOOOO 

9.00000 

.27943 

.25011 

-.11353 

.05047 

. 07786 

.04068 

.03017 

- . 04767 

GRADIENT 

OOOOO 

.00000 

.0001 1 

. 06374 

- 02H57 

.00052 

-.00097 

-.00022 

-.00392 

- . 00427 

OHIGMMi  PAGE  ® 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 
LARC 

DATA  - 1A93. 

8FT  TPT  749  UA931  OTSAT130 

PAGE 

(MJJB59)  ( 18  AUG 

SREF  =* 
LREF  = 
SREF  = 
SCALE  *= 

REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  INCHES  YMRP 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

.0100 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  ZT 

• 

BETA 

ELV-LO  = 
ELV-RO  = 

PARAMETRIC 

.000 

9.000 

9.000 

DATA 

ELV-L 1 = 
ELV-R1  * 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

.900 

.900 

.900 

900 

.900 

.900 

.900 

ALPHA 
-8.000 
-6.000 
-4.000 
-2  000 
000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 

ELV-L  i 
8.00000 
8.00000 
8.00000 
8 OGOOO 
8 00000 
8 00000 
8 00000 
.00000 

ELV-LO 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9.00000 
9 00000 
00000 

CAF 
. 14927 
. 14979 
. 15195 
15483 
15383 
15240 
14977 
- 00034 

CNF 

-.51872 
-.37938 
-.24762 
-.13142 
. 00235 
13399 
.25740 
06377 

CLMF  i 

. 17818 
. 12275 
06742 
01521 

- 04274 

- 10195 
-,14437 

- 02704 

CABO 
.04779 
04726 
04697 
. 04679 
.04565 
04498 
04417 
00037 

CABT 
.09385 
.08950 
.08350 
.07703 
.07517 
.07264 
.07248 
- 00132 

CABS 
.03222 
.03073 
.02924 
. 02864 
02962 
03040 
.03093 
.00026 

CHE1 

.01367 

.01637 

.01409 

.01243 

.01281 

.01325 

.01192 

-.00018 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

.975 

975 

.975 

.975 

.975 

.975 

.975 

ALPHA 
-8. ODD 
-6.000 
-4.000 
-2.000 
.000 
2.000 
4.000 
GRADIENT 

ELV-L 1 
8.00000 
8.00000 
8 COQOO 
8.03000 
8.00000 
8.00000 
8.COOOO 
.00000 

ELV-LO 
9 00000 
9 00000 
9 00000 
9 OOOOO 
9 OOOOO 
9 OOOOO 
9.00000 
OOOOO 

CAF 
19670 
. 19889 
.20029 
.20104 
. 19981 
. 19497 
19005 
-.00133 

CNF 

-.55597 
-.40964 
-.27583 
i -.14979 
- . 02906 
.09916 
.22912 
.06294 

CLMF 
.20083 
.14436 
. 09485 
. 04625 
-.00292 
-.05461 
-.  10844 
-.02537 

CABO 
.05543 
.05419 
.05356 
. 05360 
.05400 
. 05455 
. 05459 
.00015 

CABT 
10299 
. 09857 
09445 
09194 
.09003 
.08874 
08676 
-.00093 

CABS 

.04147 

.04029 

.03858 

. 03738 

.03717 

. 03778 

.03895 

.00005 

CHE  I 
.00214 
-.00337 
-.00660 
-.00652 
-.00193 
.00437 
.00142 
00135 

RUN  NO 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

. = -5.00/  5.00 

MACH 

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

ALPHA 

-6.000 

-4.000 

-2.000 

.000 

2.000 

GRADIENT 

ELV-L! 
8 00000 
8.00000 
8.00000 
8.00000 
8.00000 
.00000 

ELV-LO 

9.00C00 

9.00000 

9-OGOCO 

9.00000 

9.00000 

.00000 

CAF 

.26212 

.26517 

.26968 

.27147 

.26912 

.00068 

CNF 

- 42593 
-.27750 
13886 
-.01361 
.11283 
.'06481 

CLMF 
16189 
...  10216 
xS^-i  0450 1 
ii,-.  00665 
■stf*.  05622 
-.02634 

CABO 
. 0554 1 
.05440 
.05325 
.05201 
. 05068 
-.00062 

CABT 
.09124 
.08860 
. 08622 
. 08368 
. 08084 
-.00129 

CADS 

.04309 

.04210 

.04110 

.04033 

04019 

-.00033 

CHE! 
.06083 
. 05387 
.04928 
. 04479 
.03588 
-.00292 

B87 
76  ) 


8.000 

8.000 


CHEO 
.00326 
.01041 
.01223 
.01023 
.00557 
-.00098 
-.01171 
- . 00295 


CHEO 

.00245 

.00308 

.00473 

.00516 

.00358 

.00151 

-.00507 

-.00116 


CHEO 

.00621 

.00822 

.00120 

-.01080 

-.02295 

-.00528 


DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 
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LARC 

BFT  TPT  749  (1A93)  OTSAT13Q 

(MUJB591  < 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 976.0000  IN.  XT 

BETA 

.000 

ELV-LI  “ 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

tNCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  * 

9.000 

ELV-RI  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  ■* 

9.000 

SCALE  <= 

.0100 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-Li 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

1 .205 

-B. 000 

8.00000 

9 00000 

.27320 

-.56913 

.21522 

.05533 

. 09075 

.04219 

.06912 

. 00627 

1 .205 

-6.000 

8 00000 

9.00000 

.27574 

-.41166 

15148 

.05418 

.08819 

.04113 

.06312 

.00483 

1 .205 

-4.000 

8 00000 

9 00000 

27956 

- . 26358 

.09131 

.05321 

.08506 

.04023 

.05743 

-.00079 

t .205 

-2.000 

8.00000 

9 00000 

28322 

-.12673 

.03659 

.05231 

.08254 

.03934 

.05392 

-.00841 

! .205 

.000 

8.00000 

9.00000 

28486 

- 00309 

- 01 194 

.05134 

.08048 

.03872 

.05138 

- 01993 

1 .205 

2.000 

8.00000 

9.00000 

.28230 

. 1 1786 

-.05774 

.05006 

07805 

. 03870 

. 04474 

-.03023 

1 .205 

4.000 

8 00000 

9.00000 

.27976 

241  18 

-.10447 

.04891 

.07483 

.03859 

.03419 

-.03847 

GRADIENT 

00000 

.00000 

-.00003 

.06271 

-.02429 

.00054 

-.00125 

-.00020 

-.00278 

-.00486 

LARC 

8FT  TPT  749  (IA93)  OTSATI30 

(MJJB61 

1 ( 18  AUG 

76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA  = 

4.  COO 

ELV-LI  = 

8.000 

LREF  = 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 0000  IN.  YT 

ELV-LO  = 

9.000 

ELV-R!  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000 

INCHES  ZMRP 

= 400  0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  * 

.0100 

\ 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.Q0 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE  I 

CHEO 

.900 

-8.000 

8 00000 

9.00000 

.15761 

-.51075 

16653 

.04861 

.09171 

.0306! 

-.00428 

-.00429 

.900 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.15984 

- 37557 

.1  1471 

.04715 

.08845 

.02959 

.00051 

.00272 

.900 

-4.000 

6.00000 

9.00C00 

.16202 

-.24474 

.06198 

.04565 

.00439 

. 02850 

.00203 

.00616 

.900 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

16268 

-.1235! 

.00883 

.04590 

.07964 

.02823 

.00088 

.00560 

.900 

.000 

8.00000 

9.00000 

. I 6418 

.00193 

-.04512 

.04489 

.07736 

.02765 

-.00035 

.00318. 

.900 

2.000 

8.00000 

9.00000 

. 16272 

.13596 

-.10396 

.04380 

.07445 

.02757 

-.00161 

-.00053 

.900 

4.000 

8.00000 

9.00000 

. 15980 

.25843 

-.14675 

.04357 

.07443 

.0284! 

-.00180 

-.00721 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00022 

.06329 

-.02651 

.00031 

- 00126 

-.00004 

-.00051 

-.00164 

DATE  29  OCT  76 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA93. 

PAGE 
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LARC 

8FT  fPT  749  (IA93)  0TSAT130 

(MJJB6I)  t 18  AUG 

76  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ, 

,FT.  XMRP 

= 976.0000  IN.  XT 

BETA 

4.000 

ELV-LI  = 

0.000 

LREF  = 

1290.3000  INCHES  YMRP 

= .0000  IN.  YT 

ELV-LO  » 

9.000 

ELV-R1  = 

8.000 

BREF  = 

1290.3000  INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  = 

9.000 

SCALE  = 

.0100 

Q Q. 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  * 

4.09  GRADIENT  INTERVAL 

=>  -5. 

00/  5.00 

■ 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CAST 

CABS 

CHEI 

CHEO 

*x)  Q 

.975 

-9.000 

8.00000 

9.00000 

.20278 

-.55361 

.19130 

.05612 

. '0174 

.03853 

- . 00639 

.00106 

o g 

.975 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

.20716 

-.40722 

. 1 3498 

.05409 

. 09740 

.03730 

- . 00996 

. 00 1 05 

Q > 

.975 

-4 . 000 

8.00000 

9.00000 

21025 

-.27281 

.08486 

. 05247 

09409 

03575 

-.01 155 

. 00226 

.975 

-2.000 

8 00000 

9 OOOOO 

.21 142 

-. 14235 

.03516 

.05130 

.09275 

0344  2 

-.01175 

, DD326 

i ..1 

.975 

.000 

8 00000 

9.00000 

21257 

-.01650 

-.01409 

05098 

.09175 

.03353 

-.00878 

.00215 

% £ 

.975 

2.000 

8 00000 

9.00000 

20930 

10823 

- . 06558 

.05111 

. 08895 

. 03394 

-.0090B 

-.00119 

.975 

4.000 

8.00000 

9.00000 

20219 

.23894 

-.11858 

.051  16 

.08802 

. 03555 

-.01201 

- . 0081 1 

Ei 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00096 

.06370 

-.02538 

.00014 

-.00080 

-.00004 

.00009 

-.00126 

as 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-LI 

ELV-LG 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHEI 

CHEO 

1.150 

-S  000 

a. ooooo 

g. ooooo 

.27135 

-.42066 

.15147 

.05712 

.09175 

. 03973 

. 04495 

. 00329 

1 . 150 

-4  000 

8 00000 

9.00000 

.27417 

-.27342 

09194 

.05592 

08900 

. 03852 

.04047 

.00761 

1 . 150 

-2  000 

8 OOOOO 

9.00000 

27774 

-.13682 

.03777 

.05477 

.08648 

.03701 

.03571 

. 0 1 02B 

1.150 

.000 

0.00000 

9 OOCOO 

-27B94 

-.0061 1 

-.01331 

.05366 

.08446 

. 03597 

.02912 

.00345 

1 . 150 

2.000 

8. 00000 

9 00000 

.27599 

. 12168 

-.06513 

. 0520 1 

.08176 

.03603 

.02157 

- . 00845 

GRADIENT 

ooooo 

.OOOOO 

00033 

.06580 

- 026! ! 

.00064 

- 00119 

-.00043 

0Q3J6 

- . 00275 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5 00 

MACH 

ALPHA 

CLV-L1 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHEI 

CHEO 

1 .205 

-B. 000 

8.00000 

9.00000 

.27962 

-.57143 

.20944 

.05789 

.09193 

.03956 

. 05623 

. 00270 

1 205 

-5.000 

8.00000 

9.00000 

.28154 

-.41275 

. 14525 

.05660 

.08962 

03859 

.05217 

.00479 

1 .205 

-4  000 

8.00000 

9. OOCOO 

.28519 

-.26716 

08682 

.05509 

. 08669 

.03725 

.0481 1 

. D0799 

1 .205 

-2  000 

8 00000 

9 00000 

28921 

- . I 3072 

03393 

.05385 

.08412 

. 03576 

.04427 

. 0049! 

1 .205 

.000 

8 OOOOO 

9.00000 

.29181 

-.00281 

-.01456 

.05255 

.08171 

.03438 

- 03927 

- . 00509 

1 205 

2.000 

8.00000 

9.00000 

.28957 

. 12177 

-.06329 

.05126 

.07873 

.03443 

.03213 

-.01707 

1 .205 

4.000 

8.00000 

9.00000 

.28419 

.24618 

1 1255 

.05003 

.07633 

.03565 

. 02379 

- . 02758 

GRADIENT 

.OOOOO 

.00000 

-.00008 

. 06396 

-.02480 

.00064 

-.0013! 

-.00023 

-.00304 

- . 00466 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A93. 
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LARC  BFT  TPT  749  IIA93)  OTSAT130 


(MJJB62)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT.  XMRP 

= 976. 

0000  IN.  XT 

BETA 

6.000 

ELV-L!  » 

8.000 

LREF  * 

1290.3000 

INCHES  YMRP 

= 

0000  IN.  YT 

ELV-LO  ' 

9.000 

ELV-RI  - 

8.000 

BREF  *» 
SCALE  = 

1290.3000 

.0100 

INCHES  ZMRP 

= 400.0000  IN.  ZT 

ELV-RO  * 

9.000 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

3.98  GRADIENT  INTERVAL 

= -5 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHEI 

CHEO 

. 900 

-8  000 

8.00000 

9.00000 

. 1 5946 

- . 50890 

.16203 

.04973 

. 09306 

.02847 

- . 00882 

-.00583 

. 900 

-6. 000 

8.00000 

9.00000 

. 16206 

-.37650 

.11192 

.04810 

.08975 

.02792 

-.00330 

.00049 

900 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

. 1640? 

-.25306 

. 06382 

.04652 

.08680 

.02736 

- 00197 

.00324 

.900 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

. 16547 

-.12928 

.01193 

.04653 

.08323 

.02692 

-.00314 

.00335 

.900 

.000 

8.00000 

9 00000 

. 16687 

.00031 

- 04422 

.04575 

.08001 

.02637 

-.00453 

.00199 

.900 

2.000 

8 00000 

9 00000 

16500 

.13000 

- . 09972 

.0451  1 

.07735 

. 02679 

-.00548 

-.00123 

.900 

4.000 

8.0000D 

9.00000 

.16144 

.25201 

- 14234 

.04454 

.07706 

.02743 

-.00508 

-.00574 

GRADIENT 

00000 

00000 

-.00033 

.06347 

- 02620 

.00028 

-.00127 

.00000 

-.00043 

-.001  13 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4 09  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CA80 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

.975 

-8.000 

8 00000 

9.00000 

.20641 

- 55669 

18845 

.05917 

. 1 0249 

.03456 

- 00991 

.00064 

.975 

-6.000 

8 00000 

9.00000 

.21056 

-.40883 

.13108 

.05682 

.09837 

,03405 

-.01513 

.00033 

975 

-4.000 

8.00000 

9.00000 

.21296 

-.27347 

.08052 

05471 

.09538 

.03331 

-.01721 

.00110 

. 975 

-2.000 

8.00000 

9.00000 

.21364 

-. 14255 

.03071 

.05314 

.09401 

.03245 

-.01658 

.00214 

.975 

.000 

8.00000 

9.00000 

.21428 

-.01318 

-.02102 

.05187 

.09280 

.03198 

-.01345 

.00091 

.975 

2.000 

8.00000 

9 00000 

.20994 

1 1 197 

- 07200 

.05167 

.09044 

.03267 

-.01312 

-.00341 

.975 

4 000 

8.00000 

9.00000 

.20354 

.24335 

-.12325 

05204 

08950 

.03412 

-.01412 

- . 00905 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

- 00113 

.06441 

-.02551 

.00034 

-.00077 

.00009 

.00048 

-.00130 

RUN  NO. 

0/  0 

RN/L  = 

4.21  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

00/  5.00 

MACH 

ALPHA 

ELV-L I 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE! 

CHEO 

1.150 

-6.000 

8.00000 

9.00000 

27480 

-.42207 

. 14596 

.05935 

09325 

.03662 

.03999 

.00261 

1.150 

-4.000 

8 00000 

9.00000 

27691 

-.27632 

. 08859 

.05795 

09060 

.03602 

.03567 

00585 

1.150 

-2  000 

8.00000 

9.00000 

27908 

-. 13970 

03634 

. 05637 

.08830 

.03492 

.03127 

.00392 

1.150 

.000 

8.00000 

9.00000 

.27978 

-.00563 

- 01696 

.05504 

.08625 

. 03393 

.02428 

.00708 

1.150 

2.000 

8.00000 

9.00000 

.27636 

. 12442 

- 07083 

.05332 

.08321 

.03490 

.01673 

-.00263 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

-.00005 

.06681 

-.02859 

.00076 

-.00121 

-.00022 

-.00319 

-.00141 

DATE  29  OCT  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA93 
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LARC  BET  TPT  749  (1A93>  OTSAT130 


(MJJB62)  ( 18  AUG  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREE  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

0100 

SQ  FT.  XMRP 
INCHES  YMRP 
INCHES  2MRP 

RUN  NO. 

= 976.0000  IN.  XT 
= .0000  IN.  YT 
= 400.0000  IN.  ZT 

0/  0 RN/L  = 

4.22  GRADIENT  INTERVAL 

= -5. 

BETA 

ELV-LO  * 
ELV-RO  » 

.00/  5.00 

6.000 

9.000 

9.000 

ELV-L  I * 
ELV-RI  = 

8.000 

8.000 

MACH 

ALPHA 

ELV-L  i 

ELV-LO 

CAF 

CNF 

CLMF 

CABO 

CABT 

CABS 

CHE1 

CHEO 

1 505 

-8.000 

8.00000 

9 00000 

.28126 

- 57549 

.20716 

. 05995 

09372 

.03696 

.05249 

.00232 

1 .205 

-6.000 

B.000P0 

9.00000 

.28368 

-.41439 

.14098 

.05971 

09078 

.03610 

.04803 

.00331 

1 205 

-4  000 

8.00000 

9.00000 

.28653 

-.27109 

.08484 

05716 

. 08769 

.03518 

.04300 

. 00797 

1 .205 

-2.000 

8 00000 

9.00000 

.28950 

- 13572 

.03350 

05552 

.08542 

03389 

.03819 

.00864 

1 .205 

000 

8.00000 

9 00000 

.29222 

-.00255 

-.01833 

. 05389 

.08312 

03259 

. 03229 

.00082 

1 .205 

2 000 

8 OOOCO 

9.00000 

.28935 

. 1 2288 

-.06816 

05273 

08061 

.03336 

.02502 

-.01014 

1 .205 

4.000 

8.00000 

9 00000 

.28352 

.24910 

- 11765 

.05149 

.07791 

.03443 

0I9Q8 

-.02140 

GRADIENT 

00000 

00000 

- 00031 

. 06495 

-.02533 

.00071 

-.00122 

-.00010 

- 00305 

-.00388 

